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لا يجوز نشر هذا الكتاب « أو أى جزء منه » أو تخزينه « أو تسجيله : 


داز الوفاء للطباءة والنشر والتوزيع - المنصهرة. شوم 
YoY. AVETI:‏ ا 
المكتبة : أمام LK‏ التب د: EVENT‏ ص . پە : VT»‏ کس 20004 DWFA UN‏ 


السدن الصغير/ Yor‏ 


١‏ باب الترغيب في التكاح 
قال الله تعالى : > وجعل منها زوجها ليسكن bell‏ بي الأعراف : 4 ) . 


وقال :> والله جعل من أنفسكم أزواجا وجعل 0 من أزواجكم 
ينين وحفدة 4. ( النحل : 


: as : الحفدة‎ of فقيل‎ -  : رضي الله عنه‎ Gall قال‎ yer 
( of PAL Rees ها‎ aban > وقال‎ 
: وروينا 01 التفسير عن ابن مسعود‎ 


4 ہے isl‏ أ نك اانه خا تح اد 
ابن محمد بن زياد البصري بمكة » أنبأنا الحسن بن محمد بن الصبّاح الزغفراني » 
أنبأنا أبو معاوية » أنبأنا الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة قال : كنت أمشي مع 
عبد الله بن مسعود فلقيني عئان بن عفان بمنى » فجعل يحدّثه فقال . له . عثان : 
ألا نزوجك يابا عبد الرحمن جارية شابة لعلهاتذكرك بعض مامضى من زمانك » فقال 
اعبد الله : أما لفن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله عل : « Facil‏ الشباب of‏ 
a ee‏ 
حم إن 2 a eee‏ 


٠. الباءة » : معناها : الجماع‎ « )١( 
. وجاء » : أي كسر للشهوة‎ « (1) 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح — باب « من'لم يستطع الباءة فليصم » . الحديث‎ )۳( 
. ) 2016 INA : ؟‎ ( ٩ استحياب النکاح‎ ٠ ومسلم في النکاح ل باب‎ » ) W : ٩ ( )ء الفتح‎ 1 ( 


التكاح ‏ باب لترغيب فى النكاح 
اعن › أخبرنا ' غبید بن شريك » أخخبرنا ابن al‏ مرم › Lol‏ محمد 
ا ل لل 
» جاء (BH‏ رهط إ إلى أزواج AE Sa)‏ يسألونَ عن عبادة النبي RE‏ » فلما 
أخبروا بها كأنهم تقالوها , فقالوا : أينَ GAS‏ من النبي BE‏ وقد ib‏ لله له ماتقدّم 
من >43 ply‏ > فقال أحدهم أما أنا del‏ الليل أبداً » وقال الآخر : أنا أصوم 
الدهر فلا أفطر » وقال الآخر : أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً > فجاء رسول الله 
له فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ء أما والله إني لأحشاك لله وأتقاك له لكلو 
fis f.‏ ۴ ا 0 / ao‏ ار 00 7 
اصوم وأفطر » وأصلي Aly‏ » واتزؤج [ النساء ] .. فمن EY‏ عن سنتي فليس 

° ; 
مِنّى ۲(“ . 
ol — ۲۳€“‏ ابو طاهر الفقيه 4 أنأنا أبو العباس الأصم ( أنبأنا ses‏ 2( 
: أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء » عن ابن Eom‏ » عن إبراهم بن nce‏ » عن عبيد بن 

a a re ee - الله‎ 

سعد » عن النبي BE‏ قال : « من Col‏ فطرتي Geld‏ بسنتي » ومن سنتي 
te‏ . وهذا مرسل . 
٠‏ ۷ س yf Gel‏ عبدالله الحافظ » all el‏ بن فراس الفقيه بمكة < Gist‏ 
بكر بن سهل الدمياطي » أنبأنا غبدالله. بن. يوسف UL ٠٠‏ مد بن مسلم 
الطائفي » عن إبراهم بن ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس قال ae‏ 
BE‏ : «لم نر للمتحابَيّن مث النكاح » OO‏ | 
)2( عند عبد الرزاق ان الزعط الثلاثة حم عل بن اي طا وه بن ضعو بن العاص. وعئان بن . 
مظعون . والرهط في اللغة : من ثلاثة إلى عشة .” 
)0( أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٠»‏ باب « الترغيب في النكاح » » حديث (OT)‏ فتح الباري 
.)00٠١4 ay‏ ومسلم في النكاح ‏ باب « استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنةٌ ٠‏ 
(:4235). : 1 

والحديث في سنن البيبقي الكبرى (7 : ۷۷) . 
(3) الحديث موقعه في سنن البيبقي الكبرى'( ۷: ۷۸ ) » وذكره في كنز العمال ( 15 : (EERE‏ وتسبه 
ar‏ عن ألي هري . 
(۷) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح » حديث )۱۸٤۷(‏ س باب ما جاء في فضل التكاح ۲ ص 
)4( © > وقال ا يئمي : 9 إسناده صحيح »2 ورجاله ثقات oa‏ وأخرجه الحم في المستدرك (۲ : ۰015 
OR‏ وعد oe‏ مع عن دي عليه sy‏ لل سيد aed Be‏ و AO‏ رن 
إبراهم بن ميسة » عن ابن عباس ٠‏ » ووافقه الذهبي . 

وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه ‏ عقب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة ‏ بقوله = 


A 


ee ee) :‏ 
۸ ل حدثنا yl‏ محمد عبدالله بن يوسف Shea‏ » أنبانا ابو سعيد بن 


الأعرالي » أنبأنا سعدان بن نصر 6 ull‏ إسحاق الأزرق » عن عبد الملك » عن 
' عطاء » عن جابر أنه تزوج امرأة على عَهْدِ رسول الله EE‏ فلقيني ي المي ع 
فقال له : « ياجابر تزوجتٌ ؟ » قال نعم . قال Mech alsa:‏ 
قال « افلا بكرا تلاعبها » قال : يارسول oa feo! dae‏ 
بيني .وبينهن YD‏ 

قال : « فذاك » أما إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها » فعليك بذات 
الدين Cae‏ يداك » . 
Gol 9 ۹‏ أبو عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب » أنبأنا 
محمد بن إسحاق الصغاني » حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثني يحبى بن سعيد » 
أبأنا عمد الله بن عمر ۽ جدشي سعيد بن ألي سعيد عن أيه ۽ عن اي هربرة عن 
النبي ر قال : « تنكح المرأة ay‏ : الها ولحسبها ولجماها ولدينها » فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ١ OG‏ 
"8٠‏ س Gol‏ أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو حامد بن بلال » حدثنا أحمد بن 


= في الآية الكرمة (TA)‏ من سورة النساء : 
> بريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا . 

فذكرٌ تخفيفه سبحاله في هذا الموضع وإخبارة عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احټال هذه , 
الشهوة » وأنه سبحانه وتعالى خفف عنه أمرها مما أباحه له من أطايب النساء منى وثلاث ورباع » وأباح له ما 
شاء : ا ملكت ينه ثم أب له أن روج با إن احج إلى ذلك : علاجاً old‏ الشهوة » وتخفيفاً عن هذا 
الخلق الضعيف » ورحمة به . 
(A)‏ أخرجه البخاري في الجهاد ‏ باب « استكذان الرجل الإمام » . فتح الباري (7 : )٠١١‏ » وأخرجه أيضاً في 
البيوع ‏ باب « شراء الدواب والخمير » . فتح الباري (4 (TVs:‏ وفي التكاح ‏ باب See ٠‏ 
فتح الباري )4 »)١5١‏ وف باب dy (WEY 4) eile vals ee‏ باب« تستحدٌ 
المغيبة » . فتح الباري (TEN : ٩(‏ الحديث رقم (OVEN)‏ » وأخرجه مسلم في الرضاع . باب « استحباب 
نكاح البكر © حديث )08( .اص (VAY)‏ والإمام أحمد بالمسند (۳ : 5914) » وغيرهم . 
(9) أخرجه البخاري في التكاح ‏ باب « الأكفاء في الدين » »> حديث رقم )٥۰۹۰(‏ فتح الباري 
2)١57:9(‏ ومسلم في الرضاع — باب « استحباب CS‏ ذات الدين ٠‏ » حديث رقم ٠» OE)‏ وأبو 
داود » والترمذي . والنساني » وابن ماجه » ولدارمي » كلهم في النكاح . والإمام أحمد في المسند 
CVV MoT: DCA: De (ETA: VY) ¢ (EON EAT: 1)‏ . وموقعه في السنن ES‏ للبيبقي 
(Ae. ۷(‏ . 


النکاح ‏ باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها 
i AJ]‏ ا 
أخبرني شرحبيل بن شريك » أنه سمع أبا عبد الرحمن Tab‏ » يحدث عن عبد اله 
بن عمرو » عن رسول الله BE‏ قال obo:‏ الدنيا كلها متاع وخر متاع الدنيا المرأة ا 


الصالحة Og‏ 
ri teh 01‏ عبدالله الحافظ 3 uti‏ أبو العباس مد بن GLE ¢ erry‏ 


محمد بن إسحاق » ala UG‏ بن أي العباس » أبأنا خلف بن خليفة » حدثتي 
ابن ai‏ أنس ¢ عن pall‏ قال كان رسول الله Bal pure‏ بالباءة ¢ وينهانا عن التبتل 
Ly:‏ شديداً ويقول : « تزوجوا الودود الولود BK BE‏ بكم AY‏ يوم القيامة OE‏ 


» العباس محمد بن يعقوب‎ gf أنبأنا‎ LILI أخبرنا محمد بن عبدالله‎ yoy 
بن معين » أنبأنا حاتم بن [سماعيل ؛ عن..‎ ot أنبأنا العباس بن محمد الدوري  أنبأنا‎ 
. dl. عبد الله بن هرمز الفدكي » عن سعيد وتحمد ابني عبيد » عن ألى حاتم‎ 
وخلقه فأنكحوه › إلا‎ ayo من ترضون‎ Sle إذا‎ «: EE قال : قال رسول الله‎ 
: وفسادٌ عريض » قالوا يارسول الله : وإن کان فيه ؟ قال‎ 2M تفعلوه تكن فتنةً فى‎ 
OD إذاجاءم من ترضون دينه وخلقه: فأنكحوه ۾ قاطا ثلاث مرات‎ 0 


y‏ ل باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها 


مأوم؟  of Gel‏ محمد عدالله بن et‏ بن عبد الجبار السكري ببغداد › 


)٠١( :‏ حرج مسلم في الرضاع د باب « خير متاع الدنيا المرأة الضالحة ce‏ حديث (9ه) ص )٠١۹۰(‏ > 

والنساني في ASS‏ (5 : 1۹) » وم أحمد بالمسند (۲ : 175 6 )١154‏ ء وموقعه في سنن البيبقي الكبرى 

1 .)6٠١: 7 

aly. صحيحه‎ SOE بن مالك » وابن‎ pial tig wa (idee ey adh أخرجه الإمام أحمد‎ )١١( 

الظمات الحديث (0778) . | 
وروي Sho alll‏ معقبل بن يسار أخريجه بو als‏ النكاح .ياب النبي عن BaF‏ من لم 

.يلد هن النساء. » والنسائي في سننه ( 5 : ٠ ٠١‏ 37 ) ب باب « كراهية تزويج العقم » » واستدركه الام 

VY: ۲(‏ وقال : و صحه الإسناد » dy‏ يخرجاه » ووافقه الذهبي » . 

)11( من رواية ابي gale‏ أخرجه أبو داود في المماسيل ‏ باب « ما جاء في تزوج الأكفاء ٠‏ » والترمذي في 


النكاح Sele la) cle Balok‏ من ترضون دينه فزوجوه »> ومن حدیث ul‏ هرية رضي لله عنه | a‏ 
التمذينفي ۳۹۰۹٤ : ۳ ( cL SI‏ ) ب rol‏ ما جاء إذا جاءم من ترضون Sethe. ٠‏ 


1 الام لاله‎ E باب و الكفاء » (ا‎ VAY) واين ماجه في النكاح » حديث‎ » ۰ +A) 
KONE DY 


السنن الصغير | ج٠‏ 
bel‏ إسماعيل بن محمد الصفار, uli‏ أحمد 5 منصور الرّمادي » أنبأنا عبد 
الرزاق » أخبرنا معمر بن ثابت » عن أنس » قال أراد المغوة أن يتزوج امرأة ققال 
له النبي BE‏ : اذهب فانظر إليها » فإنه أخرى'أن يُوْدَمٌ بينكما » قال : فنظرت 
إلا . قال فذكر من موافقتها © . 
4 وف الحديث الصحيح RE Ea Olgas‏ قال للرجل الذى 
£35 امرأة من الأنصار « أنظرت إليها ؟ ٠‏ قال : لا . قال : « فاذهب فانظر Lal}‏ 
فإن فى gel‏ الأنصار شيعا Oe‏ 
٥‏ 7 وني حديث جابر : وا خطب Tao}‏ المرأة فقدر 0 أن ر يرى منها 
فان ويدعوه إليبا فليفعل » . 

“قال جابر a‏ عا te ge‏ کت ها زا Jo‏ 
حتى رأيت منها بعض ماأعجبني » larga‏ 
5 - قال gals!‏ — رضي الله عنه :: ينظر إلى وجهها وكفيها ‏ ولا ينظر 
إلى ماوراء OWS‏ | 


)1( الحديث موقعه في سنن البيبقي الكبرى (۷ (At:‏ وأخرجه LV‏ أحمد بالمسند (VET: ty‏ والترمذي 
فی كتاب النكاح ¢ حديث ٠ FAY)‏ باب « ما جاء في النظر إلى الخطوبة » (؟ : ۷ ب وابن ماجه في 
إلنكاح: , الحديث ( 1876  )‏ باب ١‏ النظر إلى الرأة إذا أراد أن يتزوجها ٠‏ .ص ( ١‏ : 048( والنسائ في 
٩۹ : ٦ ( SIE‏ » مجارت eee ene‏ : 754 ) » وابن Le‏ 
في صحيحه . 

. )۱۲۳١( الحديث‎ . OLB: aye 
Nt: : 5( » أخرجه مسلم في كتاب النكاح » باب « ندب النظر إلى وجه المرأة‎ (1) 
وموقعه في سنن البييقي الكبرى (۷ : 84) » ورواه أبو‎ COTE : Y) الحديث أخرجه الإمام أحمد بالمسند‎ (™ 
واستدركه الحا‎ » )۲١۸۲١ داد في التكاح  باب « في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ؛ الحديث‎ 
» في كتاب النكاح  باب « إبراز الجواري‎ )٠۷ : وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف ر“‎ (rte: Y) 
. للشافعي والبزار‎ )١ 47 : *( وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير‎ ٠ ١ AST) وافظلر نذا البذاع "اديت‎ 
. الشرع التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط‎ cul )٤( 

« الأول » : عن طريق إرسال امرأة يثق الخاطب بها تنظر إليها وتخبو بصفتها » فقد روى أنس أنه BE‏ 
٠‏ بعث أم سلم إل امرأة فقال : انظري إلى عُرْقوبها » وشمّي معاطفها » وفي في رواية : « شمي عوارضها » وهي 
الأسنان التي في عرض الفم . وهى ما بين الثنايا والأضراس » ally‏ اختبار رائحة النكهة وأما المعاطف فهي ناحيتا 
العنق « والعرقوب Cab‏ غليظ فوق العقب 6 والنظر إلى العرقوب لعرفة الدمامة والجمال في الرجلين ial‏ أن 
aa Er‏ ا a cae‏ 


1١١ 


الكاح ‏ باب النظر إلى امرآة يريد نكاحها 
۷ _ قلت : وهذا لقوله عز وجل Bs‏ ولايبدين زينتين إلا ماظهر منها 4 
( النور : ١‏ | 


58/01 /أع قيل عن ابن عباس وغيو : الوجه والكفان(“ . 
۸ >7 وني حديث خالد بن دريك » عن عائشة » أن النبي ع قال : 
« يأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن sg‏ منها إلا هذا وهذا » وآشار إلى 


SL Md + وة ايند‎ Sad De عل‎ Gad Syl GLU اة من‎ ill 5 Gli as = 

الوجه والكفين lal‏ > إذ يدل الوجه على الجمال » والكفان على الخصوبة والنحافة » والقامة على الطول 
والقصر » وقد دل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها » » لحديث جابر ‏ والمغية بن شعبة.المتقدمين » 
ولا في النظر من فائدة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهما 

وعن أي حُميد » قال : « قال رسول الله عله : إذا خطب أحدم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر مها ذا 
كان Ly‏ ينظر لخطبة . وإن كانت لا تعلم 6 . 

رواه cael‏ عن موسى بن عبد الله » عن Ul‏ حميد . نيل الأوظار (5 : HOVE‏ 

وعن محمد بن حنفيه سن عبد الرزاق » وسعيد بن منصور : و آن عمر خطب إلى علي ابتته أم CRS‏ 
نذكر له صغرها » فقال : ابعث بها إليك » فإن رضيت فهى إمرأتك » > فأرسل بها إليه . فكشف عن ساقها » 
فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لسكبت عينيك » . والظاهر أنها ضارت إمرآته يقول علي 

وبرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يزيد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط SY‏ رئيتهما تحقق 
المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما » فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه ane‏ المحاسن » والكفان 
fe‏ خصوبة OAS!‏ أو عدمها , 

وأجاز أبو حنيفة النظز إلى قذميها . 

وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال > وهى ستة أعضاء : 
الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق > لأ الحاجة داعية إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث السابقة : « أنظر 
e‏ 

ينبغى.أن يكون نظر المخاطب إلى المرأة قبل الخطبة » وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها » مراعاة ae‏ 
ie‏ وأسرتها » فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها » Ling‏ هو المعقول » والراجح عملا 
بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها سواءٌ أكان ذلك بإذنها أم لا 

وم الخلوة بالخطوبة Wa‏ ما تل أجنبية عن CEU‏ » وقد نهى الرسول كه فى الأحاديث السابقة عن 
الخلوة بالأجنبية والجلوس معها VI‏ مع بحرم Wal‏ أو أخيها أو Nene‏ . ومن تلك الأحاديث : 

ولا ole‏ رجل بإمرأة لا تحل له ٠‏ فإن ثالئها الشيطان » إلا ea‏ 

1 رواه أحمد » والشيخان » عن عامر: بن رنيعة . نيل الأوطار )1 HNN:‏ 

الكتاب مع اللباب 2)١57 : ٤(‏ مغني امحتاج CYA: Vy‏ » كشاف القناغ (ه e‏ المغني 

(oor :‏ أحكام القران a‏ وم CTE:‏ أحكام القران, للجصاص (7 TNA:‏ 


:)0( سنن البيبقي الكبرى (7 : 


۱۲ 


السئن الصغير / Yor‏ 


O 
باب غض البصر‎ ۳ 
إذا م يكن سبب ييح النظر‎ 
قال الله عز وجل : : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا‎ 


فروجهم *  ....‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فرو جهن 4 
( النور wan oY i‏ 


ual 2 ۹‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » 
o EET‏ 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال قال رسول الله عتم : « لكل ابن آدم حظه من الزنا » 
فالعينان تزنيان وزناهما النظر » واليدان تزنيان وزناهما البطش » والرجلان تزنيان وزناهما 


gull‏ » والفم Ge‏ وزناه القبل « والقبل يهم أو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو 
يكذبه ( شهد على ذلك أبو .هريرة onary da’‏ . 


YT.‏ ل وفي حديث نہان عن ‘j‏ سلمة 3 ترك احتجابها وميمونة من ابن آم 
مكتوم بأنه لا يبصرها فقال النبي عه : « أفعمياوان أنها ! ألستا:تبضرانه ؟ ٠0٠‏ . 


5 مه این أبو علي الروذبادي › أنبأنا عبد الله بن عمر بن شوذب 
الواسطي » حدثنا شعيب بن أيوب » أنيأنا أبو داود وهو الجعدي » أنبأنا فيان » 
عن يونس , بن عبيد » عن عمرو بن سعيد » عن AT‏ زرعة » عن جرير رضى الله عنه 
قال ٠‏ « سألت BE‏ عن نظر taal‏ ؟ فأمرني أن اصرف بصرى:1206. 


)1( الحدديث Bly‏ أبو داود في اللباس ‏ باب « فيما تبدي المرأة من زينتها » » وهو مرسلٌ » فإن We‏ بن دريك 

العسقلاني » لم يدرك عائشة . وموقعه في سنن Fed)‏ الكبرى 00 
)0 رواه أبو داود في النگاح ‏ باب « ما يؤمر به من غ غض العر ٠٠‏ وق ف سنن. البييقي الكبرى 
(۷ :۹ . 3 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بالمسند )1 : 597) » yh‏ داود في اللباس ر٤‏ : 56 باب « قوله عز وجل : . 
8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبضارفن ) سورة النور . الآية )1( » وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب 
الحديث  )۲۷۷۸(‏ باب « ما جاء في احتجاب النساء من ابعال » . وموقعه في سنن البيبقي aan‏ 7 
OY: ¥)‏ 
6 أخرجه مسلم في كتاب AF‏ باب « نظر الفجأة » )1 : )١198‏ » وموقعه في م 2 i‏ 
i C4 © AMY)‏ 


بحل 


النكاح ‏ باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية 

4 باب لا يخلو رجل Tol‏ أجنبية 

ومايتقى من dab‏ النساء ` 

۲ لب حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين ألي داود العلوي Ee]‏ » أنبأنا 
٠‏ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي » أنبأنا محمود بن آدم المروزي » أنبأنا 
سفيان بن عيينة ؛ عن عمرو بن دينار » عن أي معبد مولى' ابن عباس » عن ابن 
عباس قال : معت النبي BE‏ يقول : « لايخلونَ رجل بامرأة ولاتسافر امرأة إلا 
ومعها ذو Oe‏ 
Gel yew‏ أبو عبد الله الحافظ “ أنبأنا أبو اعبات محمد بن بعقوب » أنبأنا. 
محمد بن إسحاق الصغاني » أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ¢ أخبرنا سليمان التيمي 
(ح) » Goh‏ أبو علي الروذباري » أنبأنا أبو بكر [ل/ ۱۹٩‏ / أ] بن محمويه 
العسكري » أنبأنا جعفر بن مححد القلانسي » أنبأنا ادم » أنبأنا شعبة » عن سلينمان 
التيمي » قال : معت Uf‏ عهان النبدي يحدث عن أسامة بن زيد قال : قال رسول 
لله BE‏ « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ٠‏ . 
4 — وروينا في حديث gh‏ سعيد الخدرقي ,عن النبي كه : « فاتقوا الدنيا 
واتقوا فتنة النساء » فإن أول فتنة ابن ادم كانت من النساء ٠(٠‏ . 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الحج باب « حج النساء ».» وفي الجهاد ‏ باب ١‏ من اكتتب قي جيش » 
- فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل Ody‏ ل .فح الباري (5: ”1145 س )١٤۳‏ › الحديث 
۰ وف Lath lS‏ — باب « لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حم » » وأخرجه مسلم في كتاب الحج » 
ee‏ ل حج وغیو (AVA: ۲( ٩‏ وموقعه في سنن البيبقي GSM‏ (۷ : 40) . 
(؟) سنن البيبقي. الكبرى (۷ : 41) » وأخرجه البخاري في كتاب النکاح » حديث (00957) ل ياب « ما 
يتقى من شوم المرأة » فتح الباري )4 COTY‏ ومسلم في باب الرقاق ‏ باب « أكثر أهل الجنة الفقراء م ٠‏ 
AV: E)‏ 1 0 
0 سنن البيبقي الكبرى (۷ ee ree‏ 0 
ينا يسول اله Gee ead‏ لي لور ال ا 


أخرجه الام اون مسنده 0 a‏ » والترمذي في كتاب الفتن © RN‏ باب ما cle‏ ما 


ش el‏ . النبى يِل أصحابه ... 5 CRAY:‏ وقال : حديث sae aa‏ وهو في المستدرك std)‏ 
(© 5ه066.ه). 


١ 


السنن الصغير / 
باب لا نكاح إل بولي 


قال الله عز وجل : افد مجن أذ يكم wey oe‏ 
بالمعرواف ر البقرة : (NYY‏ 
yf Gel ۵‏ عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق 
البغدي ببغداد » أنبأنا et‏ بن جعفر بن أي طالب » أخبزا أبو عامر العقدي 
(ح) » وأخبنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ أخبنا عبد الله بن جعفر 
bial heel‏ :يون ين حت و GG)‏ أب د She UG‏ ون را Oa‏ 
قال ٤‏ ممعت« اسن يقول : حدثني معقل بن يسار المزني قال col bot:‏ 
تخطب I}‏ وأمنعها الناس » حتى أتاني ابن عم لي فخطبها BI‏ فزوجتها إياه") » 
فاصطحبها ماشاء الله أن يصطحبہا") ثم طلقها طلاقاً . .. له الرجعة » ثم تركها حتى 
انقضت عدتها » ثم جاءني يخطبها مع الخطاب » فقلت : يالكع ! خطبت إليْ 
أي فمنعتها الناس » وخخطبتها إل فاثرتك بها وأنكحتك فطلقتها » ثم لم تخطبها حتى 
انقضت عدتبا » فلما جاءني المخطاب يخطبونها جعت تخطيها > لا والله الذي لا إله 
إلا هو tal Oe SY‏ . قال فقال معقل : ففيه() نزلت هذه الآية 3 إذا 
طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف e‏ 38 ) قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إلا شرلت دم 
الآية . ٠‏ فقلت : lee‏ وطاعة » فزوجتها إياه وكفرت بيني . = لفظ الى داود 


الطيالسي20 . 


. » عباد بن راشد والمبارك بن فضالة‎ War» : فى مسند الطيالسى‎ )١( 

)7( فى مسند الطيالسى : ١‏ فزوجتا إليه » . ١‏ 

)1( فى مسند الطيالسى : « فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا » 

(5) فى المسند . ١‏ لا .لتكحكها » 

(5) ف المسنده: ١‏ فى » 

oles )5(‏ أبو داود ایی ق شك ر 010 ود jie‏ البببقي الكبرى (۷ : )٠١4‏ . 
وروى البخاري ع . الحسن أن أخت معقل ب ن یہار طلقها زوجها حتى انقضت عدا فخطبها lb‏ ; 

معقل فنزلت * فلا تَعصْلُومُنّ أن يكحن eet‏ 4# » وأخرجه أيضاً الدار قطنى عن الحسن » وى هذه 

الآية دليل على أنه لا يجوز التكاح بغير ول لن أت معقل كانت UG‏ ولو كان الأمر bal‏ دون وليّها لزوجت = 


\o 


النکاح .باب لا نكاح إلا بولى 
ت ASG of Gel‏ بی أن تاف بان gf‏ العا عمد بن يمقر 
tae Gael‏ ون she oy Maye‏ امک آنا أبن رت del‏ ابن جرج › 
عن سليمان بن موسى » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج 
النبي BE‏ عن رسول الله صلى الله [ل / 144 / بع عليه وسلم أنه قال : 

١‏ لاتتكح امرأة بغير أمر وليها » فإن CAG‏ فنكاحها باطل ثلاثاء فإن abel‏ فلها 
مهر مثلها Le‏ أصاب منها » فإن اشتجروا شتجروا | فالسلطان Gy‏ من ولا By‏ له ۲ . 
gi bel yew‏ عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو al‏ د بن يعقوب » قال : 
سمعت العباس بن محمد الدوري » يقول : قل ليحيى بن معين في حديث عائشة .: 
ه لانكاح إلا بولي » فقال st‏ : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن 
موسی » فأما حديث هشام بن سعد فهم يختلفون في رفعه .. وقال :في رواية مندل عن . 
هشام بن عروة عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء » فإما أنكر يحيى بن معين هاتين 
الروايثين وأخبر بصحة رواية سليمان بن موسى فقال : في رواية عفان الدارمي عن 
سليمان “بن موسي : ثقة في الزهري » وأما حكاية ابن EE‏ عن اين جرج .أن 
الزهري » أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقد ضعف أحمد بن حنبل ويحيى 
ابن معين خكاية ابن علية » وقال يخيى : إنما نمع علية من ابسن جرج Lee‏ ليس 
بذاك . 1 


۸ ب أخبينا السيد gf‏ الحسن محمد بن الحسين بن داود: العلوي » Gel‏ أبو 


و مه 


- نفسها امنيا نم تسج إل ولبها سكل الطاب ]ذه ليله نكال : قلا سرمي € للألياء « وأن AN‏ الهم 
في التزويج مع cle‏ 
تفسير القرطبي ( ۳ : 1858 .)١5١49-‏ 

(۷) الحديث موقعه فى سنن البيبقي الكبرى (۷ : )١:©‏ » وأخرجه الشافعي فى مسنده (۲ )١١:‏ » ( باب 
فيما جاء فى الولي » الحديث (19) » والإمامأحمد فى مسنده  ) 51: Vy‏ والدارمي في سننه( 5 : ١۳۷‏ ) » 
( باب :النبي عن النكاح بغير ولي ) » وأبو داود في التكاح » حديث ١ )۲١۸۳(‏ ( باب في الولي ) » والترمذي 
في سئنه (۳ : 4.17 GEAR‏ تاب النكاح » الحديث ery. Vy‏ ياب ما جاء لا تگاح إلا بولى ) » 
وابن ماجهفي النکاح , حديث( 1878 ) © ٠‏ باب لا نکاح إلا يولي ) .ص( ١‏ : 7:6 ) » وأخرجه الحا في 
المستدرك ( ۲ : 4 )ء ف ( باب NAN‏ تكحت بغي إذن وما ) ؛ وقال : صحيح على شرط'الشيتخين » 
وذكر له متابعة . 


15 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
اخسن عمد بن ماحل بن إسحاق بن باه روزي »أبن عى بن حجر » ان 
شريك عن أبي إسحاق » عن أي بردة » عن أبي موسى الأشعري ‏ عن النبي BE‏ 
قال Yo:‏ نكاح إلا Sy‏ ۲( . ش 
ee ۳۹‏ أبو عبد الله الحافظ GUT.‏ أبو العباس محمد بن أحمد امحبوني › 
ub‏ الفضل بن عبد الجبار » أنبأنا النضر بن شميل (ح) . 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه » Gel‏ أبو بكر بن القطان » أنبأنا علي بن 
الحسن » أنبأنا عبد الله بن رجاء قالا : “أنبأنا إسرائيل بن يونس » عن أي إسحاق . 
عن أي بردة » عن أبيه قال : قال رسول الله BE‏ : لانكاح إلا بولي Oe‏ 


وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : إسرائيل في ألي إسحاق أثبت من الثوري 
وشعبة في ي 1 إسحاق . : 
الرجل cath cee‏ : 
ورواة أيضا عمرو بن عثان Gp!‏ عن زهير بن معاوية عن ah‏ إسحاق كذلك 
ey‏ . | 
be‏ ابو يعلي pe‏ ن عبد العزيز قال ا أبو بكر بن داویه الدقاق 5 
. أنبأنا أبو الأزهر عمرو بن عثان BN‏ فذكره » ؤوصله أيضاً قيس بن الربيع ورفعه عن 
Yeo 137.‏ / أ اي إسخاق 1 
كدف ب وروينا عن ee‏ الخطاب أنه ,5 نكاح امرأة نكحت بغير ولي 3 وروي 
عنه : لاتنكح المرأة إلا بإذن وليها . 


, باب في الولي‎ ( » )۲١۸( داود في النكاح . الحديث‎ yh » 27844 : ty أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ (A) 
وابن ماجه‎ » )٤۰۷ : ۳( ص‎ » (dy ء ( باب ما جاء لا نكاح إلا‎ )۱۱۰١( والترمذي في النكاح » الحديث‎ 
(VTA : ۲( واستدركه الحآم‎ (VO : ١( في النكاح » الحديث (۱۸۸۱) » ( باب لانكاح إلا بولي ) » ص‎ 
. ) فى كتاب النكاح › ( باب لا تكاح إلا بولي‎ 

)4( سنن البيبقي الكبرى (7 : (VV‏ وقد تقدم تخريجه فى الحاشية السابقة 


1۷ 


الاح اب ISD‏ ي 
وروي عنه : أيما امرآة لم ينكحها الولي » أو الولاة فنكاحها ODL‏ 
vey‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ uli,‏ أو الغباس وهو الأصم » أنبأنا أحمد 
ابن عبد الحميد » أنبأنا أبو أسامة » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن معاوية 
ابن سويد يعنى ابن مقرن » عن أبيه » عن علي قال Ul:‏ امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل » لانكاح إلا بإذن ولي(" . 
وهدا إسناد صحيح وفيه Jol.‏ على ars‏ ماروي عن علي بخلافه » ورويناه عن 
۲ 2ب yf Geel,‏ الحسين بن الفضل القطان » gel‏ عيد الله بن جعفر » 
Cyd Ube‏ بن Oba‏ أبانا ابن BUT le‏ عبت ct‏ و هدي 6 oF‏ 
سفيان » عن محمد ين مخلد » عن رجل يقال له الحكم » عن ابن عباس قال : 
لانكاح إلا باربعة . ولي وشاهدين وخاطب . وروي مرفوعا ورفعه ضعيف2"., 
۴ — وروينا عن ul‏ هريرة أنه قال : لا تزوج WAM AM‏ تزوج المرأة . 
نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . وروي عنه هذا مرفوعا(". 
4 ل وروينا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب 
إلا المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة ة النكاح قالت لبعض أهلها : : زوج » 
ob.‏ المرأة لا تلي عقد النكاح . 
- وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي 
. بكر وعبد الرحمن HE‏ إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ثم تولى عقد النكاح 
tae‏ 


(EOE : 9١ DAW 20011١ : ۷( وسنن البهقي الکبری‎ (OVO : ۲( مالك‎ (by ر«‎ 

(MV)‏ موقعه فى سنن البيبقي الكبرى ( CW: ٠۷‏ وايلغني ( 5 : 49 )0 ولام للشافمي(7 : ۱۷١‏ ) ء وعلى 
هذا يحمل أيضاً ما رواه عبد الرزاق بسندة عن علي أنه كان لا يجيد النكاح إلا بولي . مصنف عبد الرزاق 
(3 :0۹۷-۱۹1 . 

ش (IP)‏ موقعه فى سنن البيبقي الكبرى (۷ : )١55 ٠۲١‏ » وأخرجه الترمذي موقوفاً برقم )٠١١ ٤(‏ في النكاح 
( باب ما جاء لا نكاح إلا ية ) » وقال : وهذا أصح ء وقال البيبقي : « والصواب موقوف والله أعلم » . 
(FE)‏ مسند (VOM: Vy sal yh‏ وسنن أي داؤد في النكاح ( باب في glad‏ ) ) . الحديث CCT AY)‏ 
وسبنن النساق )7 : (AV‏ 

رح ظ لص سين ل Gide uae ead‏ 


\A 


السنن الصغير | > 


5 باب ماجاء في صفة الولي 

: أبو عبد الله الحافظ في اخرين قالوا : أنبأنا أبو العباس الأصم‎ bel reve 
الشافعي » أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن خثيم » عن سعيد‎ Grol » أخبرنا الربيع‎ 
. ابن جبير » عن ابن عباس . قال : لانكاح إلا بول مرشد » وشاهدين عدل("‎ 

هذا هو المحفوظ موقوفا . 

۹ وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري » عن بشر بن منصور وعبد الرحمن 
٠‏ ابن مهدي وعبد الله بن داود الخديبي » عن سفيان » عن عبد الله بن OE‏ بن 
خثم ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس [ ل / ٠٠‏ / ب ع قال : قال رسول الله 
ع : iS Y‏ ح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان MO‏ 


/ا/ا"” — oleh‏ على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا سليمان بن أحمد الحافظ » 


عي رح jee‏ قال الشافعي : هى أصرح آية في Lael‏ الولي » وإلا لما كان لعضله معنى . 
ولقوله ٠ : BE‏ لا نكاح إلا بوي » وهو لنفي الحقيقة الشرعيه » بدليل حديت عائشه : ١‏ ايما امراة نكحت بغير , 
. إذن وليها فنكاحها باطل » ... الحديث . 
وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن Gh‏ حنيفة. وأي يوسف : للمرأة العاقلة البالغة ترويج نفسها وابنتها 
الصغية وتتوكل عن .الغير » ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض . | 
ودليلهم من القران : إسنناد النكاح إلى المرأة في أيات ثلاث هى : 
ل Ob‏ طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيو 24 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 6 و أن 
ينكحن أزواجهن #4 BD ٠‏ لفن أجلهن فلا جاح عليكم فيم طن فى أنفسهن بالمغروف # فهذه الآيات 
صرح لي أن زواج المرأة يصدر عنها . 
ie ceils‏ تدك Sag‏ نو باس رليات et i‏ ماكر را 
مسلم عن ابن عباس ( سبل السلام ۳ : 114 )ع وفي رواية « لا تنكح MN‏ حتى تستأمر » ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن » قالوا : يا رسول الله » وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) : متفق عليه عن ألى هرية ( سبل 
السلام ۳ : )1١8‏ . فالحديث صحيج,في جعل الحق للمرأة الثيب فى زواجها » والبكر مثلها » ولكن as‏ لغلبة 
. حيائها اكتفى الشرع باستذانها Le‏ يدل على رضاها « وليس معناه سلب حق مباشتها العقد » بما ها من الأهلية 
العامة . 1 
وهناك رأى وسط للفقيه أي ثور من الشافعية : وهو أنه لابد ف الزواج من رضا المرأة ووليها معأ » وليس 
لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاه » ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد ؛ لأن المرأة كاملة 
الاهلية فى التصرفات المهذب ( ۲ : )۳١‏ » فتح القدير (۲ : ۳۹۱) » بدائع انصنائع ( ۲ : ۲۳۷ ). 
)1( موقعه فى سنن البيبقي الكبرىق (۷ : ١١١)ء‏ وذكره ى. كنز العمال VAY‏ : 58لاه4). 
)1( موقعه فى سنن البييقي الكبرى (۷ : (VTE‏ وذكره فى كنز العمال REWER VAY‏ ) . 
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التكاح ‏ باب لا نکاح إلا بولى وشاهدى عدل . 
uti‏ أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري + أنبأنا عبيد الله القواريري فذكره . 
YFVA‏ = روى أيضا عن Be‏ بن إسماعيل عن سفيان مرفوعاً » والصحيح 
موقوف + , 
۹ 7 ورواه عدي ب e‏ مرفوعاً : : « لانكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل » ob‏ أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل OG‏ 
وعدي بن الفضل غير. قوي في الحديث . 
٠‏ - قال الشافعي 0 الله عنه : ولايكون الكافر Us‏ لمسلمة . وقد زوج 
ابن سعيد بن العاص النبي REE‏ إلى حبيبة بنت ابي سفيان » وأبو سفيان حي » 
UY‏ كانت مسلمة » وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم » وم يكن BY‏ سفيان 
فيا ولاية > لأن الله Sle‏ قطع ANY‏ بين المتسلمين والمشركين » وكذلك لايكون المسلم 
ولي للكافر » قال الشافعي إلا أمته فإن ماصار ها بالنكاح . 


1 ل وحدثني الحسن » عن BE"‏ بن جندب » وقيل : عن عقبة بن عامر , 
. والأول أصح » أن اللي cue‏ قال : « إذا أنكح الوليان فالاول أجق » وإذا باع امجيزان 
فالأول أحق 0¢( 5 


. وفيه دلالة على جواز التوكيل . 


باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 
۲ لب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخخبرنا أبو الوليد الفقيه » أنبأنا محمد بن 
ع الوا pn Pl‏ تيه Tete‏ ليا لعل الع 
عن متليمان بن (rt‏ عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » أن النبي BE‏ 
قال : « أيما اراو کج بر إذن وليها وشاهدين عدل فنكاحها باطل » وذكر 
OVE SAIN‏ 


(۳) السنن الكبرق ( ۷ : 154 ) وكنز العمال ( ٤٤۷۷ : ١١‏ ) . 

)٤(‏ موقعه فى سنن el‏ الكبرى (۷ اا و ٩ : MDa ie‏ ) » ونسبه لسعيد بن 
منصور فى سننه عن الحسن مرسلا . 

)1( الحديث عن عائشة رضي الله «Nee‏ وقد تقدم » وتتمته  :‏ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ee‏ 


Ns 


ant cl 


ابن خالد ene eT‏ ل ب رن عن ابن 
جرج . 


ورواه الحسن البصري عن النبي عليه السلام » . 
ورويناه عن ابن عباس  .‏ - 

۴ _ وني حديث قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب أن عمر رضى الله عنه 
قال : « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل OG‏ 

4 - ول / ٠١‏ /أ] tel‏ أحمد بن علي الرازي الحافظ » أخبزا أبو علي 
الفقيه + Gael‏ أبو بک ين :زياد ع GUT‏ مد بن Slee]‏ أنبانا te‏ الرهاب of‏ 
عطاء » عن سعيد » عن قتادة » فذكره . وهذا الإسناد صحيح . 

۵ ,9 والذي روى حجاج بن أرطأة » عن عطاء » عن عمر » أنه أجاز شهادة 
shell‏ مع الرجل في النكاح لايصح من وجهين : أحدهما : أنه منقطع » والآخر : 
أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة » والحجاج لايحنج به أهل العلم بالحديث مع أنه ليس 
فيه أنه أجازهن في Ouse‏ 


of =‏ اشتجروا فالسلطان Gy‏ من OGY‏ له ». اتنبى . أخرجه الشافعى فى مسنده (۲ : )١١‏ ء والاهام أحمد فى 
المسند (5 : 0١‏ © وأبو داود فى النكاح 1 الحديث (۲۰۸۳) » ( باب فى الولى » والترمذی فى النكاح 2 
الحدیث (VV Ty‏ ( باب cle be‏ لا نكاح إلا بول ) ص ET)‏ 07) ..وابن ماجه ف النكاح » والحديث 
(١ )۱۸۷۹(‏ باب لا نكاح إلا بول . ص ١(‏ : 305) » وصححه ابن حبان . ذكره الميثمي فى موارد الظمان 
الحديث )1١48(‏ » عن او جع (VIA: EH Sey‏ وقال : « صحيح على شرط الشيخين © 2 
وذكر له متابعة . 1 
ورواه ابن عدى ف « الكامل ‏ فى ترجمة سليمان ابن موسى Ot‏ ثم قال : قال ابن Be‏ فلقيت 
الزهرى فسألته عن هذا الحديث » فلم يعرفه » فقلت له : إن OLA‏ بن موبى حدثنا به عنك » قال : فأسنى 
على سليمان خيرا . وقال : أخشى أن يكون وهم على . قال ابن عدى : هذا حديث جايل » وعليه الاعتاذ في 
إبطال النكاح بغيز ولى » وقد رواه عن ابن جرج الكبار من الناس » منهم : يحبئ بن سعيد » والليث بن سعد 6 
وا بعرت من Fh Cate‏ بنا See‏ ابن جرع عن op Ske‏ مزهي SAN‏ عن عرية عن SPARE‏ 
هذا الحديث . 0 
قال ابن الجوزى فى ١‏ التحقيق » : وإنكار الزهرى الحديث لا يطعن فى روايته » لأ الثقة قد يروى 
“ou‏ 
SOE OOS) Ge eer Se a‏ 
)1( متتن البيبقي الكبرى (۷ : )١١١‏ . 


۲١ 


النكاح ‏ باب تزوج الأب ابنته البكر والثيب وتزوج العصبة المرأة 


A‏ باب تزوج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة 
وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي Wh‏ عاقلة وتزويج العصبة 
المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها 

YAS‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب » أنبأنا 
أحمد بن عبد الجبار » أنبأنا يونس ,بن بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : 
تزوج رسول الله RE‏ عائشة بعد موت خديجة بئلاث سنين...وعائشة يومكذ ابنة 
ست سنين » وبنى بها رسول الله ا ا ايت 
وعائشة ابنة تمان عشرة سنة 

هكذا رواه البخاري عن عبيد بن إسماعيل » عن أي أسامة » عن هشام 
مرسلا » ورواه مسلم عن أي كريب » عن Gh‏ أسامة » عن هشام موصولا( . 

. وقد وصله جماعة عن هشام . 

ورواه الأسود بن يزيد » عن عائشة دون ذكر خديجة . 
۷ - قال الشافعي :.وقد كان ابن عمر » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد 
الله : يزوجون الأبكار ولا يستأمرونين . 
4 قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين » وقول عطاء » والشعبي ٠»‏ . 


والنحغي . 
e‏ كد Gu‏ عن al‏ هريرة عن النبي : « CB SY‏ 


٠‏ وني الحديث الثابت عن ابن عباس عن النبي REE‏ « اليب اح 


(۱) راه البخارى فى كتاب التكاح + باب 693 الصغار من الكبار ر ٠‏ » ومسلم فى النكاح ٠‏ باب 645 الأب 
البكر الصغيق .)١٠١89 : ۲( ٩‏ : 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الحيل » « باب فى النكاح 4. الحديث يث ٤ )1۹٦۸(‏ فتح البارى (۱۲ : ۳۳۹) » 
ومسلم ف كتاب النكاح (۲ Oe:‏ اك اا eee ad‏ البييقي الكبرى 


(IM) | 


YY 


السنن الصغير | Yor‏ 
Mey) NEA Tp aN Lady E‏ 
فد على أن البكر تجبر على النكاح لعدم Cd el‏ »ء ثم إن البكر إثما يجبرها على 
النكاح أبوها » أوجدها من قبل أبيها » فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارهم على 
النكاح . 


yay‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . ل / ١‏ / ب ] أخبرنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب » Gol‏ الربييع بن سليمان » أخبرنا الشافعي > أخبرنا مالك » عن عبد 
لله بن الفضل » عن نافع بن جبير » عن ابن عباس » أن رسول الله َيه قال : 
GT A «‏ بنفسيها من YS‏ » والبكر تسان في نفسيها » وإذنُها صماتها » © . 
vray‏ 0 شعبة » عن مالك وقال : .اليب a‏ بنفسها )29 . 


rma rete ET علي بن‎ 
. فذکو()‎ 

O ee ee 
se ced الصفار » أنبأنا أبو مسلم » أنبأنا مسلم بن‎ 
ee قال‎ RE هريرة » عن النبي‎ al عن‎ (abe كثير » عن أن‎ 
يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : 0 إذا‎ : Js OSES حتي تُسْتَأمَرَ ولا البكر حتى‎ 
, 299) سكتت فهو رضاها‎ 


: « والبكر تستأذن » يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كا قال : 
TT »‏ يكون أراد oS Sl‏ الأو هد ررقن 
هيخ الاد 


(ry‏ أخرجه مسلم فى النكاح (۲ (TV‏ « باب اسعذان الثيب فى النكاخ ٠»‏ » وموقعه فى سنن البييقي 
الكبرى (۷ : ۱۱۸) . 
(4) هو مطول ما قبله » وموقعه فى سنن البيبقي الكبرى (۷ : )1١8‏ » وأخرجه مسلم فى موضع الحديث 
السابق . 
)0( مسلم المصدر and‏ الحديث (ETI: NV)‏ . 

)1( موقعه فى سنن البيبقي الكبرى )١١4 LY)‏ »2 وهو LS‏ 

(۷) هو مطول الحديث (۲۳۸۹) » وقد تقدم تخربه فى الحاشية رقم (؟) من هذا الباب . 
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: النكاح . .باب تردخ الأب ابنته یکر والثيب وتزه ج .العصبة المرأة 
ل مر اليتيمة في انفسها » () واليتيمة هي التي لا آب ها , 


وحديث زياد .بن سعد عن عبد الله ين الفضل « والبكر يستأذتها أبرها » ليس 
عتحقوظ ‏ قال أبو داود وغيره . 

06 لب حدئنا yl‏ محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » أخبرنا gh‏ سعيد بن 
اغراي أخيناالحسن بن عمد Qui‏ أبأنا أسباط بن محمد » أبأنا عمد بن 
عمرو » عن Ul‏ سلمة عن Ul‏ هري قال قال رسول لله : « تستأمر اليتيمة في 
نفسها فإن سكتت فهو إذنہا » وإن أبت فلا جواز عليها OE‏ 

5 ل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ؛ أتبأنا gf‏ العباس محمد بن يعقوب » ul‏ 
عمد بن إستحاق He Ue‏ بن سور أبو عمرو الفزاري » أأنا يونس بن أي 
١ :‏ متأم Taw byt yeaa‏ ولا جنك | 
كه 00 

ا ا ا rl‏ > عن نافع بن 
جبير » وتارة عن نافع بن جبير » عن ابن عباس » عن AE gl‏ قال : « واليتيمة 
استأمر » . 

Gy — 5‏ قضة تزوع قدامة بن مظصون بنت عهان بن مظعون » من ابسن 
عمر » فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحظت إليه وحطت الجارية إل هوی 
أمها حتى [ ل / 0 /1] ارتقع أمرهم إلى رسول الله َيه قال : ١‏ هى يتيمة ولا 
تنكح إلا بإذنها » فأنترعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجها Baill‏ 090 .. 


(8) أخرجه أحمد فى المسند (۲ : :0۹(« وأبو داود فى النكاح » الحديث (۲۰۹۳) » ( باب فى 
الاستعمار ) » والترمذي فى النكاح » حديث )4 ٠‏ ) » ( باب ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزويج » ص 

٠)۷ : ۳‏ والنسالى فى امجتبى من السنن AY: VY)‏ كتاب التكاح ۲ ٠‏ ياب الیکر ese‏ وھا وف 
كارهة ‏ . 

)4( هو مكرر ما قبله » ء وقد تقدم تخريجه بالحاشية السابقة » وفوقعه فى سنن البيبقى الكبرى ر ۷ QW:‏ 
)1١(‏ ذكو tall‏ فى مجمع الزوائد (5 : (TAL‏ . وقال : « رواه أحمد . وأبو يعلى » والبزار » والطبراقى » 
ورجال أحمد رجال الصحيح . والحديث موقعه في سنن البيبقي الكبرى (YY Y)‏ . 

- : وهو أصح من قال‎ GE وعو‎ » AM كان التزوخ من قدامة بن مظعون أي عفان بن مظمون‎ OM 


٤ 


' السنن الصغير | ج ٣‏ 

۷ س uel)‏ أبو عبد الله الحافظ ¢ أنبأنا yl‏ الاس هو الأصم » أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » Ul‏ ابن ابي فديك » عن عمر بن حسين » 
عن نافع » أن ابن عمر تزوج » وقال في موضع آخر عن ابن عمر أنه تزو ج ابنة 
خاله عثان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى النبى عه فقالت : إن ابتتي تكره 
ذلك « فأمره النبى يه أن يفارقها وقال Ves‏ تنکحوا اليتامى حتی تستأمروهن 
فإذا GE‏ فهو إذتبن »© -فتزوجها بعد عبد الله المغية بن شعبة . 

فی Cade‏ معاوية بن سويد :بن مقن قال + وعدت في کاب أي + عن على 
أنه قال : إذا بلغ النساء نص نض الحقاق("'2 فالعصبة أولى » ومن شهد فليشفع 
OO ge‏ 
۸ _ أخبرنا محمد بن موسى » أنبأنا أبو العباس الأصم » أنبأنا أحمد بن عبد 
الحميد الحارثي » أنبأنا yf‏ أسامة » عن سفيان بن عيينة » عن سلمة بن كهيل » 
عن معاوية بن سويد فذكو( ') . 
| قال al‏ عيد E E‏ 


قال أبو عبيد : ولو كان لهم ذلك لم ينظروا نص CO GL‏ 


قال : ومن رواه نص الحقائق “DD;‏ فإنه أراد جمع حقيقة . 


Ul =‏ ء ل ابن عمر كان إا تزوجها بعد وفا I al‏ بن مظعون » وهو خال ابن عمر . وموقع الأثر 
فى سنن البيبقي )٠٠١ : ۷( GS‏ . > 
(VY)‏ (الحقاق ) : البلوغ . 
(VT)‏ رواه الشافعى فى كتاب الأ (۷. : CON‏ وموقعه فى سنن البيبقي الكبرق (۷ : OT‏ . وفى هذا الأثر 
الدليل على ترتيب العصبات بالإرث ف الولاية فى النكاح » فالعضبة أولى إلا إذا كان الأقرب كافاً ٠‏ أو كان غير 
جائز التصرف » فإن الولاية تنتقل إلى الذى يليه . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : بلغنا أن Ge‏ أجاز eee‏ نصرائيًا . المغنى 
(5: ©658), 
)£ 1( سنن البہقي الكبرى )١١١ EV)‏ . 
(15) قاله أبو عبييد في غریب الحديث ( ۳ : ٤٥۷‏ ) » وقالي : « نصصتٌ الرجل إذا اسنقصيت مسألته عن 
الشيء حتى قستخرج :كل ما عنده ¢ وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة » . 
)11( ورد هذا اللفظ فى السنن الكبرى للبييقي (7 : )١١١‏ . ش 


Yo 


النكاح ‏ باب تزوج الأب ابنته البكر والثيب وتزوج العصبة المرأة 


۹ ”7 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأًنا أبو العباس محمد بن يعقوب » أنبأنا 
محمد بن GL‏ أنبانا:عبد الله بن Gey‏ أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » ٠‏ عن أبيه » عن عبد الرمن ويجمع إبني يزيد بن حارئة » عن خنساء بنت 
خذام الأنصارية أن أباها زوّجَها وهي OE‏ فكرهت ذلك CHE.‏ رسول الله عل 
ean 33‏ 
هو الصحيح في الثيب » والذي رُوي في البكر في مثل هذه القصة إنما 
جا سرك سي RTT‏ 
عن النبي RE‏ وعن إبراهم بن مرة عن عطاء ( مرسلا ) عن النبني FEE‏ » ومن 
وصل هذه الروايات .وهم في وصلها. فى قول أهل العلم بالحديث OA)‏ 


VY)‏ رواه البخاري فى كتاب النكاح « باب إذا زوج ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود عن إسماعيل بن ألى 
أويس ‏ وني كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره ل ولا تُكْرهوا Add! le SHS‏ © الآية . عن eH‏ 
ابن قزعة  AIS‏ عن مالك »عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عبد الزحمن ومجمع بى يزياه بن 
جارية » كلاهما عن خنساء بنت خذام به . . 

وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الحيل باب ( النكاح ) عن على بن عبد الله المديتى » وف النكاح أيضاً 
.باب ٠‏ إذا زوج ابنته وهی كارهة فنكاحه مردود » عن إسحاق » عن يزيد بن هارون » عن جي بن سعيد ۽ عن 
القاسم بن محمد أن عبد الرهمن بن يزيد ويجمع بن يزيد حدثاه أن رجلاً يدعى خناماً أنكح ابتته ... الحديث . 

وأخرجه أبو داود ف النكاح باب ( فى الثيب ) عن القعنبى ‏ والنساق فى التكاح ‏ باب ( الثيب 
يزوجها أبوها وهى كارهة ) عن هارون بن عبد الله » عن معن » عن محمد بن سلمة » عن ابن القاسم ‏ ثلاثتهم 


عن مالك به . 
ورواه ابن ماجة فى IS‏ « باب من زوج ابنته وهى كارهة .» عن GT‏ بكر بن ألى شيبة » عن يزيد بن 
هارون به . 


(14) قال الشافعية : ليس للولى تروع الثيب إلا بإذنها » فإن كانت الثيب صغية لم تزوّج مى تبلغ , لأن إذن 
الصغية غير معتبر » فامتنع تزويجها إلى البلوغ ؛ وتزوج الثيب البالغة بصرج الإذن » ولا يكفى/ سكوتها . 
وقال السادة الحنابلة : لا يصح نكاح المرأة إلا بول » كالشافعية والمالكية » فلو زوجت امرأة نفسها . أو 
زوجت غيرها كبنتها وأختها » أو وكلت امرأة غير وليها فى تزويجها لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه » ولأنها غير 
مأمونة ae‏ ل ل ل 
فيه » ولا أن تتوكل فيه . 
Ul,‏ رأى axed!‏ : فهو أن التكاح لا يصح إلا بول » ولا تملك الرأة تروع نفسها إلا.غوها. ؛ ولا توكيل 
غير وليها فى تزويجها » فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة » لم يصح النكاح 6 وهو رأى كثير من الصحابة 
كابن عمر » وعلى » وابن مسعود » وابن عباس » وى هريرة » وعائشة رضى الله عنهم » وإليه:ذهب سعيد بن 
المسيب » tl‏ » وعمر بن عبد العزيز » وجابر بن زيد » والثوري » وابن أي ليلى ٠‏ واين المبارك « وغريهم . > 


"5 


السنن الصغير | Yor‏ 
۰ - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا › 


قال أبو العباس [ ل / ۲۰۲ / ب ] محمد بن يعقوب » أنبأنا يحبى ب نأي طالب » أخبرنا عبد 
الوهاب بن عطاء » أخبرنا كهمس القيسي » عن عبد الله بن SRG‏ : جاءت فتاة إلى 
عائشة فقالت : إن ألي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيستَهة » وإني كرهت ذلك . 
فقالت عائشة : اقعدي حتى Sh‏ رسول الله REE‏ فاذكري ذلك . فجاءني النبي 
oe‏ » فذكرت ذلك له فأرسل إلى bel‏ » فلما جاء أبوها جعل أمرها lll‏ » فلما 
of,‏ أن AM‏ قد جعل إلمها قالت : إني قد أجرت ماصنع والدي » إثما أردت أن 
أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . .هذا OD forge‏ 

ve)‏ ن hae al‏ الحافظ gl bly‏ الما سد ين يقري + أبانا 
محمد بن إسحاق الصغاني » أنبأنا حجاج قال : قال ابن جريج معت ابن أي 
مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة » سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله 
BE‏ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله REE‏ : « نعم 
ld‏ فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله BE‏ .: « ذلك إذنها إذا 


وأدلتهم : ألا حديث عائشة aly‏ موسى » وابن عباس : « لا نكاح إلا بول » » وحديث عائشة : 
« أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... الحديث » » وحديث ألى هريرة : ١‏ لا تزوج المرأة 
OG ese‏ الزاية هي الى روج ea Mea‏ 
ثانياً س إن ازاج عقد gl‏ ذو مقاصد متعددة من تكوين أسرة » تمقيق Sal‏ والرعل بجا ديه من 
خبق واسعة فى oye‏ الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد ء أما المرأة فخبرتها محلودة » وتغأثر بظروف وقتية » 
فمن المصلحة لها تفويض العقد لوليا دوتها . 
وهذا لا يخرج عن كون الولى له شروط يجب أن تتحقق فيه من كال الاهلية » والإسلام والعدالةي 
والرشد » وغيرها . 
مغنى الجتاج YT)‏ : ۷ ب المهذب (۲ : )۳١‏ » كشاف القناع (ه : )٤٦‏ » فتح القدير (۲ : ۳۹۱) 2 
تبيين الحقائق (۲ (aa:‏ الدر الختار (۲ (tev‏ › الشرح الصغير (۲ : (TOT‏ 
)14( أخرجه GL‏ فى النكاح باب ( البكر يزوجها آخوها وهنى كارهة ) » وابن ماجه فى النكاح عن هناد بن 
السسّرى » وموقعه قى سنن النيمقى الكبرى ( ۷ : CVVA‏ وبقية .قول البيبقي : « ابن بريدة » لم يسمع من 
1 عائشة « وإن صح » UI‏ جعل الأمر el‏ لوضعها في غير كف: ) sl.‏ ا ا افا فق انق 
(ه:لاه١)‏ : ١‏ عبد الله Bye‏ بن الحصيب الأسلمي سمع من عاتشة » . 
قال ابن الجوزي في التحقيق : ٠‏ وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج نو غو کم Wy‏ 
زوجنى ابن أخيه » يكون ابن عمها.. ; 1 
Sy‏ ذلك ابن امام فقال : « “كيف زوج من غير كفء ء وقد كان ابن عمها ؟! » . 


¥ 


النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماع 
سکتت OG‏ 
۲ قلت : والأخوة من الأب والأم أو من الأب وينو الأخوة سن الأب والأم أو 
من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويح » UE‏ الاين فليس له ولاية ev‏ 
راك كن نس قا a‏ ل ساح لني Bis‏ 
الا see i pe came or eo‏ 
لله بن عمر بن عنزيم » وعمر هو ابن أي سلمة عبد الله ين عبد الأساد ين عبد اله بن 
ee‏ : إنه كان يوم توي النبي BE‏ ابن تسع سنين وكان يجوز 
للنبي GRE‏ باب النكاح مالا يجوز لغيه » وأما تروج أنس بن مالك رضي الله عنه 
أمه أم سلم رضي الله عنها من أني طلحة رضى الله عته » فإنه كان من بني أعمامها 
وكلاهما ينتسبان إلى حرام من بني: عدي بن النجار . 


8 باب نكاح العبيد والإماء 


۴ سأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » del bel‏ بن عبيد.» 
أنبأنا هشام بن علي » أنبأنا أبو رجاء » [ ل / vor‏ / ] أنبأنا الحسن يعني ابن صاخ 
ابن حي ١‏ > عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال ٠‏ : معت ple‏ بن عبد الله يقول :. 
قال رسول الله Uo: BE‏ مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر OG‏ 
وروينا عن عمر وعليّ أنهما قالا : ينكح العبد امرأتين . زاد عمر : ويطلق 
وأما تسري الغبد » فقد قال الشافعي رضي الله عن في الجديد : إنما أحل الله 


(۲۰) أخرجه البخارى في كتاب الحيل » باب فى النكاح عن ای عاصم » وف الإكراه باب لا يجوز إنكاح امكو 
ولا تكرهوا فياتكم على البغاء )عن محمد بن يوسف » عن سفيان > كلاهما عن ابسن جرج وفي 
النکاح ‏ باب لا ينكح الأب وغيو غيو البكر والشيب إلا برضاها عن عمرو بن الربيع بن طارق » عن الليث ‏ 
كلاهما عن ابن أي مليكة » عن ذكوان Qh‏ عمرو Mt‏ 

ورواه مسلم فى CIS‏ — باب اسعذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت » والنساق ف 
النكاح ‏ باب إذن البكر . 
عد ease eas‏ ما واس بج قرت وا 
و باب ماجاء في نكاح العبد بغير إذن سيده » » عن علي بن حجر » وعن سعيد .بن يحيى الأموي وقال : 
و حسن 4 ء وموقعه فى سنن البيبقي الكبرى 79 : ۱١۷‏ ) . 


YA 


| السنن الصغير | ج م 
التسري للمالكين ولا يكون لعجا لازو ea‏ يجيزه ويرويه عن ابن 
عمر » وابن عباس . 
vt‏ ۰ — أخبنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه » أخبينا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان » أنبأنا إبراهم بن الحارث » ALT‏ ؛ بو أن کر 
الحسن بن the‏ » عن أبيه » عن الشعبي : أنه أتاه رجل يقال له أبو إبراهم من أهل 
خراسان » فقال بأرض إذا أعتق الرجل,أمته ثم تزوجها » قيل : كالراكب بدنته » 

فقا الشعبي : خدثني.أبو بردة » عن مومى قال : قال رسول الله  : BF‏ أيمارجل 
كانت له جارية Lab‏ فأحسن cleat‏ وعلمها فأحسن تعليمها ء ثم أعتقها تم 

تزوجها فله أجران » وأيما عبد مملوك oT‏ حق الله وح مواليه فله أجران » وأيما رجل 
من أهل الكتاب امن بنبيه ثم آمن بمخمد عله فله أجران » () . 
. قال فقال الشعبي : أعطيتها بغير شيء » إن كان Jie‏ أو الاك یرکب 
فيها Gol‏ منها إلى المرتبة . 


aul حصين » عن ابي بردة » عن‎ al س ورواه أبو بكر بن عياش » عن‎ VE0O, 


قال : قال رسول الله BEE‏ « إذا أعتق الرجل أمته » ثم تزوجها بمهر جديد كان له 
أجران Oe‏ 


a eR العباس محمد بن‎ gf أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا‎ Gee eet 
العباس بن محمد » أنبأنا أحمد بن يونس » أنبأنا أبو بكر بن عياش فذكره . خب‎ 

أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبباني » أخبرنا 6A of tee gl‏ 7 
الحسن ين محمد الزعفراني » أنبأنا عبد الله بن بكر » أنبأنا سعيد » عن قتادة » عن 
أنس أن النبي gel Be‏ صفية بنت بي وجعل عتقها صداقها . 

Urol — ۰ Ve‏ أبو Lins] + Agee gh Bart + doe‏ الزعفراني » أخبرنا 
on dete‏ علية » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » أن رسول اله & 


(۲) أخرجه البخاري فى كتاب العتق  ٠‏ باب فضل من أدب جاريته وعلمها ot‏ ومسلم فى ASH‏ باب 
فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها ل ء ly‏ داود في النكاح .» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها € » والنسالي فيه « باب 


عتق الرجل جانيته ثم يتزوجها » . وموقعه في سنن البيبقي الكبرى ( ۷ : 178 ) بسند مختلف ومتن مقارت . 
A‏ سنن ded‏ الكبرى فى.الموضع السابق . 


v4 


الکاح - whe‏ ا الكفاءة 
أعتق ضفية وتزوجها 3 Lt cis‏ ماأضدقها ¢ قال ON gent:‏ 


6۸ عونو el‏ لبو قر وك كيده » عن أمها أميمة » عن 
أمة الله بنت رزينة »> عن أمها رزينة » في قصة صفية بنت حبي قالت أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله و فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة » وهذا أن حفظته 
a‏ فهو اول : 


٠‏ باب اعتبار الكفاءة 
Joy gala Ue 1‏ اط : في رواية البويطي : أصل الكفاءة مستنبط = 
| من حليث بريرة » كان زوجها غير كفء لها فخوها رسول الله EE‏ 
e‏ قلت OA ee‏ 
جده أن رسول الله A‏ قال له : ( ثلاثة deb.‏ لا تؤخره : الصلاة إذا اتت » 
والجنازة ]13 حضرت »-والأيّم إذا OCS tery‏ | 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أبن أبو بكر أحمد بن إسحاق » أخبزا 
عبد الله بن أجمد بن Jo‏ حدثني هارون بن معروف » أنبأنا عبد الله بن وهب » 
أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني » أن محمد بن عمر بن علي بن اي طالب حدئه ۽ 
عن أبيه » عن جده علي بن أبي طالب فذكو(" . 


)٤(‏ سيق ابن هشام ( ۲ 36 ع فارج cone‏ رام : 14 ) + والسنط الثمين (NS)‏ » وطبقات ابن 
سعد ( ۲ : CAL‏ والاصابة لابن حجر ( ۸ CYT:‏ وعيون الأثر ( ۲ : ۷ ) »-وموقع هذه الآثار فى 
. سنن البيبقي الکبری ( ۷ :۱۲۸۰ ٠١۹‏ ) . 

)1( رواه البببقي فى السنن الكبرى ( ۷ : ٠١١‏ ).. 
(۲) مؤقغه فى سنن deed‏ الكبرى ( ۷ : ۱۳۲ ۱۳۳ ) › ورواه الترمذى فى كتاب ال جنائز ‏ باب تعجيل 
ft)‏ وقال : ٠.‏ حديث غریب » وما أرى olin}‏ متصلا . > 

قلت : أخرجه الحم فى المستدرك ( ۲ : ۲ )ء وقال : صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه. » ووافقه الذهبى فى 
1 تلخيصه ¢ قصتححه . : 
٠ 0‏ وقد رواه اليمقى فى معرفة السنن والآثار » واستدل ابن الجوزى فى « التحقيق » على اشتراط الكفاءة 
بحديث عائشة أنه عليه السلام قال ob‏ تشع لعي الا ْ 

' وهذا روى من طرق عديدة كلها ضعيفة . 
() هذه الرواية فى سنن Gell‏ الكبرى ( ۷ : ٠۳۲‏ ) بسند مخالف فى أوله حتى عبد الله بن وهب . 


۳٠ 


1 السنن الصغير | ج" 
وقع في كتاب شيخنا سعيد بن عبد الرمن الجُهني وهو خطأ . 


“419 ف أخينا أبو عبد الله bi‏ أنبآنا pT‏ العياس محمد بن تعقو أنبأنا 
محمد بن إسحاق الصغاني 3 أنبأنا شجاع بن الوليد 2 ااا ar‏ إخواننا > عن ابن 
جرج » عن عبد الله بن Gl‏ مليكة » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول | 
عه : « العرب بعضها أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة » ورجل برجل » والموالي بعضها 
أكفاء لبعض » قبيلة بقبيلة » ورجل برجل » إلا حائك أو حجام ,9) . 

وروی هذا من أوجه خر كلها Gua‏ 
۲ سأخبرنا أبو عبد الله الحافظ UL,‏ أبو العباس بن يعقوب ؛ أنبأنا الربيع 
ابن سليمان ۽ انپانا اسد ين موسق » انپانا حماد بن سلمة ۽ عن محمد بن عسرو ۽ 
عن Ul‏ سلمة » عن al‏ هريرة أن رسول الله مله قال عياب eee‏ 
هند وأنكحوا إليه » )١(‏ وكان Ripe‏ 


۳ د وروينا عن النبي تأنه حطب إلى فاطمة بنت قيس » وكانت قرشية 


(4) هده الرواية عند الا فى المستدرك ( ۲ : ١75‏ )ء وقال الذهبي فى : « تنقيح التحقيق » : هذا منقطع 


OEE: ۷ ( إذالم يسم شجاع ابن الوليد بعد أصحابه . وموقعه فى سنن البمبقى الكبرى‎ ٠ 


)0( الروايات الضعيفة الأخرى متها مارواه ابن حبان فى كتاب « المجروحين » وأعله بعمران ابن ألى الفضل › 
وقال : إنه يروى الموضوعات عن الأثبات » لا يحل كتب حديثه . 

ورواه ابن عدى فى « الكامل ٠‏ وأعله بعمران » وأسند تضعيفه عن GL‏ » وابن معين » ووافقهما » 
.قال Gad:‏ عل tte‏ ين + 

وقال ابن القطان : قال gf‏ حاتم : هو منكر الحديث ضعيفه جما . : 

وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطنى عن محمد بن الفضل 6 عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 
مرفوعا : الناس أكفاء » قبيلة بقبيلة » وعرنى لعرنى » ومولى لول » إلا حائك أو حجّام . ورواه ابن الجوزى فى 
« العلل المتناهية » من طريق الدارقطنى 6 وقال : بقية مغموز بالتدليس » ومحمد بن الفضل مطعون فيه . 

وللحديث طريق خر رواه ابن عدى ف الكامل » من خديث عثان بن عبد الرحمن » عن على بن عروة 
عن ابن جرج » عن نافع به » وأعله بعلى بن عروة » وقال : إنه منكر الحديث :“ 

وأخرج البزار فى مسندة من حديث معاذ بن جبل : قال رسول الله EE‏ : « العرب بعضهم أكفاء 
لبعض » Silly‏ بعضهم أكفاء لبعض ؛ » وذكره اهيثمى فى مجمع الزوائد ( > : ٠۷١‏ ) وقال : رواه البزار » وفيه 
سليمان بن أنى الجون » ولم أجد من ذكره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
)1( موقعه فى سنن البيبقي الكبرى ( ۷ : ٠١١‏ ) » ورواه الحا فى المستدرك ( ۲ : ١54‏ ) وقال : « هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى , ورواه أبو داود عن أنى هرية . نيل الأوطار ( 5 : 
LC YYA‏ 


۳١ 


النكاح ‏ باب الكلام الذى ينعقد به النكاح. : 


من بني فهر لأسامة بن زيد » وكان من الموالي » وكانت زينب بنت جحش من بني 
أسد بن خزيمة » وأمها عمة رسول الله BE‏ زوجت من زيد بن حارثة وكان من 
ل / 4" / SET‏ حتى طلقها وتزوج بها رسول الله ع »> وكانت ضباعة بنت 
الزيير بن عبد المطلب امرأة المقداد gop ay‏ وكان حليفا لقريش › وتبنی أو 
حذيفة بن عتبة Aye ULL‏ رضى الله عنهما وزويجه ابنة أخيه » وكانت أخت عبد 
الرحمن بن عوف تحت بلال » وفي كل ذلك دلالة على أن نكاح غير الكف ليس 
بمحرم إذا رضي به الولي والمرأة وكانت رشيدة OY‏ 


١١‏ اباب الكلام الذي ينعقد به النكاح 

64" قال اا ( رضي الله عنه ) بعد تلاوة الآيات الي وردت في اج 
والتزويج قد سمى الله كح باسمين : النكاح » والتزو ج > وأبان ُن الهبة لرسول الله 
كيل دون east‏ 1 
Gy 9 ٥‏ الحديث الثابت عن HE‏ بن سَعْدٍ » عن النبي مره في قصّةٍ 
الموهوبة : «:فقد زوجتكها Le‏ معك مِنّ الققران . 0 

US‏ رواية الجماعة » عن Gl‏ حازم » عن سهل بن سعد » وفيهم. إمام 
الك ين اننع . وقال بعضهم : « اذهب فقد ملكتكها والعدد أولى بالحفظ 
من الواحد » ويحتمل أن يكون العقد قد وقع بلفظ التزويج › > ثم عند قيامه قال له : 
« قد ملكتكها » » فقد روي « ملكتا » بكاف واحدة . 


م م »م 
(۷) قاله البييقي أيضا فى السئن الكبرى ر ۷ (ITV:‏ . 
)١(‏ قاله الشافعى فى ALS‏ ( ه : 0۹( . 


(؟) الحديث مروى عن سهل بن سعد ests‏ الله عنه : ١‏ أن رسول ل الله & al pl aisle‏ فقالت : يارسول الله 
إن وهبت نفس لك فقامت طويلا » فقام رجل فقال : كن لم تكن لك بها حاجة » فقال : 
هل عند مء ن شىء baled‏ ؟ قال : ماعندئ إلا إزارى هذا » aad‏ افا يع ميات ال فلم 


عد شين ل : هل معك مر 0 : نعم سورة كذا » وسورة كذاء فقال : 
قد زوجتكها با معك من القرآن "2 ويروى : « قد زوجتكها فعلمها » 
أخرجه البخارى فى النكاح » حديث ( ١١۳٠ء‏ ) باب السلطان ولى . فتح البارى ( 1 : )2 
ومسلم فى النکاح ( ۲ : ٠ ) 1١41 ۱۰٤۰‏ باب الصداق . 


۳۲ 


لسنن الصغير | ج ٣‏ 


١‏ ب باب في abe‏ النكاح 

ب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
محمد بن إسحاق » حدثنا يحيئ بن ألي بكير » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن 
أي عبيدة » قال : وأراه عن ابي الأحوص » عن عبد الله » عن النبي AE‏ كان 
يقول في تشهد الحاجة . 0 
4۷ حت Gol‏ أبو spew‏ الظفر بن سد ين wal‏ العلوئ + أخيرنا gh‏ جعقر 
ابن دحم » حدئنا أحمد بن حازم » حدثنا علي بن قادم » Geel‏ المسعودي » عن أني 
إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله » قال : علمنا رسول الله LUE‏ خطبة 
الحاجة : ١‏ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا مَنْ بده 
اله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هادي له » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد Of‏ حمدا 
عبده ورسوله اتقوا الله حق تقاته [ ل / ٠4‏ / ب ] ولا تموتن إلا ah‏ مسلمون» 

تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » اتقوا الله وقولوا قواً 
NS‏ ويغفر لكم ذنوبكم » ومَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظيماً »(0) . 

لفظ حديث المسعودي وليس في حديث شعبة بقوله : « نحمده » . 


+ جد د 


wh — ۹۳‏ علد ماحل اراي والإماء 


قال الله ( عز وجل ) : © فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
جا اعم اوعدي لوجي ent eee‏ من سورة 
النساء ] . : 
۸ قال الشافعىٌ ( رضي e‏ ماملكت الأيمان 
LA‏ فين de‏ يتتهىا all‏ وانتبى ماأحل بالنكاح إلى أربع ٠‏ دلت سق يسول لذ 
له على أن انتباءه إلى اميا به د انرا لبي به بن أكثر من 


Û ee 


te dey : 1 0 8 0 3‏ 5 
)١(‏ اجرجه ابو ذاود فى النكاح ( ۲۱۱۸ ) باب فى خطبة النكاح » وموقعه فى سنن البييقى الكبرى Hee A‏ 
SEE‏ ل 3 ane‏ ت 


- ¢ VEN 


۳۴۳ 


التكاح ‏ باب عدد مايحل من الرائر والإماء 


Gel _ ۹‏ أبو الحسين بن بشران ٠٠‏ أخبزنا yl‏ جعفر محمد بن عمرو , 
حدثنا أحمد بن ملاعب » حدثنا عبد الله بن بكير » حدثنا سعيد » عن معمر » عن 


الزهري 4 عن سام ل عبد الله لب "F&C ese‏ اكه rece a‏ ان رجلا كان يقال له 


- س 5 مه‎ A 


۰ س وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل 
فهي عليه مثل أمه أو أخته . 

OC الله عنه‎ so) J i وروينا فيه أن‎ YEN 

۴ _ وأما إذا كانت تحته أربع نسوة فبك طلاق واحدة منهن > فقد قال 

ابن سيت : إن شاءِ تزو ج الخامسة في عدة المطلقة » وكذلك قال ae‏ 


. قاله الشافعى فى كتاب الأ ( د : 48 ) . فى باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة‎ )١( 
الشافعى فى كتاب الم ( ا باب « الرجل يسلم وعنده أكثر من ارم نسوة « وأعاده فى‎ ole )۲( 


Uy کک‎ = 
0 


المسند ( ۲ : ١15‏ )» فى كتاب النكاح . باب الترغيب ف التزويج , وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ۲ : 
؛ ؛ ) ء والترمذى فى التكاح » حديث ( ۱۱۲۸ ) باب فى الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة » ص ( © : 
اع راك مجه فى[ eG‏ دوك و de Nene NSS‏ وتسم و ETAT‏ 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . ذكره افیثمی فى موارد الظمان oa‏ و عم 
( ۳ : ۲۹۹ )ف باب المهر من كتاب النكاح . واستدركه الحا vay: yf‏ ۱۹۳ )فى باب قصة إسلام 
غيلان الثقفى . «موقعه فى سنن البيبقى الكبرى ( ۷ : CVA‏ وأخرجه مالك فى الموطأ عن الزهرى مرسلا 
( ۲ : 85ت )فى كتاب الطلاق . باب جامع الطلاق . الحديث ( ۷١‏ ) . 
0١ rey. ( caf! G(r)‏ )انظر مصنف عبد الرزاق ( ٩‏ : 9١5)ء‏ ولحل Vey‏ ہے ۲۹ CC‏ 
والمغنى ( ٥٤۳ : ٩‏ )2 ومسند زيد ( 54 : 555 ). 
)4( لقد أصبحت فى مجتمعنا الحاضر إباحة تعدد :الزوجات Li‏ استثنائيا ادرا » وأصبح مبدأ وحدة الزوجة هو 
الغالب الأعظم » والإباحة لا تعنى أن كل مسلم يتزوج أكثر من واحدة . 

وعموما فلا يجوز فى مذهب أهل السنة للرجل أن يتزوج أكثر من أربع زوجات فى عصمته فى وقت 
واحدء فان أراد أن يترو ج جخامسة » فعليه أن يطلق إحدى زوجاته الأربع وينتظر حتى تنقضی عدتبا . ثم يتزوج 
يمن أراد Ne‏ النص Sia‏ لا يبيح أن get‏ بين أكث من يع فى وقت واحد » ركذا الأحاديث البوية الشر يفة 
ا ی عوك اليناف رای Bae Beal‏ أربع » فدل 
العمل وفق السنة على أنه لا يجوز الزواج ash‏ من أربع نسوة . «أما ما ذهب إليه الظاهرية والإمامية إلى أنه يجوز 
للرجل أن يتزو ج تسعا أخذا بظاهر هر الآية : # مثنى وثلاث ورباء * #فالواو للجمع لا للتخيير she‏ ن المجموع 


Yt 


مب ب حت بور س ان ORE‏ 
وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر » وعروة بن الزيير » وسالم بن عبد 
الله » والحسن ء وعطاء » وبکر بن عبد الله المزني » وربيعة . 
واحتجٌ الشافعيٌ. على انقطاع الزوجيّة بينه وبين مَنْ أبانها بانقطاع أحكامهنا. 
من الإيلاء » والظهار » واللعان » والميراث.» وغير ذلك . ٠.‏ 


% جد د 


تسع » فقد أجيب عن ذلك ob‏ الآية محمولة على عادة العرب فى lke‏ الناس على طريق اتجموعات » وأريد بها 
التخيير بين الزواج باثنتين وثلاث وأربع » كا فى قوله تعالى : 98 جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث | 
ورباع 4 أى CS eel‏ فمنهم ذو الجناحين » ومنهم ذو BEI‏ أجنحة » ومنهم ذو الأربعة أجنجة ء لأ ا مى 
ليس عبارة عن الإثنين » بل Gal‏ مأ يراد Aly‏ مرتان من هذا العدد » وأدنى ما يراد بالثلاث ثلاث مرات من 
العدد .. وكذا الرباع . 

وحكمة الاقتصار على أربع نسوة يتفق مع مبداً تحقيق أقصى قدرات وغايات بعض الرجال » وتلبية رغباتهم 

مرور كل شهر بسبب طروء دورة العادة الشهرية بمقدار أسبوع لكل واحدة منبن » ففى هذا سد للباب أمام 

ات » وما قد يتخذه بعض الرجال من عشيقات أو وصيفات » ثم إن فى الزيادة على el‏ خوف الجور 
peal: ele‏ عن الا عقوي رقن فيد الترع tal]‏ ادد ل تروط Ret Ramah‏ + 
ae‏ بي مدنت عن ور ماو وا ا تعالى 4 فإن sim‏ ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت SUF‏ » ذلك Saf‏ آلا تعولوا # . 
؟ - القدرة على الإنفاق : فلا يحل شرعا الاإقدام على الزواج » سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على 
من الزواج وتكاليفه » والاستمرار فى أداء النفقة الواجية للزوجة على الزوج » لقوله عله : ٠‏ يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزو ج .. » والباءة موّنة النكاح . 

ولحكمة. تعدد الزوجات فى OLY‏ أسباب dary‏ فمن هذه الأسباب : 

pte — 1‏ المرأة اوها كان تكن ا عتما لأ a‏ أو أن ا مرش cy War Lh Yass‏ 
تحقيق رغبات الزوج » أو أن طبعها | يتسجم مع طبع الزوج .+ 

۲ ل اشتداد كراهية الرجل للمرأة فى بعض الأؤقات : کالذى يحدث أثناء املع pial‏ بين ن الزوج وأقارب 
زوجته » واستعصاء الحلول . 

٣‏ ل ازدياد القدرة-الجنسية لبعض الرجال : فلا يكتفى بزوجة واحدة إما لكبر سنا أو لكراهيتما الاتصال 
الجنسى » أو لطول عادتها الشهرية ومدة نفاسها » فيكون الحل J‏ هذه الظروف ومقتضى الدين الذى يتطلب 
اتقسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات . 


>٤‏ أسباب عامة منها معالجة حالة قلة الرجال وك ا سواء فى الأحوال العادية بزيادة نسبة 
الفساد ¢ أو أعقاب الحروب . 

ومن الأسباب الوجيبة الأخرى : احتياج الأمة أحيانا إلى زيادة النسل » لخوض الحروب والمعارك ضد الأعداء 
أو للمعونة فى أعمال الزراعة والصناعةٌ وغيرها . ' 1 
ومن هنا فقد تبين أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر › أو المصلحة المقبولة . 


شرعا . 


Yo 


النكاح ‏ باب قول الله عز وجل WD‏ لا ينكح إلا زانية أو مشركة . . » 


aise ee eee‏ أو مشركة 
والزانية لايبكحها إلا زان أو مشرك رل/ ٠١‏ / أ] 
وحرم ذلك على المؤهنين 4 [ الآية ٠‏ من سورة النور ] 


۴۳ - أخبزنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل » أخبرنا أبو عثان البصري » 
حدثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي » حدثنا بحيى بن معين » حدثنا المعتمر بن 
سليمان » عن أبيه » عن الحضرمي > عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن 
امرأة كان يقال ها أم مهزول » وكانت تكون بأجياد » وكانت ُسافح وتشترط لرجل 
يتزوجها أن تكفيه النفقة ‏ وأن رجلا استأذن النبي ٠ BEE‏ فقرأ : نبى الله عو هذه 
الآية » أو فأنزلت هذه الآية ‏ الزانية لاينكحها إلا Ob‏ أو مشرلكٌ 4[ الآية + من 
سورة النور OT‏ 
٤‏ وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو » قال : يقال ها أعناق أراد 
ثد بن ابي مرئد أن يتزوج بها فنزلت هذه الآية » [ قال ] وكانت مع زناها 
OS be‏ | 
٥‏ - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : أما إنه ليس بالنكاح ولكن 
لايجامعها إلا زانٍ أو مشرك . 
vers‏ أخبرناه أبو طاهر Lal‏ : أخبرنا أبو بكر القطان » حدثنا أبو CAN‏ 
حدثنا روح بن عبادة » حدثنا الثوري » عن حبيب بن أي عمرة » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس .. » فلكو . 
۷ - قال الشافعي : والذي يشبه » والله أعلم » ماقال ابن المسيّب : هي 
منسوخة EL:‏ وأنكحوا (oll‏ منكم ٠۲ AMG‏ من سورة التور ] فهي 
)1( رواه التساق فى كتاب التفسير من سننه الكبرى على مافى تحفة الأشراف ( ۴۷١ : ٩‏ ) . 
(۲) رواه أبو داود فى كتاب النکاح › الحدیت ( ٠١6١‏ ) › باب فى. قوله تعالى ظالزانى لا YAS‏ زانية 4 » 
ص )1 — 770١‏ )ء والتمذى. فى تفسير سورة النور عن عبد بن حميد » GLI‏ فى النكاح ياب تزويج 
الزانية » وقال الترمذى : « حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 


; لقد قيل فى تفسير قوله تعالی : Gogh‏ ذلك على المؤمنين ‏ أئ نكاح أولتك البغايا » فيزعم بعض أهل 
التأويل أن نكاح Ss!‏ البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام » ومن أشهرهن « عناق ٠‏ . 


ry 


السنن الصغير / ج " 

7 اياف POG LA‏ 
ع أبو ا بن أي ! إسحاق » حدثنا ae‏ العبار ى الأصم . أخبرنا 
التب Oe en‏ 
14۹ سه yl Gn‏ الحسين بن بشراك 6 yl il‏ جعفر الرزاز » حدثنا علي 
ابن إبراهم الواسطي » حدثنا يزيد ب بن هارون » Lett‏ داود بن أي هند » عن 
عكرمة » عن ابن عباس فيمن Fab‏ بامرأة ثم تزوجها ؟ فقال : أوله سفاح وأ خر 
نکاح » لابأس به . 

وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب » وجابر بن عبد الله » وألي هريرة . 
de Cate Gye ۷‏ الله بون عد بن مين عن BEE ll‏ عرصلا + أن 
GI,‏ رسول الله RE‏ فقال : إن لي امرأة GY‏ لامس ؟ فقال : 
« طلقها » . وقال : إني أحبها . قال : « فأمُسيكها OCT‏ 


(*) وهذا ألقول عليه أكثر العلماء , وأهل الهتيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيو أن يتزوجها . 
وهو قول ابن عمر » وسالم . وجابر بن زيد » وعطاء » وطاووس » ومالك بن أنس » وأبو حنيفة وأصحابه . 

وقال الشافعي : القول فيبا ا قال سعيد بن المسيب » إن شاء الله هى منسوخة . 
(5) نيل الاوطار ( 5 : ٠٤١‏ ) » وإسناده صحيح › قال المنذرى : ورجال إسناده يحتج ل 

وفى هذه المسألة قال الجمهور : 

يجوز الزواج GAL‏ با . 

وقال قوم كالحسن البصرى : إن الزنا ية يفسخ النكاح . 

وقد حمل الجمهور الآية على pill‏ » لا على التخريم للحديث المخرج بهذه eer‏ ا ماجه 
عن ابن عمرء والبيبقى عن عائشة : ١‏ لا يحرم الجرام الحلال » . 

ثم اختلف الجمهور ف التفصيل » فقال الحنفية : إذا كانت المزنى بها غير حامل صح العقد Nhe‏ من غير 
الزاني » WIS‏ إن كانت حاملا يجوز الزواج بها عند أي حنيفة وتحمد ‏ ولكن لا يطؤها حتى تضع الحمل » 
وذلك لقوله Sle‏ : # وأحل لكم ما chy‏ ذلكم GF‏ فلم تذكر المزنى بها فى المحرمات » وللحديث الذى رواه 
الجماعة : « الولد للفراش » وللعاهر الحجر ٠‏ . 

Uy‏ امتنع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع الحمل » ٠‏ لقوله ae BE‏ ل 
فلا يسقين ماءه زرع غير » يعنى وطأ الحوامل . 
أخرجه الترمذى وهو حديث حسن . 1 

وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز العقذ على الحامل من الزنا ل هذا الحمل ace‏ الوطأ ٠‏ فيمنغ العقدا أيضا» 
کا يمنع الحمل الثابت النسب أى كا لا يصح العقد على الحامل من غير الزنا Vi‏ يصح العقد على الخامل من = 


۷ 


النکاح ‏ باب مايحرم من CS‏ الحرائر ا 
وقيل عنه عن ابن عباس . وراوة عمارة بن أي خفضة عن عكرمة » عن 
ابن عباس . وزوي عن اي الزيير » عن مول Sl‏ هاشم » عن النبي BE‏ وقيل 

عن أي الزبير عن جابر . 


6س [زل/ه0“ا/بع باب مايخرم من نكاح piel‏ 


قال الله عز وجل Pr‏ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وات الأخ ol,‏ الأخت وأمهاتكم GU‏ أرضعنكم . 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم GWM!‏ في حجورم من نسائكم 
اللاني دخلم بهن فإن لم تكونوا دخلم بن فلا جداح عليكم وحلائل أبنائكم 
٠‏ الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوره 
رحيما 4 [ الآية ry‏ من Spe‏ الماع 

وقال : > ولا تنکحوا ما نكح Bul‏ من الدساء 4 [ الآية YY‏ من سورة 
النساء ع . 


gl Gol 79 ١‏ نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة » أخبرنا الغياس بن: 
as‏ حدثنا سعيد بن متصور » حدثنا إسماعيل بن 
See: e‏ 10 


= الزنا . 

وقال المالكية : لا يجوز العقد على A‏ قبل استرائها من الزن بميضات ثلاث أو بمضى ثلاثة أشهر » فإن 
عقد عليها قبل الاستبراء كان العقد فاسداً » ووجب فسخه سواء ظهر بها حمل أم لاء أما الأول ( ظهور 
الحمل ) فللحديث السابق : فلا يسقين ماءه زرع غيو ٠‏ . 

وأما الثانى فللخوف من اختلاط الآنساب . 

ال الشاية ‏ إن زق ينرأ | ع علب مكاحو قي تال BSD‏ لكم مار ذلكم Sted‏ 
عائشة السابق Vou‏ يحرم الحرام الحلال » . 

وقال الحنابلة : إذا زنت المرأة » لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين :. 
ر الأول ) : ٠:‏ انقضاء عدتها > الأحاديث المتقدمة . 
( الثاني ) : أن تتوب من الزنا للاية السابقة # وحرم ذلك على المؤمنين # وهى قبل التوبة في حكم الزنا . 

بداية Apel‏ ( ۲ : ۳۹ )ء بدائع الصنائع ( ١9 : ١‏ ) المهذب oy‏ +4 )ء المغنى ( 5 : 
۱ ) » الفقه الإسلامى وأدلته ( ۷ : .)1١54‏ : 


)1( موقعه فى سنن البيبقى الكبرق ( ۷ : ٠١۸‏ ) . 


YA 


ش السئن الصغير | ج٣‏ 
Gel very‏ أبو طاهر الفقيه » أخبرنا gi‏ العباس ر هو الأصم ) حدثنا 


محمد بن إسحاق الصغاني » حدثنا أبو الأسود » حدثنا ابن يعة » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن ode‏ أن رسول الله عه قال : « أا رجل نكح امرأة 
فدخل بها أولم يدخل فلا يحل له نكاح أمها » Laity‏ رجل نكح امرأة JED‏ با فلا 
يحل له نكاح ابتہا ؛ فإن لم یدح بها فلينكح ابنتها Of‏ شاء ODE‏ | 
VEY‏ ب تابعه (Be‏ بن الصباح » عن عمرو بن شعيب . 

والاعتهاد على ظاهر الكتاب » ثم على ماروي فيه عن عمر بن الخطاب »› 
وعبد الله بن مسعود » وابن عباس » وعمران بن حصين » وغيرهم . 
٤‏ ب وروي عن زيد بن ثابت A‏ قال : الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط 

ْ eau srs 

6 لسوروي عن ابن عباس قريب من معناه . 
6 ل وروي عن زيد أنه قال : ذلك في موتا دون طلاقها وقول الجماعة ' 
dil‏ . | 
TEV‏ -سوروينا عز, ابن عباس فى قوله : «وإوحلائل أبنائكم 4[ الآية ۲۲ من سورة 
النساء ] وقوله Bs‏ ولاتنكحوا مانكح G GGL!‏ [ الآية ۲۲ من سور النساء ] . كل 
امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام . 
۸ 2-2 قال الشافعي : وإنما قال ذلك فى حلائل الأبناء مِنْ أصلابكم Wd‏ 


يدحل فيه أزواج الأدعياء واللمس بالشهوة كد ف غرم الربائب في ظاهر 
المذهب . 


ويروي معناه عن عمر » وسالم بن عبدالله 3 والقاسم بن محمد 0 


يفن نه 
ae oR Xe‏ 


7 أخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب ماجاء فيمن يتزوج المرأة ثم بطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزو ج 
بنتها أم لا ؟ . وقال : لا يصح من قبل إسناده » إنما رواه ابن فيعة «المثنى ابن صباح » عن عمرو بن شعيب وها 

يضعفان فى الحديث . 

(۳) إذا دخل الرجل بالزوجة حرمت عليه فروع الزوجة وإن نزلن أى الربائب » فإن لم يدخل بها ء ثم فارقها 

بالطلاق أو الوذه قم البنت ولا واحدة من فروعها على الزو ج . لقوله تعالى : 9 وربائبكماللّاتي في حجوركم 


7 ن نسائكم GW‏ دخلم بهن » فإن لم تكونوا دخلم بهن.فلا جناح عليكم » . 
aE E hs eee‏ برو 


r4 


النكاح — باب قول الله عر وجل $ وأن تبمعوا بين الأختين م 


١ 18‏ باب قول الله عز وجل » [ل ۲۹ /أ] ا وأن تجمعوا بين 
الأختين # [ الآية ۲۳ من سورة النساء ع .. 

vera‏ سأ خبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » حدثناأ بو العباس محمد بن يعقوب 
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني » حدثنا أبو ale‏ الحكم بن نافع » Gel‏ عيبا ين أن 
حمزة » عن الزهري » أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أي سلمة » وأمها ‏ أم سلمة زوج 
النبى َيِه _أخبرتهأنأم حبيبة بن تألي سفيا نأ حبرتماأنهاقالت :يارسولالله !انك حأختى 
زينب Pole ghee‏ قال : Jl‏ رسول الله له « أو cod‏ ذلك ؟ » قالت : قلت : 
نعم may‏ شركني في خير :أحتي Oe‏ . فقالالنبي BEE‏ :إن 
ذلك لا يحل لي » . قال : فقلت : يا رسول الله ! إنا لنتحدّث أنك تريد أن 
eee ew‏ : «إبنة أم سلمة ؟ ) . قالت : فقلت : نعم . 

فقال : ؛ والله لو أنها لم تكن ربيبتي في Ogre‏ ما حلّت لين إنها لبنة خي من 
٠‏ الرضاعة . أرضعتني وأبا سلمة : : tng‏ فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن OE‏ 


= جُخُور؟ ‏ فهو مستمد من الشأن الغالب في الربيبة » وهو أن تكون مع أمها لكون نكاحها مفضيا إلى قطيعة 
الرحم » سواء أكانت فى حجه أم لم تكن وقد قرر الفقهاء قاعدة مشهورة هى : « العقد على البنات يحرم 
الأمهات » والدخول بالأمهات يحرم البنات » . 

وسبب التفرقة أن الإنسان يحب ابنه أو بنته كنفسه بعكس حب الأصل » فلا تتألم الأم لو عقد على بنتها 
وحكمة التحرم بالمصاهرة منع التناز ع والتصار ع الذى يحدث بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط 
زوجة بزوجها أو بالتنازع على زوج . ; 
(1) ( بمخيلة ) : اسم فاعل من الإخلاء . أى لست بنفردة بك » ولا خالية من ضرة . 
E54) )۲(‏ من شركنى فى الخير أختى ) .. معناه أن أحب من شاركنى فيك وى صحبتك والانتفاع منك 
عخيرات الدنيا والآخرة . 
)1( يوافق لفظ البخارى » وعند مسلم : 

« أنك ae Che‏ بنت ألي سلمة » . 
S(t)‏ تکن ربيبتى فى حجرى ٠‏ .. معناه أنها حرام على بسبين : كونها ربيبة » وكونها بنت أخى . فلو فقد 
أحد السببين حرمت بالآخر . والربيبة بنت الزوجة . مشتقة من الربَ . وهو الإصلاح . لأنه يقوم بأمورها 
ويصلح أحواها . 


(5) أخرجهالبخاريفي كتاب‌النفقات( باب المراضع من المواليات وغيرهن ) »وف rel SIN‏ بابوأن تجمعوا = 
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السنن الصغير | ج ٣‏ 

قال عروة Lis‏ مولاة أني لهب كان أبو خب أعتقها فأرضعت النبي 
OBE‏ » فلما مات gf‏ هب أريه بَعْضٌ أهله( في النوم بشر حبيبة » فقال له : 
ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهب : لم أل بعدك رخاءً » غير أني. Cate‏ في هذه من Las‏ 
a‏ وأشار إلى MAD‏ التي بين الإبام والتي تليبا مع Dela‏ 

وأما قوله BP‏ إلا ماقد سلف فإنّه otf‏ ماقد سلف في الجاهلية قبل علمهم ٠‏ 
تحرعه » ليس أنه Bal‏ أيديهم ماكانوا قد جمعوا بينه قبل LM‏ » أو تكح مانكح 
أبوه . 


بين eo‏ إلا ماقد سلف الباری )4 : وه( 1٠١‏ ) ء وف OLS‏ النكاح أيضا .باب ورنكا 
ie‏ : 3 وف باب ١‏ عرض Pest‏ اخته عل أهل pl‏ 8“ وف باب قوله : 8 وربائبكم G Swi‏ 


من نسائكم SW‏ دخلتم on‏ #. 


» ) ٠١۷٣١ : ۲ ( د ماك باب « تحهم الزبيبة وأخت المرأة‎ a a 
و لكام باب تحريم الجمع بين الأحتين وبين الأحت والبنت » وباب تمرم الربيبة التى فى حجره » وباب‎ Stet 

تحيم الجمع بين الأحتين » وابن ماجه فى النكاح باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب . 
)٦ )‏ هی ثانى مرضعة للنبى BOE‏ بعد أمه » أرضعته بلبن ابنها Came‏ . قال ابن منده : اختلف فى إسلامها . 

وقال أبو نعم : لا نعلم أحداً ذكر إسلامها إلا ابن منده . 

وقال ابن sigh!‏ : لا نعلم أنها أسلمت . 

es See ee 

فأرضعته WIRE‏ حتى قدمت حليمة » وكانت UF‏ أرضعت قبله حمرة » وبعده أبا سلمة ابن عبد 
الأسد » وكانت مولاة أبى لهب . 

A LS ey AEs, 085‏ وان ررك EW‏ يلها ا toy‏ 
حتى ماتت بعد فتح خيير » فسأل عن اينهامسروح فقيل : قد مات » فسأل عن Wal‏ ؛ فقيل : لم mt Ga‏ 
a‏ كر السهيلي وغيو أن الراني له أخوه العباس » وكان ذلك بعد سنة من وفاة أني لحب بعد وقعة بدر : أن أبا 
هب قال للعباس : إنه ليخفف على في يوم الإثنين تالا : لأنه لا Gp‏ وية بيلاد ابن wel‏ محمد بن عبد الله 
BF‏ أعتقها من ساعته . فجوزي بذلك لذلك . 
(A)‏ ( الثقر ) : يعني ما في مقدار نقرة الإبيام » وقال بعضهم : القرة هى بين الإبام والسيابة wed Le‏ 
فصار يينهما نقرة يسقى من الماء بقدر ما يسع تلك النقرة . 1 
)4( یری البيبقئ أن ما ورد من بُطلان الخير للكفار معناه أنه د يكون غم alec‏ من النار ولا دول الجنة » 
ونجوز أن ن جخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكيوه من ALN‏ سوى الكفر » بما عملوه من 
الخيرات Li,‏ القاضى عياض فقال : انعقد الإجماع على أن الكقا ر لا تتفعهم أعماهم ولا يثابون os‏ 
تخفيف hie‏ وإن كان Lh gee‏ عذابا من بعض 

قال القرطبى : هذا التخفيف خاص بهذا أو بمن ورد Sooty‏ 


وقال الحافظ بن حجر ر : هذا لا يرد الاحهال الذى دكه gle‏ فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق 
بذنب الكفر Ul,‏ ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه . ش 


٤١ 


التكاح — باب تجرم الجمع بين الأخمين وبي المرأة وابنتها فى الوطء ملاك المين 7 
باب تحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الرطء بملك cad‏ 


744.8 أخبزا أبو سعيد بن Uf‏ عمرو » حدثنا أبو العباس الأصم » أخبرنا الربيع 
ابن سليمان ‏ أخبرنا الشافعي » أخبرنا سفيان بن عُيينة » عن مطرف » عن أي 
الجهم » عن أبي الأ > عن عمار ( يعني ابن ياسر ) أنه كره من الإماء ماكره 
من الحرائر إلا العدد ١ OD,‏ 
69 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : وهذا من قول عمار إن شاء الله 
في معنى القرآن » ay‏ نأخذ .7 ل . 55. ب] . 
54417 س قلت : وروينا في معناه في الأختين عن عڻان بن عفان » وعلي بن اي 
. طالب » والزيير بن العوام » وابن مسعود » وابن عمر OD.‏ 
744 = وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبيه » قال : سكل عمر 
عن A‏ وابنتها من ملك الهين ؟ فقال : ماأحب Of‏ يجيزهما جميعاً .> 

قال عبيد الله : قال ألي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك ما هو . 
6 - أخبرنا أبو زكريا بن Gf‏ إمنحاق » حدثنا gf‏ العباس » أخبرنا الربيع › 
أخبرنا الشافعي > bl‏ سفيان » عن الزهري » عن عبيد الله .... »> فذكره .() 
٥‏ - وروينا في معناه عن عائشة ( رضي الله عنها وعنهم ) . والقائل : ' 
و فوددت ... » إنما هو عبد الله بن عتبة . فوقع في كتاب المزني ( رحمه الله ) ابن 
عمر 6 وهو تصحيف . | 


& 8 نا 


)1( موقعه فى كتاب Al‏ للشافعى ( ه : “ ) فى أول كتاب النكاح » ووقع فيه : ١‏ عن عُمارة » » وهو 
يتصضحيف ظاهر . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ( 5 : ۲۰۰ )۰ ( ۷ : ۱٦١‏ ) ولمحل ( ۱۰ : 59)ء والمغنى ( ٦‏ : 91419 )2 
وغير ذلك من المصادر » ومن كتب الفقه : المبسوط ( 5 : ۲( . 

, ) 1١۲ : ۷ ( ء وسنن الببيقي الكبرى‎ ) ۲۸٠ Vy مالك ( ۲ : 058 ) » ومعسنف عبد الرزاق‎ bby (ry 
| r: للشافعى فى أول كتاب النكاح ( ه‎ Al AS )٤( 


ty 


السنن الصغير | ج٣‏ 


— باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها 

bol 5‏ أبو عند الله الحافظ » أخبينا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوي » 
حدثنا سعيد بن مسعود » حدثنا عبيدالله بن موسی 6 أخبرنا شيبان » عن يحبى بن 
al‏ جره عدن ای اة أله ”صم اا ھن dae‏ قال deg‏ لله عله 
« لاتنكح المرأة وخالتها » والمرأة وعمتها » .() ٠‏ 

تابه قبيصة بن ذثيب » وعبد الرحمن بن هرمز CAM‏ وحمد بن سجين + 
وعراك بن مالك وغيرهم عن أبي هريرة . 

ورواه ابن عون » وداود بن أي etn‏ عن الشعبي » عن ألي هريرة . 

ورواه عاصم الأحول عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله . وروي عن جماعة 
من الصحابة » عن النبي BE‏ 

إلا ole of‏ الصحيح إنما اعتمدا على ماذكرنا من حديث قبيصة بن 
ذؤيب » والأعرج » عن أبي هريرة . ومسلم بن الحجاج على cade‏ أبي سلمة » 
وابن سيرين » وعراك ٠‏ عن al‏ هريرة ‏ والبخاري على رواية الشعبي عن جابر » ثم 
قال : وقال داود وابن عون : عن الشعبي عن ألي هريرة . 


هه عماس 


ورونا عن عبدالله بن جعفر آله جمع بين ليلى بنت مسعود TAN‏ وكانت 
امرأة Gle‏ » وبين أم كلثوم بنت E‏ فكانتا امرأتيه 


)1( أخرجه البخاري في كتأب النكاح » الحديث ( 5104 ) » باب ( لا تنكح AY‏ على عمتها ) . فتح الباري 
ْ ۰ . ومسلم فى النکاح ( ۲ : ٠١۲۸‏ ) فى باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها » وأخرجه أبو داود فى 
كتاب النكاح » الحديث (Te Tey‏ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء » والترمذى ف النكاح . الحديث 
(VT)‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها » ( ۳ : ٤۳۳‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » وأخرجه . 
٠‏ النسانى فى النكاح ( ٩۸ : ٩‏ )ء باب تحرم الجمع بين المرأة وخالتها » والدارمى فى سننه ( ۲ : 185 ) » فى 
باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فما . 

وقد أشار النبى WBE‏ علة النبى فى رواية ابن حبان وغيو : « إتكم إذا فعلتم ذلك قظعم أرحامكم » » 
لأن الضرتين يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان عرفا وعادة . وهذا يفضى إلى قطع.الرحم » وإنه حرام » والنكاح سبب 

لذلك فیحرم حتى لا soe‏ إليه . 


وف 


التكاح ‏ باب الزنا لا يحرم الحلال 
وروی عن الحسن بن محمد أنه جمع ابن عم له بين ابنتي عم له » يعني أبنتي 
من له 
۷ - وأما dg‏ [ ل / 07“ /أع : با والمحصنات من النساء إلا ماملكت 
أيمانكم »4 [ الآية ۲١‏ من سورة النساء ] . قال ابن عباس : كل ذات زوج إتيانها زنا 
إلا [ من ] سبيت . 
وعدي أن :يفيه ye‏ رضي الله عنه ) يدل على نزول الآية في ناس 
من أصحاب el‏ تحرّجوا من غشيانهن ( يعني السّبايا ) من أجل أزواجهن من 
المشركين . فأنزل اله عر وجل هذه ay!‏ ا فين ie‏ إذا انقضت ole‏ . 


۱۹ باب الزنا له حرم الحلال 


Gel +444‏ أبو اخسن بن بان poled Brel ٠‏ ين محمد (all‏ 
حدثنا جعفر بن أحمد بن ن سام » حدثنا إسحاق بن محمد الضروي » حدثنا عبدالله 
ابن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » ٠‏ عن لبي عه قال : ولا يحرم الحرام 
الحلال 8 . 


ورويناه عن عبد الله بن عباس موقوفاً . (" 
ي عن علي بن اي طالب .259 
وهو قول ابن المسيب » وعروة » واازعري . 
8 - وفيما روى Ole‏ بن عبدالر من الوقاصي » عن ابن شهاب الزهري » عن 


)1( أخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح الروك ام الاح مويه ee‏ 
LNA‏ 

)1( روى عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه من طيق قتادة » عن عكمة فى رجل غشى أم امرأته MWe‏ : تخطى 
حمتين ولا تحرم عليه امرأته . السنن الكبرى ( ۷ : ۱١۸‏ ) . 

(۳) روى عن على بن ای طالب زضى الله عنه أنه سكل عن من زنا بإمرأة هل تم عليه ابنتها ؟ فقال : لا ترم » 
ob‏ الحام لا يرم الحلال . وقال ae‏ « لا يفسد خلال بحام » ومن أن إمرأة فجورًا فلا عليه أن يترو ج أمها أو 


ابنتها » ابن ألى شيبة ( ؟ : 5١9‏ ). 


السنن الصغر | ج م 
عروة » عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله EE‏ : « لا يفسد حلال بحرام » ومن أتى 
امرأة فجوراً فلا عليه Of‏ يتزوج أمها أو ابنتها UB‏ نكاح فلا .() | 
Gol - ۰‏ أبو سعد الماليني > أخبرنا pi‏ أحمد بن عدي الحافظ ¢ حدثنا 
إسحاق AR GS ee‏ حاتي أبن 
محمد بن Sail‏ ».عن أيه المغية بن «heeled‏ > عن Ole‏ بن عبدال حمن .. 
Sib‏ ش 
f۱‏ س ورواه عبد الله بين ناقنع الخزومي » عن المغيرة بإسناده ومعناه » وقال فى 
ا Ll‏ يحرم ماكان بنكاج حلال ) . تفرد به الوقاصي هذا» وهو 

5) 


‘ ضصسف . 


1 باب تحريم حرائر أهل الكّرك دون أهل الكتاب وهم أهل التسوراة . 
' والإنجيل من بني إسرائيل » وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم 


قال الله عز وجل : 9 ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ... © إلى قوله 
# ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا © [ ١ aN‏ من سورة البقرة [ 
۲ - قال الشافعي : قيل في هذه الاية أنها نزلت في جماعة مشركي العرب 
الذين هم أهل أوثان فحرم IS‏ نسائهم » > کا يحرم أن ينكح رجاهم المؤسات › فإن 


)٤( 1‏ ذكره افیثمی فى مجمع الزوائد ( ٤‏ : ۸ ) وقال : رواه الطبراق فى الأوسط ¢ وفيه عثان بن عبد الرجمن 
وهو متروك . 

موقعه فى السنن الكبرى ( ۷ : SONIA‏ . 
)0( هو عثان بن عبد الرحمن القرشى الزهرى الوقامى المألكى : 

قال على بن المدينى : ١‏ ضعيف جدا »2 . 

قال البخارى : « تركوه » . 

قال ابن معين : « ليس بشيء . 

وقال مرة أخرى : ١‏ ضعيف » . 

وقال ابن حبان : « هو من ولد سعد بن Gl‏ وقاص » يروى عن الزهرى » روى عنه العراقيون » كان ممن 
يروى عن الثتقات الأشياء الموضوعات » لا يجوز الاحتجاج به ٠‏ . ; 1 

وقال النسائى. , «الدارقطنى : «١‏ متروك ٠‏ . 

ترجمته فى التارۓ الكبير ( ۳ : ۲ : ۲۳۸ 7 ۲۳۹ )۰ تارج ابن معين ( ۲ : 944 ) ٠‏ الجر 
والتعديل ( ۳ : ٠١۷ : ١‏ م . الضعفاء الكبير ( ۳ : ۲۰١‏ ). المجروحين ( ۲ : CAA‏ الميزان ( ۳ :, 
EF‏ 


£0 


النكاح ‏ باب تحرم حرائر Jal‏ الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المومنات على الكفار كلهم ل 

كان هذا هكذا فهذه الاية ثابتة ليس فيها منسوخ O,‏ 

48" قلت : روينا هذا اع سعد يخ حيو وال ب fused‏ زاد 

مجاهد : ثم أحلّ هم نساء أهل الكتاب" 

Gilt ue‏ ( رحمه الله ) : وقد قيل : هذه الآية ني جنيخ المشركين » ثم 
اه بعدها 3 2 نكاح حرائ يفل الكتاب » کا جاءت فى حلال 

ذبائح ل الكتاب . : 


قال ners‏ : > أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا ASN‏ حل 
لكم وطعامكم حل هم والحصنات من Ciel‏ والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ‏ [ الآية ه من سوز المائدة ] . ش 
8 سدقلت : وروينا فى معنى هذا عن ابن عباس 
po SHON‏ الشافعي : فأيما كان فقد أبيح فيه نكاح حرا tee‏ 
Sy Ca‏ ا م ينكحهنٌ : 


oes Y fo‏ : قد روينا عن جابر بن عبدالله oT‏ قال : تزوجناهُنٌ مع سعد بن 


)1( كتاب الم للشافعى ر 4 : ۷ ) . والستنن الكبرى للبيبقى ( ۷ : ٠۷١‏ ) » وقول الشافعى أن هذه الآية 
ثابتة ليس ى فيها منسؤخ Sle U‏ تفصيله فى الحاشية التالية : 


(0) قال ب p‏ بعض العلماء : حرم الله نكاح المشركات ف سور ة البق » ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب ؛ 
فأحلهن a‏ سورة المائدة . ss‏ هذا القول عن ابن عباس » وبه قال مالك بن انس » وسفيان الثورى 3 
والأوزااعى 


وقال قتادة » وسعيد بن جبير : لفظ الآية العمومٌ فى كل كافة » والمراد بها المخصوص فى الكتابيات » 
وبينت الخصوص اية المائدة » dy‏ يتناول العموم قط الكتابيات . وهذا أحد قولى الشافعى » وعلى القول الأول 
يتناوفن العموم ‘ é‏ نسيخت a)‏ المائدة بعد العموم 'وهذا مذهب مالك » ذكره ابن حبيب » وقال ونکاح 
اليبودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستئقل مذموم . 

وقال اسحاق .بن إبراهيم asl‏ : ذهب قوم فجعلوا الآية التى فى البقة هي الناضخة والتى فى المائدة هى 
المنسوخة » فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية » ومن الحجة لقائل هذا ما صح سنده عن عبد الله بن 
عمر أنه كان إذا سسّئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليبودية ": حرّم الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيا من 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ly‏ عيسى أو عبدٌ من عباد الله . 

وقد ذهب جماعة من التابعين منهم :تيد بن المسيي 6 وسعيدا St‏ يرب Ctl‏ »> ومجاهد ¢ 
وطاووس 3 وغيرهم أن هذا خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة . > wd‏ قد قال بتحليل نکاح ea‏ آهل 
الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة . 


. ) 7 : 4 ( كتاب الأم للشافعى‎ (ry 


5 


اسن الصغير / ج 


أن فص . قال 5 ونسافهن حل is‏ ونساؤنا علييم حرام" 2 


٤ 
5 ( . وروينا معنی هذا القول عن عمر بن الطاب‎ 
(°) 5 Sse o oo 4S re 
. س وروينا عن عثاك بن عفان أنه نكح نصرانية ثم أسلمت يديه‎ YEOA 


وروينا فيه عن طلحة » وحذيفة .) 


(8) رغم أن عمر بن الخطاب كان sy‏ صحة نكاح Jal‏ الكتاب ‏ آليهود والنصاري ‏ إلا أنه كان oS‏ هذا 
الكاج لأمرين : 
NN .. ) JM)‏ سيتأثرون بدين أمهم . ولذلك اعتبر عمر هذه المرأة الكتابية جمرة ‏ من الخطر أن يضمها 
بيت مسلم لاحتال إشاعة الحريق فيه » فقد تزوج خذيفة يبودية زمن عمر » فقال له عمر طلقها » قال حذيفة : 
حرام ؟ قال لا » فلم يطلقها حذيفة لقوله » حتى إذا كان بعد ذلك طلقها . 
( والثانى ) .. .لأن فى ذلك كسادًا للنساء المسلمات وترويجا لنساء أهل الكتاب . 

مصنف عبد الرزاق ( ۷ : ١75‏ ) » وسنن البيبقى الكبرى 7 : (VY‏ والمغنى ( ٩‏ : وه ) 
)0( أوردة Bleed‏ سننه الكبرى ( ۷ :۱۷۳ . | 
cy‏ أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتابيات للاية الكريمة : ل اليوم Jol‏ لكم. الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم ore‏ حل هم والمحصنات من الومنات والخصئات من الذين أوتوا الكتاب 
قبلكم 4 . 

ولأن الصحابة رضى الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة » فتزوج عثان رضى الله عنه نائلة بنت الفرافسة الكلبية 
وهى نصرانية وأسلمت عنده » وتزوج حذيفة رضى الله عنه يهودية من أهل المدائن » وسكل جابر رضى الله عنه 
عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال : تزوجن بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن ألى وقاص . 

والسبب فى إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة : هو أنها تلتقى مع المسلم فى الإيمان ببعض المبادىو 
الأساسية » مع الاعتراف بإله » والايمان بالرسل وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب » فوجود نواحى الالتقاء 


جود الاتصال على هذه الأ فير حياة زوجية مستقيمة CWE‏ إسلامها , لأنها تؤمن بكتب 
3 سس يضمن تو و ويرجى تؤمن 
الأنبياء والرسل فى الجملة . 


والحكمة فى أن المسلم يتزوج بالمهودية وال انية » دون العكس : هى أن المسلم يؤمن بكل الرسل » 
وبالأديان فى أصوها الصحيحة الأول »> فلا. حطر منه على الزوجة فى عقيدتها أو مشاعرها ٠‏ أما غير المسلم فلا 
يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر محقق لحمل زوجته على التأثر بدينه » والمرأة عادة سريعة التأثر والانقياد » وفى 
زواجها إيذاء لشعورها وعقيدتها . : : 

, ولكن يكره عند الحنفية والشافعية » وعند المالكية فى رأى ‏ للمسلم الزواج بالكتابية الذمية ‏ وقال 
الحنابلة : زواجه بها خلاف الأولى » لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : ٠‏ طلقوهن » 
فطلقوهن إلا حذيفة » ولكنه طلقها بعد حين . : 


۷ 


النكاح باب نكاح UN‏ المسلمة 
١‏ - باب نكاح الامة المسلمة 


قال الله عز وجل : # ومن لم يستطع منكم طولاً ASOT‏ المخصنات 
المومنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات # إلى قوله : # ذلك لمن 

خشى Cull‏ منكم 4 [ الآية Yo‏ من سورة النساء ] .. 
48 ل أخبرنا أبو زكريا بن أي إسحاق » أخبزا أبو الحسن الطرائفي › حدثنا 
ole‏ بن سعيد » حدثنا عبد الله بن dhe‏ » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أي 
طلحة ‏ عن ابن عباس في قوله [ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات 
امؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤضنات 4 يقول : من لم تكن له 
سعة أن ينككح AD!‏ فليتكح Ge‏ إماء المؤمنين ‏ ذلك لمن خشي Saal‏ منكم © 
وهو الفجور » فليس لأحد من الأحرار I‏ ينكح أمة إلا أن لا يغدر على حرة وهو 
يخشى العَنَتَ «( oly‏ صبروا 4 عن نكاح الإماء هو 8 غيرٌ لكم 4 . 
66 -س أخبرنا أبوا معي Bl cep‏ عمرو » حدثنا yl‏ العباس الأصم » أخبرنا 
الربيع » أخبرنا الشافعي » أخبرنا عبد المجيد » عن ابن eam‏ أخبرني أبو الزبير أله 
سمع جابر بن عبد الله يقول : مَنْ وجد صداق حر فلا ينكح Oa‏ 
VEN‏ قلت : وهو قول طاوس » وأبي clic!‏ » والحسن . وعطاء » ومجاهد . 
7 - وروينا عن ابن عباس أَنَّه قال : لا يتزوج الجر مِنْ الإماء إلا واحدة . 


=٠‏ أماالحربية فيحرم تزوجها عند الحتفية إذا كانت فى دار AI‏ لأن تزوجها فتح لباب الفتنة . وتكره عند 
الشافعية » وعند المالكية فى رأى » والزواج بها خلاف GMT‏ عند الحنابلة . 
وتحل الكتابية عند الشافعية » ولكن تكو الحربية . فإن كانت الكتابية إسرائيلية : فيحل الزواج بها » وإن 
كانت نصرانية : فالاظهر حلها للمسلم » والراجح هو قول الجمهور لاطلاق الادلة القاضية: ججواز الزواج 
بالكتابيات دون hei‏ بشيءِ 5 ١‏ 
ety‏ الزواج بالمجوسيات على ما قاله أكثر الفقهاء . 
)1( اختلف العلماء فى ذلك » فقيل يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافة . فأمة مؤمنة خير من خرّة 
مشركة . واختاره ابن العربى .. 
وقيل : يتزوج الكتابية + » لأن الأمة وإن كانت تفضُلها بالإيمان فالكافة تفضلها بالحرية وهى زوجة . وأيضا 
ols‏ ولدها يكون حرا لا بسترق ¢ وولد wi‏ يكون رقي ae‏ . وهذا هو الذى oe‏ على أصل المذهب 
وهذا AM‏ كان موجود: عندما كان الرقيق موجود' . وقد وضع الإسلام خطة محكمة al‏ بها عهد as‏ ; 


۸ 


۳ س وروينا عن الحسن.. قال : نبى رسون الله ٣۸ SRE‏ /أع أن تنكح 
aN‏ على الخرّة . 


في حديث علي : وقسم لا يومين وللأمة يوماً . 

وروي عن مسروق » وقيل عنه عن عبدالله في العَبّد إذا كانت عنده es‏ فان 
: شاءً رو ج عليها al‏ 
4 - قلت : ولا يحل نكاح af‏ كتابية لمسلم بحال لقوله  :‏ من فتياتكم 
Slog!‏ * [ الآية Yo‏ من سوزة النساء ] . 


وبه قال مجاهد والحسن » وهو Saye‏ عن الفقهاء السبعة من التابعين . 


VY‏ 7 باب التعريض بالخطبة 


قال الله عز وجل Vy:‏ جناح عليكم lad‏ عَرْضنُمْ به من خطبة 
اقساء © [ الآية ٠٠١‏ من سورةالبقرة [ 
٥‏ _ قال ابن عباس : يقول إني Syl‏ التزويج » Logs‏ أله إن يسر لي امرأة 
صالحة . 
5 سل وروينا في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس أن النبي يِه قال 
لما : « إذا أحللت فأذنيني 1 حين طلقها زوجها ألبتة OD,‏ 
۲۹۷ س Gel‏ أبو أحمد المهرجاني » Gel‏ أبو بكر بن جعفر Sh‏ » حدثنا 
محمد بن إبراهم » حدثنا ابن بكير » حدثنا مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم ‏ 
عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل : لا cle‏ عليكم poze lad‏ به 
من خطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة وهي فى عدتها مِنْ وفاة زوجها : إنك 
Ge‏ لكرمة وأنّى فيك لراغبٌ » وإن الله لسائق إِلِيكِ يرا أو رقا أو نحو هذا من 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ( باب المطلقة ثلاثا لا نفقه ها  )‏ وأبو داود ف الطلاق باب ( من أنكر 
ذلك على فاطمة ) ¢ والترمذي في الطلاق باب ( ما جاء في المطلقة ثلائا لا سكني لا ) » وابن ماجة في الطلاق 
باب ( المطلقة ثلاثا هل ها سكني ونفقة 8 ) . 


£4 


التكاح ‏ باب نكاح المشرك 


0 (؟) 
القول . 


۳ ل ١‏ باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به aged!‏ أو رضي 
به أبو البكر حتى يأ ذن أو يذر» 

54 ل Gel‏ أبو عيدالله محمد بن عبدالله الحافظ » أخبرنا pl‏ أحمد بكر 

محمد بن حمدان الصيرفي بمرو » حدثنا عبدالصمد ب a‏ ل 

إبراهم » عن ابن جرج غ قال : معت نافعاً aces‏ أن ن ابن عمر كان يھول ١ ust‏ 

ل الله عتم i‏ أن يبيع أحكم على بيع بعض, عير على 08 

ختى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب OO)‏ 


€ 


وأما خطبة رسول الله BE‏ فاطمة بنت قيس ا ن زيد على خطبة أ 
الجهم ومعاوية فلأنّها لم تذكر رضاها Joly‏ منهما ولا إذنها في oly‏ منهما . 


۹ 
+ 
ا 


Gel 8‏ أبو. dite‏ الحافظ ٠‏ وأبو أحمد عبدالله بن محمد بن الحسن 
المهرجاني ¿ Wm : YB‏ أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ » اخبرنا إبراهم بن 
عبدالله اخبرنا يزيد بن هارون » اخبرنا سعيد بن الي عروبة » عن معمر » عن 
(؟) التعريض ضد التصرج . وهو إفهام المعنى بالبشيء المحتمل له ولغرو ء فإنه يوم به على الشىء ولا يظهره . 

وقد أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو نص فى تزوّجها وتنبيه عليه لا يجوز . كا أن الكلام معها 
ما هو 25 وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز » وكذلك ما أشبهه » Sty‏ ما عدا ذلك . 


ومن جملة الكلام ! bell‏ دون واسطة أن يقول : إلى أريد التروج ٠‏ أو إنك لجميلة » إنك: لصالحة » إنك 
لنافقة وإن حاجتى فى النساء . وإن يقدر الله Wal‏ يكن . 

وجائز أن يمدح نفسه ويذكر ماثره على وجه التعريض بالزواج . وقد دخل رسول الله َيه على أم سلمة 
ea‏ مريت ان رسول الله وخيزته وموضعى فى قومى » كانت تلك + 
)١(‏ أخرجه البخارى فى النكاح ا ا برعل ده ا دع ) ٠‏ اسان فى نكا 
باب abe y‏ الرجل إذا ترك الخاطب أو اذن له ) » «موقعه فى سنن ١‏ لبييقى الكبرى ر( ۷ : ١0/85‏ ). 


ad 
. ويزيد بن زريع 6 وغندر عن معمر‎ » We وكذلك رواه ابن‎ _ 


اتزهري ۽ عن oe tal op cl‏ لصم ميات سلمة وخته عشر نسوة كر 


١‏ 2 وكذلك رواه أبو عبيد عن يح بن سعيد . غن الثوري » عن 
معمر . وكذلك رواه عيسى بن يونس وعبدالرحمن بن محمد QIN‏ عن معمر . 
ورواه سار بن مشر عن أيوب » عن نافع وسالم » عن ابن عمر . 

: س وي حديث الحارث بن قيس › وقيل › قيسن بن الحارث › قال‎ Y€ 
OO, a :و اختر مته أربعا‎ BE وغندى مان نسوة > فقال رسول الله‎ CLT 
» أبو العباس محمد بن يعقوب‎ WL » عبدالله الحافظ‎ yl Gel ب‎ Vevey 
الشافعي 8 اغفا بعض أصحابنا »> عن ابن أي‎ Gel ¢ بن سليمان‎ ex! أخبرنا‎ 
الزناد » عن عبدانجيد بن سَهَيل بن عبدالرحمن بن عوف » عن عوف » عن نوفل بن.‎ 
قال فارق‎ Re معاوية 02 قال 3 أسلمت وتحتى خمس نسوزة 4 فسألتٌ الى‎ 
. واحدّة وأمسك أربعا » ؛ فعمدثٌ إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقتها‎ 
» داود‎ gal بكر بن داسنة » حدثنا‎ gl أبو علي الروذباري , أخبرنا‎ bol - 74 
قال : سمعت يحيئ بن‎ » GILL حدثنا يحبى ابن معين » حدثنا وهب بن جرير‎ 
عن الضحاك بن فيروز‎ » GUL وهب‎ ul أيوب » عن يزيد ب بن أي حبيب » عن‎ 
: الديلمى , > عن أيه » قال : قلت يارسول الله : إنى أسلمت وتحتي أختان ؟ قال‎ 
(tq طَلّق أيهما شعت‎ « 


م N E‏ عن عدو SES‏ 
معمر » عن الزهرى » سمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روي 
شعيب وغين » عن الزهرى » قال : CHIE‏ عن محمد بن سويد الثقفى : أن غيلان ... فذكره . قال البخارى : 

وإنما حديث الزهرى . عن سام » عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق BLS‏ 


وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة عن يى بن حكم » عر 
محمد بن جعفر » عن معمر به . » وموقعه فى سنن البيبقى الكبرى ( ۷ : 1۸١‏ ). 
)1( هذه الرواية فى سنن Gell‏ الكرى ( ۷ : 318 ) . 
(*) هو نوفل بن معاوية بن عروة الكنانى » أسلم فى الفتح » وحج مع أي بكر سنه تسع ومع النبى َه سنه 
عشر ء وكان قد بلغ المائة » وكان ممن عاش فى الجاهلية ستين سنة وف الاسلام ستين سنة . ترجمته فى الإصابة 
(" : ثلاه ). . 
)٤(‏ رواه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع عن يحبى بن معين » والترمذى فى 
٠‏ النكاح باب ما ele‏ فى الرجل pln‏ وعنده أختان عن قتيبة » وابن ماجة فى النكاح باب الرجل ply‏ وعنده 


0١ . أختان‎ 


النكاح ‏ باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول 
6 - ورواه ابو عيسى الترمذي عن بندار » عن وهب بن جرير وقال في 


اذيك + احور اما شعت : 


٥‏ — باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول 

Gel 45‏ أبو عبدالله الحافظ We.‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا الربيغ بن سليمان » أخبزا الشافعي » قال : أسلم أبو سفيان بن حرب مر 
الظهران وهي دار aslo‏ 3 وخزاعة مسلمون قبل الفتح 5 دار الإسلام » وهند بنت 
عتبة مقيمة على غير PLM‏ بدار ليست [ ل ٠١4‏ /أع بذار الإسلام » وزوجها 
يومكذ مسلم 3 دار الإسلام وهي 3 دار الحرب 3 é‏ صارت مكة دار الإسلام وأبو 
سفيان بها مسلم وهند كافرة » ثم أسلمت قبل انقضاء العدّة فاستقرا على النكاح . 

وكذلك كان حكم بن حزام وإسلامه . 

وأسلمت امرأة صفوان بن أمية » وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة » وصارت 
دارهما دار OLY!‏ » وهرب عكرمة إلى المن وهي دار حرب وصفوان يريد امن وهي 
دار حرب » تم رجع صفوان إلى مكة وهى دار الإسلام » وشهد حنينا وهو كافر ثم 
أسلم ؛ فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول » ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده 
امرأته بالنكاح الأول وذلك أن عدتها 0 تنقض . 
| وقد ذكر الشافعى قصة صفوان وعكرمة . عن مالك » عن ابن شهاب › 
وكل ذلك Se‏ في المغازي معروف » وفيما ين هل العلم بها . 

قال ابن شهاب : وكان بين إسلام م نوان وامرأته Ih‏ من شهر . 


ابن الحسين بن محمد المفسر وأبو سعيد محمد بن موسي . قالوا : أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب 6 حدثنا أبوزرعة الدمشقي › حدثنا أحمد بن خالد » حدثنا محمد 


oy 


قاله البخاري » وأبو عيسى الترمذي .. والدارقطني . 
LS‏ أبو عبيد عن يحب بن سعيد القطان أن حجاجاً لم يسمعه من عمرو 
وأنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي » عن. عمرو . 
TEVA‏ قلت : والعزرمي متروك9" LEY‏ به » ولا يصح قول A GEG LE‏ العدّة 
لا تمعد إلى ست سنين في الغالب » ويقال إنها أسقطت سقطاً وقت Yee‏ فكيف 
دّها إليه بعد انقضاء العدّة بالنكاح الأول SU‏ نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة 
قبل نزول قوله في الممتحنات Ob‏ علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا 
هن حل لهم ولا هم يحلون ههن #8[ الآية ٠١‏ .من سورة الممتحنة  ]‏ وإنما توقف 
بعده » ونزوله كان بعد الحديبية » وإسلام Gh‏ العاص كان عقب نزول 1 ل 
\ 


5.؟/ ب ] 4,51 بيسيير © وذلك حين oo‏ ابو بصير وبعث به إلى المدينة واجازته 
ee‏ : ا asc‏ - الدائی ثم أ 8 2 
زینب ء م رجع إلى مكة ورد ا عنده من الودائع ىم اسلم فهاجر إلى المدينة 
LS‏ رسول الله EET‏ بالنكاح الأول وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها 
a BRIS vind. 2 ° ae : 95 58‏ 
عليه بالإسلام وامتناعه منه إلى أن أسلم . وهو من وقت نزول الاية بعد رجو ع النبي 


abil: 


يِه من الحديبية إلى وقت إسلامه » والله عز وجلل أعلم . 


٦‏ باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن 


> بن مرزوق ۾ حدثنا وهب بن جرير ‘ حدثنا شعبة > عن محمد بن المنكدر‎ wale! 


عن ple‏ بن عبد الله ( رضي الله عنه ) » قال : قالت اليبود : إذا أتى الرجل امرأته 


cay‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( باب إلى متى ترد عليه امرأته  )‏ والترمذي في التكاح باب ( ما جاء في 
الزوجين المشركين LE‏ أحدهما ) » وابن ماجه في النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر) . 

(؟) هو محمد بن عبيد الله بن أبى سليمان العَرزمی : قال ابن معين GG‏ ( ۲ : 888 ) : « ليس 
بشيء ٠‏ ء وقال البخاري في التاريخ الكبير ( ١ : ١‏ ) :0 تركه ابن المبارك . ويحيئ » 6 وذكره العقيلي في 
الضعفاء الكبير ( 5 : ه١٠‏ )ء وابن حبان فى المجروحين ( 5 : 543 )ء وقال الذهبى فى الميزان ( ۳ : 


. هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم > ولكّنه من عباد الله الصالحين‎ (Ure 


oy 


النكاح ‏ باب تحريم إتيان النساء فى أدبارهن 
'بارككة جاء الولد أحول » فذكر ذلك للنبي BE‏ فنزلت : © نساؤم حرث لكم 
فأتوا حرئكم ألى OG ged‏ [ الآية +75 من سورة البقرة ] 

4 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ؛ أخبرنا أحمد بن عبيد » حدثنا hele}‏ 
gail Soe‏ دا ne‏ أعبنا أو خرن دعن AK cg iat‏ . 
عن جابر ء قال » قالت الييود : إنما يكون الحول إذا أنى الرجُل امرأته مِنْ خلفها ولا 


يأتيبا إلا فى المأتى . 
1 ۲ ورواه الزهري عن ابن المنكدر » وقال في اخره : غير أن ذلك في plas‏ 


واحدٍ . 
ذلك أيشا ddl a‏ عن الل dee‏ وق Sake‏ انث ie‏ 

وروي ذلك baal‏ فى حديث ام عن النبي Sy RB‏ حديث ابن عباس 
عن الي OG‏ 
۲ - وروي عن كريب عن ابن عباس مرفوعا : « لا ينظر الله إلى feo‏ أتى 
رجلاً أو امرأة فى OE SN‏ 
Lol Yar‏ أبو الحسن بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » حدثنا تمتام » 
حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا سهيل بن ابي صالح » عن الحارث بن «ME‏ 
عن أني هريرة» عن رسول الله SURE‏ : « لا ينظر الله إلى رجل Gh‏ امرأته فى 
lays‏ )49) . 
4 ل وأخبرنا yf‏ عبدالله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا 


)1( أخرجه البخارى فى كتاب التفسير » حديث ( 4078) باب Ty‏ حرث لكم ) ... فتح البارى ( ۸ :, 
۹ ) ومسلم فى التكاح » باب ( جواز جماع امرأته فى قبلها ) ... ( ۲ : CCV OA‏ وموقعه فى سنن 
البيبقى الكبرى ( ۷ : 1١914‏ ). 1 
)7( حديث ابن anol, ple‏ الإمام sal,‏ فى مسنده ( 9:١‏ )ءوا! لترمذئ فى كتاب التفسير » الحديث 
(5940)ء باب تفسير سورة البقة ( © : 7١5‏ )ء وموقعه فى سنن البيبقى الكبرى ( ۷ : NER‏ 
cry‏ أخرجه ابن شيبة في المصنف )٠١١ : ٤(‏ » باب ( ما جاء في إتيان النساء فى أدبارهن /) » والترمذي ي 
CLs”‏ الرضاع » الحديث )١١50(‏ باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى أدبارهن ( ۳ : 459 ) » وأبو يعلى 
الموصللى فى مسنده ( 4 : 7355 ) » وقال ابن حجر فى التلخيص الخبير ( ۳ : ١8١‏ ) : أخرجه الترمذى » 
والنساق . وابن حبان » وأحمد » واليزار » تحفة الأشراف ( 8: ٠٠٠١‏ ) . 
(:)حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲ : GL, (ree‏ في باب ( عشة النساء ) من سننة 
الكبرى على ما فى تخفة الأشراف ( ۴ : ٠)۲‏ وابن الع د م 
( النبى عن إتيان النساء فى أديارهن ) ( ١‏ : 514 ) » وموقعه لبييقى الكبرى ( ۷ : ۱۹۸ ). 


o4 


ظ السنن الصغير / ج " 
أسيد بن عاصم » حدثنا الحسين بن حفص › > عن سفيان » عن عاصم الأحول » ۰ 
عن ont‏ بن خطان ٠‏ عن مسلم :بن سلام OF‏ عل بن طلق ۽ » قال eda‏ 
الله عله 7 ل ۰ / اع أن igs‏ النساء فى أدبارهن فإن الله لا يستحي من 


الح .() . 
ورويتا 3 جره عن على 5 وعبدالله بن مسعود 6 وعبدالله بن عباس 3 وألى 
OD, ell‏ 


SF الشافعي في ذلك بالكتاب . قال الله عز وجل : # نساؤّم‎ sol 
لكم 4 [ الآية ۲۲۳ من سورة البقة ] وبين أن. موضع الحرث موضع الولد » وسط‎ . 
: احتج أيضا مما‎ 2M, الكلام فيه‎ 

ب , احتج ايضا ؟ 
۵٥‏ - أخبرنا yi‏ عبدالله الحافظ في اخرين . قالوا » حدثنا أبو العباس 
1 ل لوك لاض ادم 
a‏ علي ين ا عمرو بن الاين 
ig‏ ذبن ای ن رجلا سأل النبي ميب النساء فى أدبارهن أو إتيان البجل 
امرأته فى lays‏ ؟ فقال النبي ر حلال » فلما: 57 sia ee‏ أو al‏ به 
eb‏ » فقال كيف قلت في أي الخربتين وفي أي الخ أو في أي الخصفتين آم م : 
bad‏ فى قبلها فنعم he‏ من دُبّها فى برها فلا . إن الله لا يستحي من الحو weg‏ 
النساء فى Saul‏ ¢ 
6 قال الشافعي : عمى ثقة » وعبدالله بن علي ثقة » وقد أخبرني محمد عن 
الأنصاري المحدّث به أنه أثنئ عليه حيرا » وخزيمة مما لا ELA‏ عالمٌ فى ثقته ؛ فلست 
4 1 . ش 
ارحص فيه بل نهى عنه . ا 
اک — فى 
pif anol (05‏ داود في الصلاة باب hy‏ أحدث في صلاته ... ) ¢ الترمذي في الممرضاع باب y‏ ما جاء فى : 
كراهية إتان النساء فى أبارهن ) » والنسائي فى عشرة النساء من سنتف GS‏ على ما في تحفسة الأشراف 
( 6:۷ ) . 
)1( خی ole‏ وات ته ق ن ا کیب OAT Nae:‏ 
(۷) كتاب AN‏ للشافعي ( ٩ : ٠‏ ) » ونقله البييقي في سننه الكبرى (۷ : 185) . 
(A)‏ رواه الشافعى فى كتاب AN‏ ( ه : 44 ) » ونقله الببيقى فى سننه الكبرى ( ۷ : 195 ) . 
)4( يحرم الوطء فى الدبر للأحاديث الصحيحة المتقدمة » ووز الاستمتاع فيما بين الإليتين › لقوله تعالى 
> والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإ نهم غير ملومين 4. 


oe 


الأكاح ‏ باب النهى عن نكاح الشغار 


كلمع" عت فلت : تابعه أبو هشم ا" ن محمد الشافعي عن a Aas‏ علي فقال 


Zee 


عمره بن ol‏ بن الجلاح والله أعلم . 


YEAV‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
محمد بن إسحاق الضغاني © حدثنا عبدالله بن يوسف » حدثنا مالك 1 ee‏ 
وأخبرنا أبو عبدالله » حدثنا أبو العباس > أخبرنا Cast‏ > أخبرنا الشافعي » أخبرنا 
مالك » عن نافع » عن ابن عمر 4 أن رسول الله ی ہی عن الشغار ,) 


والشّغار af‏ يزو ج الرجل acs]‏ ابنته على of‏ يزوجه الآخر ابنته ولیس بينهما 
صداق ۰ 
۸ - أخبنا أبو سعيد بن أبي عمرو » حدثنا أبو ي أخبرنا 
الربيع » قال » قال ae‏ رض الله عنه ) : فإذا ألكح HD‏ ل ابنته أو المرأة بلي 
مها مَنْ كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة بلي أمرها . EE‏ 
1۰ / ب ] صداق كل واحدةٍ منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى goad dy‏ لواحدة 
منبما صداقاً فهذا الشّغار الذى نب عنه رسول الله BE‏ فلا يل على النكاح وهو 
مدو 


28>" عت قلت 2 وهذا one‏ قد رهام الأى عرج J os‏ هية 6 وأبو الزبير عن 


= ويجوز وطأها فى الفرج مدبة » لحديث جابر المتقدم , فإن أتاها فى الدبر Ab‏ إن علم تحهه » لارتكابه 
معصية لا doe‏ فيبا ولا كفارة . 

وقال الحنابلة : oly‏ .تطاوع الزوجان على الوطء فى الدبر فرق بينهما » US‏ إن أكره الرجل زوجته على 
الوطء فى الدبر » وهی عنه فلم i‏ فرق بينبما » کا يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به من رفيقه . 
)1( أخرجه البخارى ف النكاح باب ( الشغار ) » ومسلم فى النكاح باب ( تحريم AS‏ الشغار ونطلانه ) » وأبو 
داود ف النكاح باب ف ( الشغار ) » والترمذى فى التكاح باب ( ما جاء فى النبى عن نكاح الشغار ) » والنسااق 
فى النكاح باب ( تفسير الشغار ) » وابن ماجة في باب ر البى عن الشغار ) » وقال الترمذى : حسن 
صحيح » وموقعه فى سنن GSI ell‏ ( ۷ :144( 
(۲) قاله الشافعی فى كتاب الم ( ۷١ : ٥‏ ۷۷ ) . 


°٦ 


حابر : ان النبي نه de.‏ روايه نافع بن يزيد عن ابن جرج ٠‏ عن al‏ الزيير » عن 

: 9 : : . of 6 5 e 
قال : والشغار ان تنكح هده مهذده بغر صداق ¢ وبضع هده‎ ts جابر زيادة‎ 
)9 + صداق هذه > وبضع هذه صداق هذه‎ 


۸ — باب نكاح المتعة 
yh War — VEN‏ محمد عبدالله ون يوسف Sheed!‏ > أخبرنا أبو سعيد أحمد 
ابن محمد بن زياد البصري بمكة » حدثنا الحسن Ma oy‏ الزعفراني » حدثنا سفيان 
ابن HES‏ عن GAR‏ عن الحسن بن محمد وعبدالله بن محمد , عَنْ يما :© 
Ue of‏ قال لابن عباس : ٠‏ إِنّكَ 5 تائيه أما عَلِمْتٌ أن رسول الله مكل ot‏ عن 
. المتعة وعن لحوم AA‏ الأهلية ٠٠‏ . | 


(؟) نكاح الشغار : هو أن يُنْكح الرجل بنته أو أخته » على أن ينكحه الأآخر بنته أو أخته » ولا صداق بينهما إلا 
اتفق العلماء على معناه هذا » وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهى عنه » لخلوه عن المهر . 
واختلفوا إذا وقع : هل يصحح بمهر المثل أم لا ؟ 1 
فقال مالك والشافعى وأحمد .8 لا يصحح ويفسسخ nt‏ قبل الدخول وبعده لحديث ابن عمر 6 وقال أبو 
حنيفة : يصح نكاح الشغار بفرض صداق fall‏ . أما النبى عيه فى السنة فمحمول على الكراهة » والكراهة لا 
ومنشا الخلاب.: هل النبى عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل فإن قلت : غير معلل » لزم * 
الفسخ على الإطلاق » وإن قلت : العلة عدم الصداق » صح بفرض صداق المثل » مثل العقد على خمر أو 
والخلاصة : أن AG‏ ( الشغار ) باطل عند الجمهور » صحيح ey Se‏ عند الحنفية ‏ فإن وقع فسخ 
النكاح عند الجمهور قبل الدخول وبعده » ويدفع الرجل لمن دخل بها مهر المثل » وتقع به حرمة المصاهرة » 
والوراثة » Oly‏ وقع جاز عند الحنفية بمهر المثل . 
بداية dpe‏ ( ؟ : لاه ) الدر امختار ( ؟ : لاه ) الشرح الكبير (؟ : 588 )» المهذب ( ٣‏ : 45 ) 
مغنى المحتاج ( ۳ : CVE‏ المغنى ( 5 : CUES‏ اللباب ( ۳ : ٠١‏ ) » مختصر الطحاوى CYAN)‏ 
الفقه الإبلامى وأدلته ( ۷ : ۱۱١‏ س CONV‏ 
)١(‏ هو محمد بن على بن أني طالب et‏ أبو القاسم بن-الحنفية » ويروي عن ابيه الإمام علي بن أني طا . 
(ry‏ أخرجه البخاري في CLE‏ المغازي > ح ( (AMY‏ باب « غزوة خيبر ٠‏ فتح الباري (۷ (EN:‏ = 


لاه 


التكاح ‏ باب نكاح المتعة 

a ee TET‏ ا ا wt eed‏ 7 | 3 1 ا 
5 س قلت : ولول ان عليا عنم نسخ oN‏ المتعة نا استجاړ مثل هدا eye!‏ 
لابن cole‏ فى alas‏ الى جوازم .(۳) 


ده 


وقد روئ الحميدى عن سفيان هذا الحديث وزاد. فيه زمن خيبر . ثم قال 
lie‏ + يعن آله oe‏ عن pyb‏ الك الأهلية هلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة . 

وفى ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار على فى النبى عن نكاح المتعة إنما هو 
aT‏ فيه بعد . فلولاه لا استحقٌ ابن عباس الإنكار عليه 
Us‏ رجع عنه وقد روينا عن 1 ن عباس ى رجوعه عنه .(4) 


= وني الذبائح والصيد » باب « لحوم الحمر الإنسية ٠‏ » وفي النكاح » باب ١‏ نبي رسول الله BE‏ عن نكاح المنعة 
اخرًا » » وفي ترك الحيل » باب « الحيلة في ٠ ASH‏ . 
وأخرجه مسلم في النکاح » ح ( 79 : ١407‏ ) طبعة عبد الباق » باب « نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 
نسخ ... » » ص ( ۲ : ٠١۲۷‏ ) » من طرق » وأعاد بعض هذه الطرق. في الذبائح والصيد » باب « تحرم أكل 
لحوم الحمر الإنسية » . 
ورواه الترمذي في النكاح ‏ باب ٠‏ ما جاء في تحيم نكاح المتعة » » وفي الأطعمة ‏ باب « ما جاء في 
لحوم الحمر الأهلية ٠‏ . 
والنسائي في الصيد والذبائح ‏ باب « تحيم أكل لحوم TI‏ الأهلية ٠‏ > وفي النكاح ‏ باب « CF‏ 
المتعة » . 1 
واين ماجه في النكاح ‏ باب « النبي عن نكاح المتعة » . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱ : ١47‏ )ء وطبقه شاكر رقم )١١١*(‏ + 
| (*) مصنف عبد الرزاق ( ۷ : ۱ )ء والروض النضير شرح مسند زيد ( 4 : ۲۱۳ )ء وال (7 : 
Tyee 4‏ :544). 
4( وذلك أن الإمام علي بن أني طالب سم ابن عباس aes GJ‏ النساء » فقال : « مهلا . ياابن عباس ! 
إن رول الله تله بى عنها بم كير » وعن tS AA ooh‏ . صحيح مسلم ( 7 : ٠١748‏ ) طبعة 
عبد الباق . 1 : 
وعن سعيد بن جبير » قال : قلت لابن عباس هل تدر ما منتعث وها a‏ قدا sale‏ ت بفتياك 
الركبان » وقالت فيه الشعراء ! قال : وما قالت ؟ قلت : قالوا . 


قد قلت للشيخ. لما طال مجلسه 20 يا صاح هل لك فى فيا ابن عباس 
هل WW‏ فى رخصة الأطراف انسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 


فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون » والله ما بهذا أفتيت » ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما 
أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير » ولا تحل إلا للمضطر . وما هى إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير . 


oA 


: السنن الصض | ج م 
۲ س وني حديث عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز » عن الربيع عن سَبرة أن 
باه أخبر اهم خرجوا مع رسول الله لد فتك اديت ان dell ASG‏ م 
قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله PEE‏ قائمٌ بين الركن والمقام وهو يقول : 

« يأيها الناس ا النساء ألا وإنى قد حرّمت 
ذلك إلى يوم القيامة [Ab‏ قي عندة ا نين شيء Jib‏ سيلها ول تأختوا عا 
آتيتموهن شيعا » .() 

iol — ۴۳‏ علي بن أحمد بن عبدان 6 irl‏ أحمد بن aes‏ حدثنا 
إسحاق بن الحسن الحربي » حدّئنا أبو نعم » حدثنا عبد [ ل٠٠٠۲‏ /أ] العزيز بن 

عمر .... » فذكو . . 


ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز وفي بعض الروايات عن الزهري عن 
الربيع حجة الوداع » والصحيح رواية الجماعة عن الزهري عام الفتح . وكذلك هو 
ف رواية عمارة بن HE‏ عن الربيع » وف رواية عبدالملك » وعبدالعزيز gal‏ الربيع عن 
ag!‏ 0 
545" سسوروينا عن سالم بن عبداله » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب أنه صعد 
المنبر فحمد الله وأثتى عليه . ثم قال : مابال .رجالي ينكحون هذه المتعة وقد نهى' 
رسول الله عه عنها ٩.‏ 


قال الخطانى في معالم السنن ( ۳ : ١9١‏ ) : فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس » وشبهه 
بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف » وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها 
مكنه » وقد تحسم مادتها : بالصوم والعلاج » > فليس أحدها ف حكم الضرورة كالآخر . 
(ey‏ أخرجه مسلم في النككاح 17:5" ٠)ء ply‏ داود في النكا باب « نكاح المتعة » » والنساني في 
التكاح ‏ باب ١‏ تحريم المتعة ¢ وابن ماجه في النكاح ‏ باب « النهي عن نكاح المتعة » . 
6 سنن de‏ البكرى ( ۷ :1 ٠ ) ٠١‏ وقد كان أول أمر هذا التشديد والحزم في أمر المتعة عندما نكح عمرو 
بن حريث جارية IS‏ من بني عامر بن لؤي » فحملت » فتكر ذلك لعمر » فسألا » فقالت : استمتع منها 
عمرو بن حريث » فسأله عمر » فاعترف » فقام على المنبر وقال : 9 ما بال رجال يعملون بالمتعة › ولا يشهدون 
عدلاً > لا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا خددته » . مصنف عبد الرزاق ( ۷ : 5١١ Ore‏ ). 


o4 


النکاح . باب فى نكاح HAH‏ 


6 روينا عن علي . وعبدالله ( مفوعاً ) : أن النبي بي لَعَنَ الحلا 


. له له()‎ ja, 


5 ل وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ » yf oe‏ العياس محمد بن يعقوب » 
حدثنا محمد بن إسحاق الضغاني » حدثنا سعيد بن أني مرم » حدثنا أبو Se‏ 
محمد بن E‏ عمر بن نافع عن di yi‏ قال : جا خا إلى ابن عمر 
فساله عر 3 155 طلق امرأته bo‏ فتزوجها TE‏ من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ‏ 
هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاخ رغبة » كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول 
الله Be‏ 0 

۷ - وروينا عن الزهري أنه قال : إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا انحل 
as hice ۲44۸‏ د عبدالله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ٠‏ أخبرنا عئان بن tLe‏ قال : معت الليث بن 
سعد يقول : قال epee‏ بن هاعان اوا ”معت عقبة بن عافن تقول 


ال ل o‏ ى المستعار ؟ ٠‏ قالوا : بلى يارسول الله مَنْ . 


هو ؟ قال : « JR‏ لعن اله اَل لمحل nd‏ 


44۹ = ورواه yl‏ ضالح عن الليث > قال : معت مشر حح a‏ هاعان يحَدَكَ 
عن عقبة بن عامر.. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ١‏ / 444 )ء وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / ٠١۸‏ كتاب ASM‏ باب في 


النبي عن التحليل : واللفظ له » وأخرجه الترمذي في السنن ( ۳ / ٤۲۸‏ ) » كتاب النكاح ( ٩‏ ) » باب ما 
جاء في المُجل ... ( ۲۸ ) ء الحديث ( ١٠١١‏ ) واللفظ له » وأخرجه النساني في الجتبى من السنن ( ٦‏ / 
CL ۹‏ الطلاق ( ۲۷ ) » باب إحلال المطلّقة ثلاثاً وما فيه .. ( 1١‏ ) . : 

.) 14۷ : ٩ ( gal CVA : ( وانخلى‎ ٠ ) ۲١۸ : ۷ ( (؟) سنن البييقي الكبرئ‎ 

(5) أخرجه ابن ماجه في التكاح ‏ باب « المخلل وا محلا gi ere‏ ) » وإسناده حسن 6 ووزرد 
oh Me‏ طاو وض + ere ee‏ : 


Te 


CO. الشط‎ 


51 


٠١‏ قال الشافعى : لان النيّة حديث فس . وقد وضع عن الناس ماحدّثوا 
ب 7 2 > 32 2 DY‏ ~~ 35 7 


(0١ 5‏ 
يه انفسهم 5 


£ 


١‏ سأخبنا أبو عبدالله الحافظ » أخبرنا أبو النضر الفقيه gle‏ الحس: 


العنبري » قالا [ ل 5١١‏ / ب ] : حدثنا عثان بن سعيد الدارمي . حدثنا القعنبي فيما قرأ 
على مالك . 


i 


أخبرنا الشافعي » عر مالك » عن نافع مول ابن عمر > عن pA‏ ن وهب أخي بني عبد الدار 


oY 


أن عمر بن عبيدالله أراد أن يزو ج طلحة بن عع امه E eee‏ ل oul‏ بن عثان 
ليحضو ذلك وها محرمان (Sib.‏ ذلك عليه أبان ١‏ وقال : معت ae‏ بن عفان يقول : قال 
رول ا ٠: Por‏ لا ASS‏ المحم ولا يكح ولا ٠ LES,‏ 


0۰۲ س روأة لوت ».کن نافع عن ثبيه » وقال : عمر بن عبيدالله بن معمر ۰ 


ك et‏ حت عد قر و إو ع عن ار Gel Ye‏ مكلا ا غر Vad‏ 
رجمتها » هو تعزير لمن يطل من تزوجها ليحلها لزوجها SMI‏ فإن لم يطلقها فلا تعزير عليه ولا حد . الحلى 
(VER : 3( CYAN DN)‏ المغنى (5 : 040 . 
)2( نكاح Ut!‏ وانحلل له نكاح صحيح عند أني حنيفة . والشافعي No‏ العقد في الظاهر قد استكمل أركانه 
abet.‏ الشرعية . 
| وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم الحديث « لعن الله الحلل » فمن فهم من اللعن : التأثم فقط . 
opts ewe ASH 2‏ فهم من si‏ ثم فاد العقد edd‏ بابي الذي يدل عا ai‏ ل 
النكاح فاسد » . 
ok )١(‏ مسلم في النكاح ل باب تيم نكاح أغرم ( ۲ : ٠١8٠‏ ) من طبعة عبد الباتي 6 وأبو داود في 
الحج ب ا foe‏ 
باب « اهي عن ذلك ٠‏ وفي النكاح ‏ باب « النبي عن تكاج ارم اون pial‏ التكاح + باب٠‏ اشن 
يتروج 6 . 


VW 


التكاح ‏ باب نكاح ارم 
مقال : شيبة بن عثان . 
Your‏ أخخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو عبد الله إسحاق' بن محمد بن يوسف 
السوسي © قالا : حدثنا أبو العباش محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن عوف › 
حدثنا عبد القدوس بن الحجاج » حدثنا الأوزاعي » عن عطاء » عن ابن عباس أن 
رسول الله i ae‏ 0 
رسو په نزو ج ميمونه وهو حرم ` . 
خالته — ماتزوجها رسول الله يه إلا 95 نانبل 0 
۴ قلت : e 5 lias‏ الأ ر أعرف بشان تزوخجها > وھی ميمونة بنت 
الحارث وقد أخبرت أن النبي BE‏ تزوجها وهو حلال . 
YO.‏ أخبرنا yl‏ عبد الله الحافظ « el‏ عبدالله oF‏ أحمد النسوي > أخبرنا 
الحسن بن سفيان » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يحيى بن ادم » حدثنا 
جاير بن ل ا يزيد بن الأصم » حدثتني مي ميمونة بنت 
الحارث ان النبي ا حلال .() 

قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس 


5 ۰ - قلت Lal ola sa‏ ميمون بن مهران > ن يزيد بن الاصم » عن ميمونة 


(1) احرجه ألبحاري في جزاء الصيد من الحج ۽ حديث ( ۱۸۳۷ )ء باب «تزويج المُخرم» . الفتح ( 4 * 
١ه Sil of‏ یاف ووا الكت للمحم » . 

)1( حديث : تزوج ES‏ ميمونة ‏ وهو محرم ‏ وبنى بها — وهو خلال eee ee eee‏ 
٠‏ البخاري في المغازي باب , عمرة القضاء » عن موسى 6 عن يعيب OS: ROTC‏ اتيج ب AT‏ 
يتزؤج » عن مسدد » عن حماد بن زيد » عنه به مختصراً : تزوج ميمونة » وهو محرم . وعن ابن بشار » عن 
ابن مهدي » عن سفيان عن إسماعيل بن أمية » عن رجل » عن سعيد .بن المسيب قال : زعم ابن عابس في 
تزويج ميمونة ‏ وهو حرم . والترمذي في الج « باب ما جاء في الرخصة في ذلك » عن قتيبة » عن حماد بن نهد 
: به » وقال : حسن صحيح . 

) ۱۰۳۲ : 5( ص‎ » ٩ تحرم نكاح احم‎ ٠ باب‎ ۰ ) ۱٤۱۱ / EA) مسلم في النکاح » حديث‎ oly, )٤( 
 يذمرتلاو‎ » طبعة عبد الياقي » وأصحاب السنن عدا النسائي في الحج ض أبو داود  باب « الحم يتزوّج ؛‎ 
والنساني في النكاح من سننه الكبرى‎ » ٠ باب « ماجاء في الرخصة في ذلك » » وابن ماجه » باب « الحرم يتزو ج‎ 
.) 6۹7 : ١١ ( .على مافي تحفة الأشراف‎ 


. "1 


e 0‏ سليمان ن thee‏ ر عن أن 00 رسول الله 0 تزه ج ميمونة 
ل SE sr‏ تروج وهو ع > لا يصح موصولا 


ws aul, 5 0 : 4‏ 
il‏ هو عن الي مليكة 6 عن النبي ا مسلا وعن مسروق عن النبي sh‏ 


وروينا 5 في مثل مذهبنا في رد 3 نكاح asl‏ 6 عن عمر 0( dee‏ ,) وزيد بن 


١م‏ باب العيب في المنكوحة ل yy‏ /أع] 


0۹ سے احا ابو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل 3 Gaol‏ جمد بن 


)8( رواية أني رافع في موطأ مالك » كتاب النکاح ‏ باب « نكاح احم ٩‏ ح ( 1۹ ) » ص ( ۳٤٣۸:۱‏ )ء. 
وأخرجه الترمذي في الحج ‏ باب « ماجاء في Lal‏ تزوج ١ Fl‏ . 
(5) رد عمر بن الخطاب نكاح طريف GM‏ امرأة وهو محرم . موطأ مالك ( ٠ ) 549 : ١‏ والمجموع ( ۷ : 
)ع وسنن el‏ الک )8 1۹ )ور ۷ ۳2ا , 

(۷) ورد عن الإمام علي قوله : « من تزوج وهو محرم » OB‏ وطىء زوجقه فسد حجه . الموطاً 
TAY DV)‏ )۰ وامحلی ( ۷ : ۰۱۸۰ ۱۹۹ )۰ وسن الببيقي ٥ ( GSN‏ : 11 » ۱۹1۷ ) و (7: 
۳ )ء والروض النضير ( ۳ : ا o‏ 
CIPS LS‏ : 
pS (A)‏ العمال ( ۱۲۸٤١ 1581١6‏ ) . 
)4( قال ابن عمر : « لا يُتكح الحرم ولا يُنكح » ولا يخطب على نفسه ولا على غيو » فإن تزوّج هو أو زوج 
غيو فالنكاح باطل » . سنن البيبقي الكبرئ ( د : 1١‏ ) و ( ۷ : ۲١١‏ ),المحلى ( ۷,: 1۹۸ )2 والمغني 
( ۳ : ۳۲ )۰ والمجموع ( ۷ : ۲۹۰ ) . 1 

قال ابن حجر : واختلف العلماء فى هذه المشألة » فا جمهور على المنع لحديث عفان « لا ينكح الحرم ولا 
E‏ مسلم » وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف ف الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة » 
بلأنها تحعمل الخصوصية » فكان الحديث ف dl‏ عن ذلك أول ob‏ يؤخ به . . ' 

E E 
الماد به الوطء فمتعقب بالتصريح فيه‎ ob بأنه قياس فى معارضة السنة فلا يعتبر به . وأما تأويلهم حديث عثان‎ 
. ) 8١ : 5 ( فتح الباري‎ . ٠ بقوله « بلا يكح » بضم أوله » وبقوله فيه « ولا يخطب‎ 

هنا على حاشية الأصل : بلغ مقابلة . 


1۳ 


النكاح ‏ باب العيب ف المنكوحة 
جعفر المركي . حدثنا محمد بن إباهى . حدثنا ابن بكيرا. حدثنا مالك . عن حبى 


ابن سعيد » عن سعيد بن المسيب » قال : قال عمر بن الخنطاب 2 : أيما رجل نكح 
اة وا جنوك 3 ale A‏ 3 0 برص > فمَسّها فلها صداقها 6 وذلا ب ك لزوجها غرم 
على وليها(')2 . 


pili 5٠ |‏ عبد الله Lal‏ قزاءة op tne et leo‏ عم oy‏ عمد 
ابن مهدى القشيري لفظاً » قالا : حدثنا yf‏ العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
Yel: digi ited ee ee eae‏ 
OF‏ في بيع ولا نكاح : المجنونة » والمجذومة » والبرصاء » والعقلاء . 
١‏ سورواه ابن عبينة » عن عمرو ‏ عن اني الشعثاء جابر بن زيد من قول 
وقال ؟ وفي رواية الشافعي إلا أن gent‏ فإن سمى جاز . 
وفي رواية سعيذ بن منصور : ١‏ إلا أن يمس فإن مسن جاز » . وقالا بدل 
العقلاء : القرناء . 1 
. 7 س وروي عن علي انه قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنوتاً eas Se‏ 
أو جذاماً fic‏ قرناً » FG‏ بها فهي امرأته إن شاء مسو شاء gle‏ 
فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله Li‏ الوقوف على lee‏ 
rhe 0‏ 
5 حت ول ديت جيل بن ريدج معن ابن A ae‏ : تزوج النبي ee‏ 


را فرأئ بكشحها ويا ls » : JU, lass‏ علي . 


)1( مصنف عبد الرزاق ( 5 : ۲٠٤‏ ) » وسنن البيبقي الکبری ( ۷ : ٠١١‏ ) ء ٠٠١ : ٠١ ( ely‏ 
١١١ا)ء‏ ولمغني ( 1 : 1٦١١‏ ) . | 

(۲) مصنف عبد الرزاق ( 7: ۲٤۳‏ ) » وسنن البيبقي الكبرق ( ۷ : 5١8‏ ) ء ولمحلق ( ٠١١ : ٠١‏ 
TOT: AEE‏ ) » وكشف الغمة )+ ۲ : 1۷ ). 

(۳) مسند أحمد ر (CAT:‏ . 


Vt 


أو قال : « الاسود hey‏ 


pais |‏ فرارك من الاسك » . 
الدريد + عن 


65 = وي الحديث الصحيح عن 00 
4g ; ٤ a‏ 
في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل إليه النبي Uy: See‏ قد بايعناك فارجع 4 


« لاعدوى » » فإنه أراد والله أعلم على الوجه الذي كانوا 


أبيه » قال : كان 


Lil,‏ قوله اه : و 
يعتقدون في الجاهلية مِنْ إضافة الفعل إلى غير الله تعالىا ثم قد يجعل الله تعالى 
able‏ الصحيح مَنْ به شيء من ال ا ERS‏ 1 
BE‏ : « لا يورد مرض على مصح » » وبالله العصمة . 


بإرادته 


3 
لنبي 


(4) متفق عليه من رواية أي هريرة رضي الله عنه » أخرجه البخاري في الصحيح ( ٠١۸ / ٠١‏ ) » كتاب الطب 
(VI)‏ باب « الجذام » (V4)‏ > الحديث (/./اه) واللفظ له » وأخرجه مسلم في الصحيح ( > / wer‏ ). 


كتاب السلام (ray‏ باب Yo‏ عدوى » ... CTT)‏ الحديث fry‏ 357) 

)0( رواه مسلم في الموضع السابق » باب « اجتناب المجذيم » ح ( ۱۲۹ : ۲٣٣۳۱٣‏ ) . 
لى قسمين : 

المرأة . 


aol ofS i 
هرل ي‎ ‘a ee a6 ليجل‎ 


وتنقسم العيوب من حيث المنع من الدخحول eae‏ \\ 
al, Cod‏ والخصاء في 


| عيوب جنسية تمنع من الدخول كا 
۲ عيوب" لا تمنع من الدخول . ولكها أمراض منفرة بحيث .لا يمكن المقام معها إلا بضرر كالجدام 


والجنون والبرص والسل والزهري . 
وللفقهاء رأيان في جواز التفريق للعيب : رأي الظاهرية » ورأي أكثر العلماء : 
أما الظاهرية : فقالوا : لا يجوز التفريق بأي عيب كان » ae,‏ کد | فى الزوج أم في الزوجة » ولا مانع من 
في iat‏ أو السنة أو الأثر عن الصحابة a‏ 


تطليق الزو ج للزوجة إن cle‏ » إذ لم يصح في الفسخ للعيب دليل 


القياس والمعقول . 
وأما أكثر الفقهاء فأجازوا طلب التفريق يسبب العيب » لكنبم اختلفوا في موضعين : هل يثبت الحق لكل 
من الزوجين أم للزوجة فقط » W ply‏ يقبت بها حق طلب التفريق . 
۲٣۸ - ۲‏ » مختصر الطحاوي : ص (۱۸۲) ٠‏ البحر LN‏ 
(ص (TNE‏ وما بعدها ء بذاية المجتهد : (۲ / ٠ )٠١‏ الشرح الصغير : 
: هاا سه OWE‏ المغني : 


(na ۲ :‏ كشاف القناع : (© : 
. 


لعيوب التى 
Wo:‏ 


فتح القدير : (۳ : 
اللباب : ۰۲ / ٠ ۲٢ ve‏ القوانين 


: ۳( : ltl مغني‎ » )٤۷۸ :5غ‎ 


هد ٦۷ ٦٥۷‏ س CVA‏ المختصر النافع في فقه الإمامية : رص الفقه الإسلامى وأدلته 


.:5 
.)5١5 :90( 


o 


التكاح ن باب الأ ققق وزوجها عبد . 


۲ - باب الامة تعتق وزوجها عبد 
bel 5‏ أبو عبد الله الحافظ » أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه 
بالطايان + WG‏ : حدثنا Sell gl‏ عمد oy et cy‏ وف he‏ عمد بن 
أحمد بن النضر » حدثني جدي معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي » 
حدثنا سماك بن حرب » عن عبد امن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة E‏ 
Bes‏ نا اشترت بريرة م ن أناس من الأنصا, ر فاشترطوا ١‏ لولاء » فقال ل dey‏ 
الله : ) الولاء لمن ولي النعمة » » قالت : lat,‏ رسول لله Re‏ ركان ن زوجها 
بدا وأهدت إلى عائفة رط الله yee‏ لما Spey Sls‏ الله pane VERE‏ 
لنا هذا اللحم » فقالت عائشه : تصدق به على بريرة ؟ فقال : « هو عليها صدقة 
ولنا هدية 4( 
0 أبو بكر at‏ محمد ہن أحمد ae Sy‏ | 
er ee eer aN‏ 
عبدا MLSS‏ رسول الله BEE‏ فاختارت نفسها ولو كان حر لم يُخيرها . 
YO\A‏ سورواه محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ) وعن أبان بن tle‏ » عن 
dale‏ » وعن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن buy‏ عتقت وهى عند 
مغيث عبد لآل أبي أحمد » فخيرها رسول الله عي وقال لها : إن قَرْبَكِ فلا le‏ 
Oasys‏ . | 


)1( رواه البخاري في الطلاق » حديث ( ٥۲۷۹‏ ) » باب « لا يكون بيع الأمة طلاقاً ؛ » فتح الباري ( ٩‏ : 

04 )ء ومسلم في العتق » ح ( ١6١4 : ١4‏ ) » باب « إنما الولام لمن أعتق ۲ » ص ( ۲ : ١١٤4‏ ) . 

)١( ٠‏ أخرجه البخاري مفرقا في مواضع من الصحيح : قوله : « خذيهما فأعتقيها » أخرجهي ه / .16 كتاب 

المكاتب )+0( » باب استعانة المكاتب ... (۲) » الحديث ( ٠٠٠۳‏ ) واللفظ له » وأخرجه مسلم في الصحيح 

. ) ٠٠١٤/۸ ( )ء باب إنما الولاه لمن أعتق (۲) » الحديث‎ ٠٠ ( کتاب العتق‎ ۱۱٤۳ very 
US CV / ٠ أخرجه البخاري في الصحيح‎ ٠ » والشطر الآخر من الحديث « وكان زوجها فخيّرها‎ 

العتق ( 49 ) » باب بيع الولاء ... ( ٠‏ )ء الحديت (Voy)‏ » من رواية الأسود » عن عائشة رضي الله 

COV) لمن أعتق‎ AW )»ء. باب‎ ٠ gel NaN eat سبل ل‎ ee 

الحديث ( ٠) ۰ ٠٤ / ٩‏ من رواية عروة عن عائشة رضي الله غفيا » واللفظ له . 

mC ) ۲١ ( باب“حتى متی يكون ها الخيار‎  ) ۷ ( كتاب الطلاق‎ . ٦۷۳ : ۲ أخرجه أبو داود في السنن‎ (ry 


55 


السنن الصغير | ج م 
8 ل Gel‏ أبو على الروذباري . Gel‏ أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود » 
حدثنا عبد العزيز بن SIL Ss‏ حدثنا محمد بن سلمة . عن محمد بن 
إسحاق .. » فذكره . | 


١‏ ل قلت : وبمثل ذلك أفتى ابن عمر وحفصة بنت عمر » ويروى عن 
عمر . 

وني رواية الاسود بن يزيد Of‏ زوجها كان AZ‏ 

قال البخاري : قول الأسود منقطع 2 وقول ابن عباس رأيته عبدا اأص . 
هيد ارا ابو عد اللا ا ی أن کدی اک ون و 
حكم المروزي > أخبرنا أبو الموجه » حدثنا عبدان » أخبرنا عبد الوهاب ا عن 
خالد اه عن عكرمة » عن ابن عباس st‏ زوج bap‏ كان عبدا يقال له 
pol JIS es‏ إليه يطوف تحلفها ييكي ودموعه تسيل على . لخينه » فقال 


r 


الي pal BE‏ »0 ياعباس ! ألا CA‏ من حبٌ مغيث بريرة » ومن بغض بريرة 
مغيثاً ؟ » فقال co‏ « لو راجعتيه فإِلّه أبو ولدك ؟ » قالت Spo ve‏ الله 
aati‏ ؟ Jas‏ اي سات م 


رب 


۲ وروي عن ابن عباس أنه قال : لاخيار ها على الجر . 


۴۳ _ باب أجل العنين 
۴۳ ب yi Gel‏ عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
عمد ane oy‏ الل المنادي ‏ حدقا إسحاق بن يوس SGM‏ عن سعية ين أى 
عروبة » عن قتادة 3 عن سعيد بن المسيّب » عن عمر بن الخطاب أله قال فى العنين : 


=الحديث ( ۲۲۳١‏ ) » واللفظ له » واخرجه البيبقي في السنن الكبرى ۷ ro:‏ > كتاب النکاح » باب ماجاء 

“في وقت الخيار . | | 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ٩‏ : 4048 » كتاب الطلاق ( 58 ) » باب شفاعة النبي GRE‏ زو ج بريرة 
(كديء الحديث ( ٥۲۸۳‏ ) . ' 0 


۷ 


Sa‏ ا 
Joh‏ سنة + فإن قدر عليها Vy‏ فرق بینہما(' [ ل 38 /۱] . 

وروي معناه عن عبد الله بن مسعود » والمغيرة بن شعبة » By‏ إحدى الروايتين 
عن علي(" , وني الحديث عن المغية أنه قال من يوم يرفع add‏ 


وروي Lal‏ عن عمر ( رضي الله عنه وأرضاه ) . 


a باب العزل‎ — ٤ 
إسماعيل بن محمد الصفار » حدثنا‎ Url » أخبرنا أبو الحسين بن بشران‎ — 4 
سعدان بن نصر » حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » عن ابن عون » عن محمد بن‎ 
سيين » عن عبد الرحمن بن بشر » عن أي سعيد الخدري » قال : سكل رسول الله‎ 
وماذام ؟ » قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع‎  : عن العزل » قال : فقال‎ BE 
ABE عیب كا یکو أن تحمل + أو یکو له الجازية يكره أن تحمل مله فقال‎ 


:)1( مصنف عبد الرزاق ( 5 كي وات و ee‏ 
ry‏ قال de‏ بن اي طالب : « يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا ف فهي Gol‏ بنفسها ٠‏ 

: 8 ( ومسند زيد‎ » ) ۷ e sted وسنن‎ » ) ٤ 9: الرواق‎ ae Canes 
(EV مك2‎ 
يؤجله ؛ لعدم الفائدة في التأجيل . أ‎ dy أن الزو ج مجبوب » فرق القاضي بين الزوجين في الحال‎ cag 131 )۳( 
أن‎ yen العنين والخصي فيؤجله الحا سنة من تاريخ الخصومة » أي الدعوى والترافع عند الحنفية‎ 
تثبت قدرته على الجماع في أثناء السنة على مرور الفصول » والتاجيل سنة مروي عن عمر » وعلي » وابنمسعود‎ 
كا تقدم . وتبدأ السنة عند الشافعية والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل » عملا بقضاء عمر الذي رواه الشافعي‎ 
: والبيبقي . فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث الجماع‎ 

ففي رأي الحنفية والحنابلة : إن كانت المرأة ثيا ae‏ قول الزو ج" بيمينه Vt‏ الظاهر يشهد له ؛ لان 
الأصل السلامة من العيوب ٠‏ والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه . فإن حلف رفضت دعوى الزوجة » وإن امتنع 
عن الحلف » Lat‏ القاضي بين البقاء معه على هذه الحال وبين الفرقة » فإن اختارت الفرقة فرق بينهما . 

وإن كانت بكرا عذراء نظر إليبا النساء » ويقبل قول امرأة واحدة الأول عند الحنفية إراءتما لأمرأتين OB ١‏ 
قالتا : هي بكر ٠‏ بقي التأجيا ل als‏ السنة نة لظهور كذبه » وإن قالتا : هي ثيب » حلّف الزوج فإن حلف لا 
حق ها » وإن نكل بقي التأجيل سنة » Ob‏ شهدت النساء » وإلا فالقول قوها . 

وقال المالكية : إن ادعى الوطء في مدة السنة » صدق الزوج بيمينه » وإن نكل عن العين حلفت 
اليج + ا ينبي مل تاه انسة إن شاءت . 


4A 


5 . السنن الصغير | ج م 
« لا عليكم الا تفعلوا ذا فإنما هو القدر OG‏ 
٥‏ ل قلت : 


0 


رواية مجاهد » عن قزعة » عن Gh‏ سعيد ولم يفعل أحدك ولم 


be 

7 لفيا 
يقل لا فلا يفعل أحدك فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها(" . 

abl, fe 
als إن شعت‎ bel: SF عن النبى‎ » ple دول رواية الي الزيير عن‎ ۲۲۹ 
wth اتنا ها :قد‎ 

١ 5‏ نا طا 
ele aA‏ حي عبت عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله تایه 


۸ وني Cate‏ ابن فيعة عن جعفر بن ربيعة » عن الز هري » عن خرر 


آي هرية » عن ابي هرية » عن عمر . قال : نى ES‏ عن عل aft‏ 


Ll, — 9‏ حديث جلامة بنت وهب » عن النبي یت > انه سئل ېه 


لعزل ؟ فقال : « الود الخفي » » فإنه محمول على النبي به . فرواية مَنْ Sy‏ 
الإباحة فيه أكغر9؟» . 


)1( رواه مسلم في التكاح ‏ باب « حكم العزل ١‏ » والنسائي في النكاح ‏ باب « العزل » 

(؟) هذه الرواية عند البخاري ( تعليقاً ) فى CLS‏ التوحيد » باب « قول الله تعالى : هو البارىء الخالق 
المصور of‏ وأخرجه مسلم في النكاح ‏ باب ٠‏ حكم العزل » , وأبو اداودنفي النكاح ‏ باب « ماجاء في 
العزل « والترمذي في النكاح ‏ باب « ماجاء في كراهية العزل » وقال : حسن صحيح ٠‏ , 

)1( رواه البخاري في النكاح ‏ باب ١‏ العزل » حديث ( ٥۲۰۸‏ ) » فتح الباري ( ٠٠١ : ٩‏ ) » ومسلم في 
النکاح ‏ باب « حكم العزل » الحديث ( ۱۳۹ / oC ۱٤٤١‏ ص ( ۲ : .)3١١58‏ , 

)£( رواه مسلم في النكاح » باب « جواز الغيلة » الحديث ( ١47‏ :4 )م ECVV EY) Ge‏ 
ately‏ والمذلق bye‏ بالارادة الإفية > ولا حلاف بين العلماء أنه يجوز العزل عن الزوجة بشرط إذنها بدليل قول 
ple :‏ » ودليل اشتراط الإذن ما رواه أحمد » وابن tle‏ عن عمر e‏ المحدثون : ليس 
إسناده بذلك » نيل الأوطار ( 5 : 185 ) . 

إلا أن الشافعية والحنابلة وقوماً من الصحابة » قالوا بكراهة العزل :أن Spo‏ َيه ماه : الوأد الخفي » = 


8 


النكاح ‏ باب مايكون مهرا | 

6٠‏ ل وني حديث ابن مسعود مرفوعا : أنه كان یکو عشر خلال 
فذكرهن وقال فيبن : عزل ell‏ عن ale‏ وإفساد الصبي غير مُحرمه . 

ش اما 
۹ !۲ ند وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا ph‏ العباس محمد بن يعقوب » 
حدثنا محمد بن إسحاق 6 حدثنا أبو بَذْر دل var‏ / ب ] شجاع بن الوليد > We‏ 
محمد بن عمرو › حدثنا أبو سلمة » عن al‏ هريرة » قال : مكل رسيول: الله Fone‏ 
عق العزل a‏ : إن اليهبود تزعم Spal ot‏ هي الموءودة الصّغرئ . قال : « كذبت 
ود ) . 
yory :‏ س وروي ذلك أيضاً عن al‏ سعيد الخدري » عن النبي ah yea‏ فيه : 

« كذبت يبود ولو أراد الله Of‏ يخلقه مااستطعت أن تصرفه » . 


جماع أبواب الصداق 


... باب مايكون مهرا‎ — Yo 

very‏ أخينا أبو عبد الله الحافظ في آخرين » قالوا : حدثنا yf‏ العباس محمد 
ابن يعقوب » أخبرنا الربيع » أخبرنا الشافعي » أخبرنا عبد العزيز بن محمد . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ ad‏ هذاء أخيزا gl‏ بكر محمد بن 
إسحاق » أخيزا علي بن المصفر بن صر » حدثنا إبراهم بن حمزة الزبيدي » حدثا . 
الدراويدي » حدثني يزيد بن المهاد » عن محمد بن إيراهم » » عن الي dole‏ بن عبد 
الرحمن » قال : سألت عائشة زوج النبسي BE‏ 5 كان صداق رسول الله مَك ؟ 
قالت : كان. صداقه لأزواجه اثنىّ عشر أوقية gait: I. tes,‏ ماالتش ؟ 


= فحمل النبي على كراهة التنزيه . 

. وقال متأخروا الحنفية : يجوز العزل بغير إذن المرأة لغذر » كأن يكون في سفر بعيد , أو في دار الحرب » 
GES‏ على الولد » أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل . بدائع الصنائع ( ۲ : EC Te‏ 
الدر الخثار ( ؟ : ٠۲١‏ )ء المهذب (5: 55 )ء المجموع ( ٥۷۸ : ٠١‏ )2 الشرح الكبير ( ؟ : 
CU‏ المغني ( ۷ :۲۲۳۰ ) . 


السنن الصفير | Mae‏ 
قلت: 5-1 .قت : نصف أوقية ٠‏ فتلك خمسمائة درهم i‏ 


ok لاز واجه(‎ ie 


705 — أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وحمد بن مونی.»› YO‏ : حدثنا rf‏ 
العبامن محمد 2“ ن يعقوب ¢ حدثنا الربيع بن سليمان 2( حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
سليمان. بن IM‏ 6 عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي ب بن أبي طالب أصدق 
oe‏ رضي الله عنها ) درعاً من J beg Ale‏ . وفي رواية بدل جرة رحا وذكر 
شيعا اخ وان صداق نساء النبى ا کان خمسمائة درهم . 

 اهقدصأو‎ El ؛ النجائي زوجها‎ al عن لی‎ vere 
هريرة » قال : كان صداقنا )3 كان‎ al عن‎ ٠» ae oro س وروينا عر‎ yors 

فينا رسول الله ERE‏ أواق . 
وأما مهور a chit‏ & سوئ أم حبيبة فعائشة [ ل ۲٠١‏ / اع أعلم 

پا . 


٥۰۰ ( )۱(=‏ ) درهم = ٠١۸١‏ غرام من الفضة . : 
(؟) ales‏ مسلم في التكاح » حديث ( VA‏ :0 »باب « الصداق . (VEY EY) eben‏ 
)1( رواه أبو داود في التكاح ‏ باب « الصداق ٠‏ عن الحجاج ب بن ألي يعقوب الثقفي . 

(5) المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجه على زوجها بالعقد عليبا أو بالدخول بها حقيقة » وهو واجب على ٠‏ 
الرجل دون المرأة » وأدلته من AGS AM‏ وآنوا السساء صدقاتهن نحلة 4 أي عطية من الله » ولمخاطب به 
الأزواج عند الأكارين . 

وقال. تعالى 8 نا م م این ak Spar‏ 

وقال رسول الله REE‏ لمن يريد الترو ج : « اتمس ولو خاقاً من خديد ٠‏ . متفق عليه عن سهل بن سعد . 
يل الأوطار ٩‏ : 055 : 

وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في الدكاح rh gb‏ نهنا العقد « وإعزازاً للمرأة وإكرامها , 
وتقديم الدليل على cle‏ حياة زوجية UGS‏ معها . 

وكون المهر Lely‏ على الرجل دون المرأة : ينسجم مع المبدأ ا أن المرأة لا تكلف بشيء ص 
واجبات النفقة . 
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النکاح ‏ باب مايكون مهرا 
۷ ب yf Gel‏ عبد الله الحافظ . أخبرني أبو الوليد » حدثنا إباهم بن 
على » حدثنا يحيى بن eet‏ أخبرنا ماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك 
أن BE git‏ ر أئ على عبد الرجمن بن عوف أثر صفرة فقال : ٠‏ ماهذا ؟ » قال : 


إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب Ju.‏ : « فبارك الله لك ولم وَل 

LONG بشاة‎ 

Gel vera‏ أبو عبد الرحمن السلمي > أخبرنا أبو الحسن الكارزي + حدثنا 
ا : قال cae de sea‏ يي لس رهم 


قال : وخمسة دراهم الي نواة ذهب 3 يسمى الأربعون أوقية وك] تسمی ا 


د والمهر ليس ركنا ولا شرطأ في الزواج Uy‏ هو أثر من آثاره . 
رس ادمه alan‏ التاق لأن لبد ف اشع مدل عل تدده صد أعل » » لقوله تعالى : 
asl >‏ إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيعا © . 
وقد تنييت امرأة إلى هذه الآبة > حييا اد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور ee‏ أن باد في 
الصداق على أربعمائة درهم » وخطب الناس فيه » فقال : و GY‏ صداق النساء » فإنها لو كانت مكرمة في 
الدنيا J‏ تقوى في الآخرة » كان أولآم بها رسول الله AE‏ » ما أصدق قط امرأة من نسائه » ولا بناته فوق اثنتي 
عشر أوقية ‏ أي من الفضة — فمن زاد على أربعمائة شيا » جعلت اليادة في بيت الال » فقالت له امرأة من 
قيش بعد نزوله من على ll‏ : ليس ذلك إليك يا عمر » فقال : ولم ؟ قالت : لأن الله تعالى يقول :> aly‏ 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيًا » أتأخذونه ببتاناً ly‏ مبيناً > فقال عمر : امرأة أصابت ee‏ 
ورواه أبو يعلى في الكبير : فقال : اللهم غفرًا > كل الناس أفقه من عمر ء ثم رجع فركب المنبر فقال : Mel‏ 
E‏ و سطس عل dni eels EAS‏ ا 
get‏ : 
ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور » لقوله ABE‏ : « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة » 
وني رواية « إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » » وروى أبو داود وصححه الحم عن عقبة بن عامر حديث : 
و خير الصداق أيسو » . USL‏ من منع المغالاة في المهور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب » حتى لا 
ينصفوا عنه » فتقع مفاسد خلقية وإجتاعية متعددة , وقد ورد في حطاب عمر السابق : « وإن الرجل ليغلي 
بصدقة امرأته حتى. يكون لها عداوة في قلبه » 
البدائع : ( ١‏ : 185 ) » الدر افختار : ( ۲ : 401 ) وما بعدها » القانين الفقهية : ص ( 05 ) » المهذب : 
٥١ : ۲‏ )2 كشاف القناع : (ه : 185 ) الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷ : ٠١١‏ ) . 
(ه) رواه البخاري في النكاح » حديث (OVER)‏ باب ٠‏ قول الله تعالى : : #واتوا النساء صدقاتهن .. © » 
فتح الباري ( ٠٤ : ٩‏ ۰ ) » ومسلم في النکاح » باب « الصداق ٩ض‏ ( ۲ : 9؟8١١).‏ 


۲ 


E 
ع ن هنصور‎ » Ola عن‎ ٠. قال ابو عبيد : حدثنيه حیی ابن سعيد‎ ۹ 


عن sale‏ » قال : الأوقية أربعون والنش عشروك والنواة خمسة . 
۰ - قلت : وروينا عن سعيد بن بشير » عن قتادة » عن أنس أن عبد 
الرحمن بن عوف تروج امرأة من الأنصار على وزن oe‏ ذهب قومت خمسة 


دراهم . 
tel ress‏ أبو عبد biti‏ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف 


VG © gpl‏ : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا العباس بن محمد 
الدوري » حدثنا يونس بن محمد OSL‏ » حدثنا صالح بن رومان 6 عن ألى الزبير 6 عن 
جابر أَنَّ النبي BE‏ قال : لو أن رجلا تزوج امرأة (de‏ ملء BS‏ من طعام لكان 

ذلك صداقا . . 
۲ — وروينا عن موسی بن مسلم بن رومان » عن اي > عن جابر أن 
رسول الله RE‏ قال : « من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سوبا ESL‏ فقد 
. استحل OG‏ 


)4( الحد الأدنى للمهر فمختلف فيه على آرا ء ثلاثة : قال الحنفية ate all pT‏ ولع + يت wy:‏ 
أقل من عشرة دراهم » وقياساً على نصاب السرقة : وهو ما تلطع به يد السارق فإنه عندهم دينار أو عشرة 
دراهم ‏ إظهارًا لمكانة المرأة » فيقدر المهر بماله أهمية . وأما حديث « القس ولو خاتمًا من حديد » فحملوه على 
المهر المعجل ؛ لأن العادة عنذهم تعجيل بعض الهر قبل الدخول , وقد منع BE‏ عليًا أن يدخل بفاطمة رضي 
الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيعا » فقال : يارسول الله » ليس لي شيء » فقال : أعطها درعك » فأعطاها درعه . 

وقال المالكية : أقل المهر ربع دينار » أو ثلائة دراهم فضة خالصة من الغش » » أو ما يساويبا ما يقوم بها 
من عروض أو من كل طاهر لا نجس » متمول Be‏ من عرض أو حيوان أو عقار » منتفع به شرعا ٠‏ أي يحل 
الانتفاع به لا كالة هو ء > مقدور على تسليمه للزوجة » معلوم قدرًا وصنفًا وأجلُا » ودليلهم أن المهر وجب في 
الزواج إظهاراً | لكزامة المرأة ومكاتتها » فلا يقل عن هذا المقدار الذي هو نصاب السرقة عندهم Ec‏ يدل على 
خطره » فلو تزوج رجل امرأة بأقل من هذا المقدار » وجب ها إن دحل بها » وإن لم يدخل بها قيل له : إما أن 
تتم المهر أو تفسخ العقد . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا حد لأقل المهر » ولا تقدر صحة الصاق إشيء » فصح كون المهر مالا قايا 
أو ips”‏ » وضابطه : كل ما صح کونه مبيعاً أي له قيمة صح كونه صداقاً 6 ومالا فلا » مالم ينته إلى حد لا 
يتمول » فإن عقد با لا يتمول ولا يقابل با يتمول كالنواة والحصاة » فسدت التسمية ووجب مهر المثل . 
ودليلهم : j‏ — 
— قوله تعالى : <( وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ‏ فلم يقدره الشرع بشيء » فيعمل به = 


ترف 


النكاح — باب مايكون مهرا 
ot‏ اا بق على الروذباري » اخ أبو بكر بن داسة » حدثنا أبو 
داود » حدثنا إسحاق بن جبيل البغدادي . Gel‏ يزيد بن هارون » حدثنا موسى 
بن عسلم ابن Tags‏ ب ST‏ ی 

645 - وأما الحديث المرفوع عن ple‏ : « لا كم النساء إلا الأكفاء ولا 
يزوجهن إلا الأولياء .ولا مهر دون عشرة دراهم » . 


فإنه لا يصح › هر ب Pie dation pt‏ الحجاج بن أرطأة » عن 
٠عطاء‏ » وعمر . وعن phe‏ ومششن ين Bane‏ في عداد “A‏ نْ يضع الحديث9) alls.‏ 
أحمد ر. ن حنبل وغيره مر ن الحفاظ . 
veto‏ — لأما الذي روى داود الأؤدي » عن ا » عن علي : « لا صداق 
أقل من عشة دراهم ٠)‏ . فقد قال أحمد بن حنبل : لقي غياث بن إبراهم [ ل 


. bf على‎ = 

ند Pence‏ : ؛ امس Ue‏ من حديد » فيدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم 
الال . 

s‏ د بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين » غقال رسول الله AE‏ رضيتٍ من 
مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت عر عو انبج اجو E‏ 
صداقا ملء يده طعامًا » كانت له خلالا » . 

د إن المهر حق المرأة » شرعه الله إظهارًا لمكانتها » فيكون تقدييه برضا الطرفين » My‏ المهر بدل 
الاستمتاع بلمرأة » فكان تقدير العوض إليها كأجرة منافعها . 

وهذا .هو الرأي الراجح لقوة دليله من القران والسنة » وقال أصحاب هذا الرأي : يسن أن يكون المهر 
من أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم » وألا يزيد على ذلك » لما روت أم حبيبة ٠‏ أن رسول اذ يه توجها رمي 
بأرض الحبشة ... ولم يبعث ها رسول الله عق بشيء » وكان مهر نسائه أربعمائة درهم ٠‏ » وروت عائشة : ٠‏ أن 
سداق النبي BE‏ على أزواجه خمسائة درهم » والمستحب الاقتداء به عليه السلام » Selly‏ بمتابعته . 

وإن زاد الصداق على خمسمائة درهم فلا بأس » لما روت أم حبيبة في الحديث المتقدم ole:‏ عع 

. تزوجها » وهي بأرض الحبشة « زوّجها النجاشي » رأمهرها أربعة الاف وجهزها من عنده » وبعث بها مع شرحبيل 

. بشيء » ولو كره ذلك لأنكره‎ AE فلم يبعث ا رسول الله‎ » Syl 

ويكره ترك تسمية تسمية المهر في العقد ؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه . 

ويستحب ألا ينقض عن عشة دراهم » حروجًا من خلاف من قدر أقله بذلك . : 
(۷) مبشر بن عبيد الحمصي » أبو حفص GS‏ الأصل ترجمته في التاريخ الكبير ( 4 : ۲ : »)١١‏ 
والجرح والتعديل ( ۳٤۳ : ١ : ٤‏ ) » وفي المجروحين ( ۳ : : ١‏ ) [ يروي عن الثقات الموضوعات ٠‏ لا: حل 
كتابة حديثه إلا على جهة التعجب ] » وقال الدارقطني :. متروك الحديث » يضع الأحاديث » ويكذب . 


ve 


السنن الصغير | Ve‏ 


٤ا‏ ے | ola‏ هذا فصاز حديئًا وقال حيى بن معين (.رضيي الله عنه ) : غياث 
MOUS‏ وداود الأودي ليس Ye. ote‏ 

۲٤‏ قلت : وكيف يصح هذا وصحيح” عن جعفر بن "محمد 6 عن أبيه أن ش 
Lhe‏ ( رضي الله عنه ) قال : الصداق ماتراضى به الزوجان . 

۷ 2 وني حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني » عن أبيه » عن ابن عمر 
مرفوعًا : « انكحوا الأيُامى » قالوا : يارسول الله مالعلائق قال : « ماتراضى عليه 
أهلوهم ea‏ : 


۹ ہ باب النکاح على as‏ القران . 


uel ۸‏ ابو or‏ غد اله ن يوسن she‏ ؛ أخبينا أبو سعيد بن 
الأعابي » حدثنا سعدان بن نصر الخرمي . [ ح ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز » حدثنا سعدان بن نصر › 
حدثنا سفيّان بن عيينة » عن أبي حازم مع سهل بن سعد الساعدي Spin‏ كنت 
في القوم عند النبي AE‏ فقامت امرأة فقالت : إنها ؤهبت نفسها لاك فرأ فيها رأيك 
فقام رجل من الناس فقال : يارسول الله زوجنيها فلم يرد عليه شيئا » ثم قامت 
فقالت : يارسول الله إنها قد وهبت نفسها إليك فرأ فيبا رأيك » فقام الرجل فقال : 
٠‏ يارسول الله زوّجنيها » ثم قامت الثالثة فقال له النبي عل لهِ: « هل عندك من 
شيء ؟ » قال : لا . قال ٠:‏ قاذهب فاطلب ۲ » قحب في لب فلم يبد شين 
قال : « اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد » . قال : فذهب فطلب » فقال : لم 
أجد شيئًا . قال : « هل معك من القران شيء ؟ » قال : نعم . سورة كذا وسورة 


N ل‎ GOT (CEA: ۳ ( came تار ابن‎ (A) 
: ۲ ( والمجروحين‎ © Cov: a CSE لو ا‎ 
(° 

EG SS 

ابن المديني : أنا لا أروي عنه . الضعفاء الكبير للعقيلي TY)‏ 40 ) . 


Vo 


1 التكاح ‏ باب النكاح على plas‏ القرآن 
کذا . قال : J):‏ اذَه فقد زوجتكها على مامعك من القران 4 . 


~m ۹‏ وروينا عن ett‏ عن ابي حازم » عن مها تو د عق اي ا 
في هذه القصة . قال : « هل تقرأ من otal‏ شيعا ؟ » قال : نعم . قال : « انطلق 
فقد زوجتكها بما تعلمها من القران » . 

Cle بح إراهم ابن شاذان :البغدادي‎ det oy لسن‎ Je أو‎ Gel — Yoo. 
«fete أخبرنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثناءمحمد ين‎ 
قال : حدثنا حفص بن عبد الله » قال : حدثني إبراهم بن طهمان » عن الحجاج‎ | 
عن عطاء بن ابي رباح » عن أي هريرة ( رضي الله‎ » foe ابن الحجاج الباهلي » عن‎ 
أ ] نفسها‎ Wo فعرضت [ ل‎ BEE عنه ) » قال : جاءت امرأة إلى رسول الله‎ 

عليه ..» فذكر قريبًا من قصة سهل إلا أنه لم يذكر الخاتم » وقال في آخرها : فقال : 

« ما تحفظ من القران ؟ » قال عر تار . قال : قم فعلمها 
عشرين آية وهي امرأتك . 


آخر الجزء العاشر من هذه انف وة فر الله 
باب آخذ. الأجزة على تعلم القران 


: ٩ ( باب « السلطان ولي من لا ولي له » » فتح الباري‎ » ) ٠١١ ( رواه البخاري في النكاح .. ح‎ )١( 
.)١١4١ ٠٠٤١ : ۲ ( ومسلم في باب الصداق فى كتاب التكاح‎ » ) ۱۹۱ _ ۰ 


۷٦ 


السنن الضغير | ج م 
۷ _ باب أخذ الأجرة على تعلم القران 


Yoo!‏ أخبرنا yl‏ عبد الله الحافظ » أخبرنا ابو يحيى احمد بن محمد بن إبراهم 


السمقندي » حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام » dye Le‏ الله بق عمر 
القواريري » حدثنا يوسف بن يزيد » وهو أبو معشر البراء » قال : حدثنا عبيد الله 
ابن SARE‏ عن ابن أن مليكة عن ابن عباس Wit‏ من أمتحات رول الله 
نه مروا بماء reds‏ لديغ أو سلم » فعرض هم رجل مِنْ أهل الماء فقال : هَل فيكم 
Sy‏ راق ؟ إن في الماء رجلا لديغاً أو سليماً » فانطلق Jey‏ منهم فقرأ أم الكتاب على 
شاء فبراً فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله 
اجر ! Ub‏ رسول الله َيه فأخبو بما كان فقال رسول الله BE‏ إن أحق 
fol‏ عليه أجراً كتاب الله عز وجل ONG‏ 


هذا Gel‏ من حديث عبادة بن الصامت » وأبي الدرداء في التبديد والرعيد 
في أخذ انقوس على تعلم القران لما في إسناد حديثهما من الضعف ٠‏ ثم قد حملهما 
بعض أصحابنا على ' حال يجب فيه تعليمه . 


FA‏ — باب [ Opel‏ التفويض 


767 أخبنا gl‏ زكرا , بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن الطرائفي » حدثنا 
obs‏ ا Sie ag‏ 
طلحة » عن ابن عباس في قوله : 9 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 


)1( رواه البخاري في الطب » ح ( ٥۷۳۷‏ ) ء باب « الشروط في.الرقية تفاتحة الكتاب » » فتح الباري ( ١‏ 
.)١99-4‏ 
)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة متعينة » قال ابن رشد وغيو : أجمع الفقهاء ی أن نكاح التفويض ple‏ » وهو أن 
يعقد الدكاح دون صداق لقوله تعالقى لا جناح عليكم إن .طلقتم النساء مالم تمسوهن د أو تفرضوا هن 
فيضة # . 
لكن نكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر » وعدم تسمية المهر » وأما عند ٠‏ 

المالكية فيقتصر على الحالة: الثانية » وأما الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزقاج . . 

| بداية انجتہد ( ۲ : ٠١‏ )ء بدائع الصنائع (۲ : ۲۷١‏ ) ء الدر الختار ( ۲ : 45٠‏ ) » مغني الحتاج 
(A:T)‏ . 


VV 


اللكاح س باب | نكاح | التفويض 
قسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهسن [ ل ٠٠١‏ / ب ] على الموسع قدره وعلى 
المقسر قدره متاعا By pall‏ حقا على الحسنين © [ الآية rr‏ من سورة البقرة ] . 
قال : هو الرجسل يتسزوج الرأة وم يُسَمٌ ها صداقا ثم يطلقها مِنْ قبل أن 
ينكحها , pb‏ الله أن يمتعها على قدر يسو وعسو فإن كان مو I‏ متعها بخادم أو 
نحو ذلك وإن كان معسراً فثلاثة Foyt‏ نحو ذلك . 


Voor‏ قال الشافعيّ ( رضي الله عنه ) في القديم : ولا أعرف في المتعة رقنا إلا 
al‏ أستحسن ثلاثين LA‏ لما روي عن ابن عمر وقال مرة : CU‏ ثلاث بقدر ثلاثين 
MOLE»‏ 

وأما رأي الوالي مما أشيه هذا بقدر الزوجين . | 
Yooy‏ ب قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن 
عمر : أنه قال : أعطها كذا واكسها .كذا » فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلائين 


2 


د : 


sal yi were‏ المهرجاق ¢ yl itl‏ بكر بن جعفر SE‏ » حدثنا 
محمد بن إبراهيم البوشنجي » حدثنا يجبي بن بكير . قال : حدثنا مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر : أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض ها | 
الصداق وم تمن قحسا تلصف Ub ails‏ 
65 = وروینا عن عبد الله ب ن محمد بن عقيل » عن ple‏ في قصة فاطمة بنت 
قن أن الى عله قال tga os peg!‏ و قال + لا أجد ead‏ + قال Sia:‏ 
AY‏ من المتاع » متعها ولو نصف صاع مِنْ تمر  »‏ وقصتها مشهورة في العدة S55‏ 
على أنها كانت مدخول بها(" . 

وروي مثل قول ابن عمر » تعن لفاس ak‏ مد زوف اعد a‏ 
ON‏ 40 و cae‏ ر فال : لكل ins tiller‏ } وللمطلقات 
uM‏ بالمعروف خا على المتقين 4#[ الآية VEY‏ من سورة البقة [ 


Al )۲(‏ للشافعي ( 5 : 58 ) باب ١‏ التفويض » . 
)1( مسلم في كتاب الطلاق » باب ١‏ المطلقة UW‏ ( ۲ : ۷4 ) . 


VA 


السنن الصغير | Wie‏ 
وروي هذا القول عن ابي العالية » والحسن ٠‏ والزهري . 
4" باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها 
ولم يفرض ها صداقا 


۷ کے أخينا yl‏ اخسن بن كزان © أخينا أبو جعفر محمد cp‏ عمو بن 
البختري » حدثنا أحمذ ب. ١‏ اليد اة د ن aes‏ انه بن يزيد › قالا : حدثنا 
يزيسد بن هارون » أخبرنا سفيان الشوري » عن منصور » عن إبراهيم os‏ 
علقمة » قال : أت عبد الله ( يعني ابن مسعود ) في امرأة توفي عنها زوجها وم ۾ 
يفرض ھا صداقاً fy‏ يدخل بها فترددوا إليه dy‏ يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأي : 
ها صداقٌ نسائها [|ل 37 / أ es‏ ب وعليها العدة وها ا ميراث . فقام 
معقل بن سنان فشهد أن رسول الله EE‏ قضى في برو ع بنت واشق ق الأشجعية بمثل 
'ماقضيت . ففرح عبد الله . 

أخرجه أبو داود ادر كب ctl‏ + عن عفان ابن أي نشينة ع 
يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان . وكذلك رواه عبد :الله بن الوليد 
ار و ا ر سد ال يك موق واس ا 
عن الشعبي » عن مسروق » عن عبد الله » وقال : فقام معقل بن سنان .. » ورواه 
بعضهم بالإسناد الأول فقال : معقل بن يسار(“ . 


)1( أخرجه أصحاب السنن الأربعة : 
— أبو داود في النكاح ‏ باب « من تزوج dy‏ يسم صداقًا جتى مات » . . 
— الترمذي في النكاح ‏ باب « ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها » . 
GL —‏ في النكاح ‏ باب « إباحة التزويج بغير صداق » . 
— ابن .ماجه في التكاح ‏ باب « رجل يتزو ج ولم يفرض لها فيموت على ES‏ .حديث رقم 
( ۸41 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند والحام , geo‏ في الكبرى. وابن حبان » وصححه الترمذي » نيل . 
الاوطار ( 5: 1۷۲ ) . 
ويعتبر مهر الثل بمهر نساء العصبات » بالأقرب فالأقرب منهن » وأقرب الأحوات > وبنات الإخوة والعمات 
وبنات الأعمام » فإن لم يكن ها نساء عصبات » اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات » فإن لم يكن لها 
أقارب » اعتبر بنساء بلدها , ثم بأقرب النساء شبهًا بها . 
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التكاح :باب الشرط في المهر والتكاح ; 
4 وروي عن الشعبي » عن علقمة بن قيس » عن عبد الله » قال : وذلك 
يسمع ناس من اشجع › فقاموا فقالوا : نشهد . 

> وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عبد الله » وقال : فقام رهط من 
أشجع فيم الجراح وأبو سنان » فقالوا : نشهد . 

Pye رتسل قن‎ et eee es aCe وهذا‎ 

بعض الرواة واحدًا » وبعضهم آخر » وبعضهم بطق » ولولا ثقة مَنْ أسنده لما فرح 
E ES aE‏ 
الاختلاف » ولذلك توقف الشافعي ( رمه الله ) Cad‏ في القول به . 
OOM‏ وروينا عن علي » وزيد بن ثابت » وابن عمر أنهم قالوا : ها الميراث ولا 
صداق ها . وهو قول أبي الشعثاء وعطاء . والسننة أولى وبالله التوفيق 


ib يموت عنها زوجها وقد فرض‎ AM سوروينا عن ابن ن عباس أنه سكل عن‎ Yo ts 
| . صداقًا ؟ قال : لا الصداق والميراث‎ 


٠‏ — باب الشرط في المهر والنكاح 
9 ل Gel‏ أبو عبد الله الحافظ في آخيين.» قالوا : حدثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنا حجاج ( هو ابن محمد ) » قال : 
قال ابن جرج : قال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبي ERE‏ : « أيما امرأة أنكحت على صداق أو Fete‏ هبة قبل 


- oe 


عِصْمَة النكاح فهو لا وما كان بعد عِصّمة النكاح () فهو لمن أَعْطِيَهُ أو ee‏ 
وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ) OO‏ 


(۱) ( حباء ) eee CaN ere‏ لاق الحبة » أو بلا تصريم بالهبة » والمراد هنا هو 
الثاني بقرينة قوله : أو هبة . 

)1( ( قبل عصمة النكاح ) : أي قبل عقد النكاح » والعصمة هي ما يعتصم به من عقد أو سيب . 
(ry‏ أخرجه gh‏ داود في النکاح » حديث ( ۲۱۲۹ ) باب « في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيعا » » 
ص ( ۲ : Ql » ) 74١‏ في التكاح ‏ باب « التزويج على نواة من ذهب ١‏ » واين ماجة في النكاح س ح 
١1968 (‏ ) » باب « الشرط في ٠ ASH‏ » ص SY)‏ 1۲۸ ) . 


السنن الصغير | ج " . 


ورواه أيضًا الحجاج بن ع أرطأة 3 عن عمرو . 

وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء [ ل ۲٠١‏ / بع وفي القديم » وقال في 
كتاب الصداق0) : الصداق فاسد Uy‏ مهر مثلها » وكان كالمتوقف في روايات 
عمرو إذا لم ينضم إليها CADIS Ls‏ 
و ا و لم لد لع 
مسعود أحمد بن الفرات » حدثنا أبو أسامة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد 
ان أي ee‏ عن زف بن عبد ال( وهو أبو a8‏ عن عة بن عامر 
الجهني « SU‏ قال رسول الله 2 : « إن Go‏ الشروط acl le by of‏ 
به الفروج ٩»‏ . 
YOUF‏ تابعه ليث بن سعد » عن يزيد بن أن بعري عن م ب mE‏ 
14 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ONC‏ « في سنة النبي BE‏ أنه إنما Gy‏ 

سود اللا ا ل ا م 


cali‏ عن ا et of‏ قا ل : ( من اشتره ط be‏ ليس في كتاب الله فهو 
باطل Sty‏ كان مائة شط Oe‏ | 


)2( الأ للشافعي ( © : COVE‏ باب « الشرط في النكاح » . 


)0( أخذ على عمرو بن شعيب أنه صاحب كاب » وأنه لا يسمع Yee‏ حدث به ء وقد أخرج له الأيعة في ' 


. ووثقه ابن معين » والعجلي » والنساني » والدارمي : وابن حبان » وابن شاهين » وغييهم‎ » ٠6 سننهم‎ ١ 
O DEO E RE AG ۳ ( التاريم الكبير‎ 
pial أ ) » والضعفاء الكبير‎ : De Nt: ٣ أ ) ء الميزان ر‎ ٤۳ ثقات العجلي ( ل‎ O55 

2) ”0#9 Ty 

- (5) رواه البخاري في الشروط ( ۲۷۲١‏ ) باب « الشروط في المهر عند عقدة النكاح » الفعح ( © : 256 ) » 
وف النكح ( Ob ) ٠١١‏ الشروط في النكاح ؛ الفح ( ۲١۷ : ٩‏ ) » ومسلم في النكاح ‏ باب « الوفاء 
CTE eh Nee‏ » ص ( ۷ : ۱۰۰۰ ) من طيعتنا وأبو داود في النکاح ( ۲۱۳۹ ) باب 

في الرجل يشترط ها دارها » ( ۲ : ۲٤٤‏ ) » والترمذي في التكاح ( ١١١17‏ ) باب « ماجاء في الشروط عند 

CMI arden Cpr EEE emai 
باب‎ ) ١155 ( ورواه في الشروط في الكبرى على ماجاء في*التحفة ( ۷ : ۳۱۷ ) » ورواه ابن ماجة في التكاح‎ 
. ) 1۲۸ : ١ ( ) الشرط في النكاح‎ ' 
. ٠ باب « الشرط في النكاح‎ » ) ۷١ : ه‎ ( Al في كتاب‎ )۷( 
: الرابع » وطرفه‎ ale هو من حديث بية الذي تقدم مراراً » وانظر فهرس أحاديث الكتاب في نهاية‎ (A) 


A\ 


€ 


التكاح ‏ باب الشرط في المهر. واللكاح 
قال : وقد يروي عنه المسلمون عا لى شروطهم إلا ibs‏ أحل a> 53 es‏ 
OYE‏ 
قال :. ومفسر حديثه يدل :على -جملته . 
6 تقلت : وهذا في حديث WS‏ بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن 
ان ن cole‏ عن النبي RE‏ وني حديث الوليد بن رباح عن آي هريرة » عن 
النبي بيه : « المسلموت عند شروطهم فيما وافق GHG‏ » . 
65 ل أخبرنا أبو حازم الحافظ » gi Gel‏ الفضل بن خيرويه حدثنا أحمد بن 
BAX‏ » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عبد الله بن وهباء أخبرني عمرو بن 
الحارث » عن كثير بن فرقد » عن سعيد بن عبيد بن السبّاق : أن رجلاً تزوج امرأة 


على عهد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وشرط لها أن لايخرجها فوضع عنه 


ا الخطاب الشرط وقال : المرأة مع OM gags‏ 
YOW‏ وروي عن عمر آنه قال : ها دارها » والقول الأول أشبه بالكتاب والسّنّة 
وقول ob‏ من الصحابة . 


Lite ¢ «الاغراق‎ oy dae gl محمد بن وسفن اعا‎ yl أخبنا‎ YONA 


١ 03 ٠. 

Pelee ser‏ ا la‏ ففياد دعن ee‏ ل ا 
s ~ * 5 #‏ 

عباد بن عبد الله الأسدي » عر علي al‏ قال : ae‏ الله قبل OV Lege‏ 


= و جاعلله بريرة .. :40 اعم ملت ابسو نوراه DOr A‏ 
«(VAY ٠ VAs‏ والبخاري في الببوع » باب « إذا اشتره ط في البييع شروطا لا تحل ۲ » ومسلم في Gall‏ » باب 
١‏ إنما الولاى لمن أعتق » وأحمد في المسند ( > CATS‏ وغيرهم . 

(A)‏ عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن TRE pil‏ قال : ٠‏ الل جار بينَ المُسلمينَ إلا لحا 
ge‏ حلالاً أو أحل حراماً » والمُسلِمونَ ن على شُروطِهمْ إلا ge the‏ حلالا أو bf‏ حرماً » . 

أخرجه الترمذي في السنن ( ۳ / 554 ء ٦٠١‏ ) » كتاب الأحكام ( ١۳‏ ) > باب ( ۱۷ ) ؛ الحديث 

( ۳۲ )ء وقال. : ( حسن صحيح ) » وابن ماجه في السنين ( ۲ (AA:‏ ء (LS OLS‏ ( ۱۳ ) » 
باب « الصلح » ( ۲۳ ) . الحديث ( dy » ) ۲۳٠۳‏ الاب عن آبي هريرة رضي الله عنه » أخرجه أحمد في 
المسند ( ۲ : 5 )» gly‏ داود كتاب الأقضية ( 18 ) » باب في « الصلح ١5١6‏ )ءالحديث ( ۳۵۹٤‏ ) »› 
وابن حبان في و صحيحه » آورده الهيئمي في موارد الظمآن › ( ص ۲۹۱ ) > كتاب القضاء ( ٠١‏ ) ء باب في 
« الصلح: 2996 )ء والحاكم في المستدرك ( ١‏ : 49 ) ء كتاب البيوع ء باب « المسلمون على شروطهم » 
)٠ )‏ سنن البمقي الكبرى ( ۷ : ۹ )۰ وامحلی ( ٩‏ : لا١ه).‏ 


(VN) -‏ مصنف عبد الرزاق ( 5 : ۳۱ ) » وسنن البيبقي الكبرئ ( ۷ : ۲٤۹‏ ) » وانحلیٰ ( ١1۸ : ٩‏ ) . 


AY 


السن الصغر | Vie‏ 
4 - قلت :.وهو فول سعيد بن السيبء وني الشعثاء» catty‏ 
YOVe‏ — وروينا عن عطاء GLE‏ فيمن تزوج بامرأة 3 ل ۲۷ /1] وشرط الها 
الفقة والجماع بيدها . فقال ابن عباس : خالفت EU‏ ووليت الأمر غير أهله 
فالصداق والفرقة والجماع Ay‏ . 

ال يد وروا poe ee‏ تزوج امرأة على حكمها فقال عمر 
ابن الخطاب : لها سنة نسائها 03 .. 


)17( اتقق الفقهاء على صحة الشروط التي تلام مقتضئ العقد » وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من 
الزواج » أو تخالف أحكام الشريعة : ٠‏ 

#فقال الشافعية : ما ای الجاع كبرد النفقة » القسم بين الزوجاثك › فلا تأثير للشرط « 
ويصح العام stl‏ + 

أما اشروط التي تخاض مقعضئ عفد انكاح كشرط ألا روج علا أو ألا نفقة حا أو لأ يساخر ياء 

فيصح الزواج ٠‏ ويفسد الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد . 

أما إن أخل الشرط بمقصود النكاح PAY‏ : كأن شرط أن لا يطأها الزوج أصلاً » أو شرطة ألا يطأها إلا 
ليلا أوماراً » أو شرط أن يطلقها لو بعد الوطء » بطل الزواج لأنه شرط Gly‏ مقصوده . 

, )47: 5١ 555)ء ولمهنب‎ : ٣ ( )ء ومغني المحتاج‎ ۷١ ۷١ : ره‎ Al. 

#وقال الحدفية : إن الشروط الصحيحة التي تلام مقتضن العقد مثل شرط أن يسكنها وحدها في منزل » 
وغيو يجب الوفاء بها » والشروط الفاسدة التي لا تلام مقتضى العقد مثل اشتراط انيار لأحد الزوجين أو لكل 
منهما أن يعدل عن الزواج في مدة معينة » فالعقد صحيح » ويبطل الشرط وحده . 

الدر bal‏ ( ؟ : ٠٠١‏ ) » تييين الحقائق ١44 DY)‏ 4ء وفتح القدير ( ۳ : ٠١١‏ ). 

sh 5‏ المالكية : أن الشروط المقترنة: بعقد الزواج نوعان : صحيحة » وفاسدة. . 

والصحيحة : غير مكروهة تتفق gather‏ العقد > الإتفاق على المرأة أو حسن معاشرتها » ومكروهة 
فيا تضيبق على الرجل ولا تناني المقصود من العقد مثل : شرط عدم التزوج عليها » أو عدم السفر بها . 

وشروط: فاسدة اف مي العقد كاشتراط أن. يكون لأحد الزوجين ES‏ 
معينة» وخلافه . 

الشرح الصغير ( ۲ : ۸۶ ۳۸۹ )ء وبداية abl‏ ( ۲ : 0۸ ) . 

*وذهب الحنابلة إلى تقسم الشروط إلى ثلاثة أنواع : 

نوع صحيح فيه منفعه.لأحد العاقدين مثل أن تشترط المرأة أن ينفقق tile‏ » أو أن لا يسافر بها . 

حاو جر متعم يكال eed Det‏ للد كاذ ودر ارول لاتير ol ates ell‏ 3 بجت 
“ليها .. أو boss‏ المرأة ألا يطأها أو يعزل عنها . 

وک ls‏ ا wal‏ غو ا ا 


AY 


اللكاح ‏ باب الذى بيده عقدة cis‏ اس سس سس 
4١‏ باب الذي بيده عقدة النكاح 
۲۲ - أخبنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب 6 حدثنا إبراهم بن مرزوق.» حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد » حدثنا جرير 
ابن حازم » حدثتا عيسى بن عاصم » عن شرم » قال : سألني علي عن الذي بيده 
عقدة النكاح ؟- قلت : هو الولي . قال : لا بل هو الزو ج( . 
وروينا أيضا عن جبير بن مطعم » وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس » وفي 
رواية أخرى عن عبد الله بن عباس : هو الولي . 


% ل نا 


باب الخلوة هل pols‏ المهر وتوجب العدة ؟ 

reve‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصببهاني » أخبرنا gh‏ سعيد بن 
ale‏ » حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » حدثنا عبد الله بن بكر » حدثنا سعيد 
ابن GT‏ عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس أن عمر hey‏ قالا : 
إذا أغلق باباً أو أرخئ ستراً فلها الصداق كاملاً وعليها OLS‏ 
64 2 وروينا عن محمد بن عبد الرهن بن ثوبان of‏ رسول الله یه قال : 
« مَنْ كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق » . | 

هذا منقطع . 
YOVO‏ - وروينا عن ابن عباس وشرج أنهما قالا : ليس ها إلا نصف الصداق . 
Gl‏ ابن عباس بقوله عز وجل : لإ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضم هن فريضة فنصف ما aed‏ © [ الآية ۲۳۷ من سورة (Ba‏ 

وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت أنه كان GIS Syl fat‏ الإصابة إذا كان 


1١ : Vy Ae OM: 4S NGO)‏ ) عن علي أنه « لا نكاح إلا بولي » فإذا بلغ النساء 
نص الحقاق ( البلوغ ) » فالعصبة أولئ » » وفي المغني ( ٠٦١ : ٦‏ ) أن علا أجاز نكاح ال » ورد نكاح 

الأب aby‏ نصرانيًا . 

)1( مصنف عبد الرزاق (5 : ۲۸۰ » ۲۹۰ ) » وسنن الببقي ٠٠١ : ۷ ( ESI‏ ) » وانحل ( ٩‏ : 

. ) ۲٤۳ : 5 ( ومسند زيد‎ CC ٤٥۱ : ۷ ( و‎ ) ۷۲٤ : " ( coal )ء‎ ۳ 


At 


السنن الصغير | ج " 


عن ا 


۴۳ — باب الولعة 

5 - أخبرنا gl‏ بكر محمد بن الحسن بن فورك » أخبنا عبد الله بن جعفر ۽ 
حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة » أخبرق حميد سمع أنسا 
قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على 055 AIS‏ من CAS‏ فقال [ ل ۲۱۷ / ب ] 
رسول الله EE‏ « أَوْلِمْ ولو بشاة » () . 

Gel ۲ ۷‏ أبو طاهر آلفقيه » Gel‏ أبو بكر محمد بن الحسين القطان »› 
حدثنا علي. ب بن الحسن » حدثنا أبو غسان » حدثنا زهير بن معاوية » حدثنا بيان » 
قال : سمعت أنس بن مالك يقول : بنى رسول الله RE‏ بامرأة فأرسلني فدعوت 
رجالا إلى الطعام 20 . ش 


وفي رواية : ومن(" . 


(۲) القاعدة الفقهية : ٠‏ كل وطء في دار الإسلام » لا يخلو عن عَفر أي حد » أو عفر أي مهر » » وما أن ALN‏ 
قد انتفى لشبهة العقد » فيكون الواجب هو المهر . 1 
)١(‏ أغرجه البخاري في ASH‏ » » ح ( 0100 ) » باب « كيف يدعى للمتزوج » . الفتح ( CCYYY: ٩‏ 
0 الدعوات » ومسلم في النكاح © حديث TEVA)‏ ) من طبعتنا » باب « الصداق وجواز كونه تعليم AG‏ 
وخاتم حديد ... » » وطبعة عبد الباقي ( ؟ : 45 ٠ ) ٠١‏ والترمذي في النکاح » ح ( ٠١914‏ ) باب ١‏ ماجاء 
في الومة » ( م : 407 ) ٠‏ والنسائي في النكاح ( STE etre re eee IR ٦‏ 
ماجة في النكاح » ح ( ۱۹١۷‏ ) » باب ١‏ الومة ce‏ ص ( .)5١8 : ١‏ 
(TY‏ رواة البخاري في النكاح , باب « الويمة ولو بشاة » في مالك بن إسماعيل » عن زهير بن معاوية » به 
والترمذي » في تفسير سورة السجدة » عن عمر بن إسماعيل بن مجالد » عن أييه . | 
رم eee Wied Padi eae‏ ايز دوه فى en‏ اة و ا ق 
استحباب الولمة .. ( ؟ ) ٠‏ الحديث ( 7744 ) » وأخرجه الترمذي في السنن * / 4.7 ء كتاب النكاح 
٩ ١‏ ) » باب ماجاء في الوامة ٠١.(‏ ) » الحديث ( ٠٠۹١‏ ) » وأخرجه النسالي » ذكره المزي في تحفة الأشراف 
yyy /\‏ > في الومة » الحديث ( ۱4۸١‏ ) » وأخرجه. أبن ماجه في السنن ۱ 5١٠6‏ ۰ كتاب النكاح 
٩ (‏ ) » باب الويمة CVE)‏ الحديث ( 1408 ) » وأخرجه ابن حبان » ذكره الفيثمي في موارد الظمان » ص 
١‏ . كتاب الاضاحي ( ٠١‏ ) » باب ءاجاء في الولعة ... ( ۸ ) » الحديث ( ٠١١۲‏ ) . 


ho 


النكاح ‏ باب Oly AN‏ الدعوة 


۹ ل وني حديث عائشة : life‏ رسول لله Re‏ على بعض نسائه phy‏ 
من شعير CO‏ 


4 باب الأمر بإتيان العرة 


۰ س tl‏ أبو زکریا بن al‏ إسحاق » أخبرنا أبو الحسن الطرائفي » حدثنا 
عثان بن سعيد » حدثنا القعنبى فيما قرأ على مالك عن نافع » عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله BEE‏ قال : « إذا دُعي TAT‏ إلى الوعة فليأتها ٠(٠‏ . 

وروينا عن عبيد الله بن عمرء عن نافع في هذا الحديث :. « إلى iy‏ 
by » oe‏ رواية أيوب » عن نافع : « فليجب (ae‏ كان a‏ نحوه ONG‏ 
۱ - أخبنا أبو إسحاق إبراهم بن .محمد بن معاوية العظار النيسابوري » 
va‏ ل Ee‏ 
حدثنا مكي بن إبراهيم » حدثنا هشام بن حسّان » عن محمد بن ope‏ » عن اى 
هري » قال : قال رسول الله REE‏ : « إذا GES‏ أحادكم Soh‏ . فإن كان مفلا 


. 7) ads كان صائمًا‎ نإو٠‎ wei 
: slew! زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : يعني‎ 
. معناه)‎ BEE وروي عن ابن عمر » عن النبي‎ 
- :و إذا‎ REE عن جابرء قال * قال رسول الله‎ cw حديث آي‎ Gy ۲۰ 


. ) 584 : 9 ( من شاة » . الفتح‎ BL باب « من أولم‎ » ) ٩۱۷۲ ( رواه البخاري في النکاح » ح‎ )٤( 

)1( رواه البخاري في التكاح » ح ( 0107 )ء باب « حق إجابة الومة والدعوة ٠‏ . الفتح ( oC YE: : ٩‏ 

ومسلم في النكاح » ح ( ۳٤٣٤٩۹‏ ) من طبعتنا » ص ( 4 : ٠١48‏ )ء باب « الامر بإجابة الذاعي إلى 

دعوة ٠‏ » وص ( ۲ : ٠٠٠١١‏ ) من طبعة عبد الباق » وأبو داود في الأطعمة ح ( ۳۷۳١‏ ) » باب « ماجاء في 

إجابة الدعوة » ( © : 74٠‏ ) ء GL‏ في الولعة من سننه الكبرئ على مافي تحفة الأشراف 50 : 7١١‏ ) . 
)1( مسلم في الموضع السابق . 

(۳) رواه مسلم في النكاح ‏ باب ٠‏ الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ٠‏ » ح ( 8481 ) من طبعتنا » ص ( 4 : 
0( . 

. في صحيح مسلم . الموضع السابق‎ )٤( 


كم 


السنن الصغير | ج ۳ 


دُعِىَ THEN‏ فليجب » فإن شاء gab‏ وإن BS Ae‏ 
YOAt‏ ك وفي اد الصحيح al oe‏ هريرة مرفوعًا 32 وموقوقا : ( شر للدم 
طعام الولعة يدعى La!‏ الأغنياء ويترك المساكين ومن A:‏ جب الدعوة i‏ عصى الله 


۰ (D4 ورسوله‎ 


£0 — باب الامتناع م من الإجابة a‏ 


إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح 
۲۸ س أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا.أبو عمرو عثان بن أحمد الدقاق » 
حدثنا عبد الرحمن بن مرزوق » حدثنا كثير بن هشام » حدثنا جعفر بن برقان » عن 
الزفري » عن سالم » عن أبيه » قال : Get‏ رسول الله REE‏ عن مطعمين : الجلوس 
٠‏ على مائدة يشرب عليها الخمر » وأن يأكل الرجل وهو منبطحٌ على adder‏ 
وهذا المتن بهذا الإسناد غریب 
a YOAN‏ عن Jol‏ الأجناد » عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 
عن النبي © EE‏ : « مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها 
الخمر 3 3 i‏ 
۷ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاءً : أخبرنا عبد الله بن 


محمد بن الحسن بن الشرق » حدثنا عبد الله بن هاشم » عن سفيان بن عيينة » عن 
الزهري (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » War‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 


)0( مسلم في النكاح ‏ باب Al‏ بإجابة الداعي ... 

)1( أخرجه البخاري في النكاح ( ٥۱۷۷‏ ) باب « من ترك الدعوة gat AB‏ الله ورسوله » الفتح ( ٩‏ : 
٤‏ )»ء ومسلم في النكاح بے باب « الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة 6 » ح ( 54084 ) من طبعتنا » ص 
٠٠١١ : 4 (‏ ) . وأبو داود في الآطععمة ( 70747 ) باب « ماجاء في إجابة الدعوة » ( ۳ :  ) 54١‏ بولنسائي فى 
الويمة في الكبرى على ماجاء في التحفة ( ١١ : ٠١‏ ) » وابن ماجه في النكاح ( 1۹۳ ) باب « إجابة الداعي » 
CW: 1)‏ 

ee Me ae ere mr eer na 
. CA: 4 ( المستدرك‎ GLY ٠ ) 194 : ١ ( والنسائي في الغسل‎ ٠ ) ۳۳۹ : ۳ ( 

oly, )۲(‏ الترمذي في الادب » باب « ماجاء في دخول الحمام » ( ه : ١١١‏ ) . 


AY 


النكاح ‏ باب CA‏ من الإجابة إذا كان bb‏ معصية 
حدثنا بحر بن نضراء حدثنا ابن وهب ء أخبرني يونس » عن ابن شهاب . 
وأخبرنا yf‏ الحسين بن بشران » أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا عبد الرزاق I‏ > عن الزهري Bele‏ 
عبيد الله بن عبد الله ب ن عتبة أنه مع ابن عباس يقولٍ : سمحت Ul‏ طلحة يقول : 
سمعت رسول الله به يقول : « لا تذخل الملائكةٌ EY‏ فيه CIS‏ ولا صورة 
[ole‏ »20 . لم يذكر يونس ولا ابن عيينة تماثيل » والسّماع في حديث معمر . 
۸ س Gel‏ أبو الحسين بن بشرانة » bel‏ إسماعيل بن محمد الصفار, 
حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا عبد الرزا ae‏ م a‏ 
نافع » عن أسلم مولى: عمر أذ عمر ( رضي الله عنه ) حين قدم الشام Ge‏ له رجل 
من النصارى طعامًا فقال لعمر : إني أحب [ أن ] تجيء وتلزمني 0 
وهو زجل Je‏ عظماء الشام . فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أ 
الصور التي فيها »> يعني OBE‏ 
قو ان ل دتو عن ا Ot‏ نا سام 
الصفار » We‏ عباس بن محمد » حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي » حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق » عن مجاهد : حدثني أبو هرية : أن رسول الله مله قال : « أتاني 
جبريل ( عليه السلام ) فقال : إني BEST‏ البارحة فلم منعني أن أدخل عليك البيت 
الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال » > وكان في البيت جرو قمر برأس 
القغال الذي في البيت فليقطع » ومر لحرا تحال ارايت تبتديان 
وتوطان Yay‏ بالكب فليخرج » . ففعل رسول الله REE‏ وإذا CIS‏ للحسن والحسين 
) عليهما السلام ) فأمر به رسول الله عه Ocal‏ . [ ل ۲۱۸ / ب ] . 


(ry‏ أخرجه البخاري في اللباس » ح ( 5449 ) » باب ٠‏ التصاوير ٠‏ » الفتح ( 58٠8 : ٠١‏ )2 ومسلم في 
اللباس » باب تحيم تصوير صورة الحيوان » ص ( ۳ : ١558©‏ ) طبعة عبد الباق , inky‏ 

(؛) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۱ : ٤۱۱‏ ) و ( ۱۰ : ۳۹۸ )ء والببيقي في الكبرق ( ۷ : ۲٢۷‏ ) » 
وانظر المغني ( ۷ : ۸) . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ۲ / ۲۰١‏ » وأخرجه أبو داود في السئن 4 / ۳۸۸ » كتاب اللباس ( 5١5‏ ) » باب 
في الصور tA)‏ ).. الحديث ( 4١68‏ ) واللفظ له » وأخرجه !١‏ لترمذي في السنن ه / ٠٠١‏ كتاب الأدب 
٠) 44‏ باب ماجاء أن "الملائكة لا تدخل بيتاً فيه .. Cfo)‏ الحديث ( 5805 ) وقال : ( حديث 
حسن صحيح) » وذكره المنذري في مختصر سنن أي داود Ay‏ : ۸۱ ء  )85‏ الحديث )۳۹۹٩(‏ وعزاه أيضاً = 


AA 


السنن الصغير | ج م 
رسول الله 8 قدومه من غزاته ورؤيته الفط 0 سترته على الباب ومعرفتها 
الكراهية في وجهه . قالت : فجذبه حتى هتكه . وقال : إن الله عز وجل لم 
Steal‏ نكسوا الحجارة والطين » . قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتها Lad‏ فلم 
يعب ذلك Oe‏ 


وروي في حديث مرفوع واخر منقطع نهيه عن ستر الجدر بالثياب . 


وروينا في كراهيته عن عمر » وأبي أيوب » وسلمان » وعبد الله بن يزيد 
( رضي الله عنهم ) . 


45 ل باب مايُستحبٌ من إظهار النكاح 
0١‏ -سأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ( رحمه الله ) » حدثنا أبو 
ا سي ل ل oo‏ 
sta‏ م الله 0 قال :» 1 aS‏ 00 


oly gam 4‏ خالد ب بن إلياس » عن ربيغة عن القاسمء عن عائقة مرفوعاً : 
« أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال ٩»‏ . 


= للساق . 

oly (1)‏ البخاري في اللباس » فتح الباري ( ٠١‏ : 581 ) » باب « ما وطىء من التصاوير » » ومسلم في 
اللباس » باب «١‏ تحيم صورة الحيوان » » ص ( ” : ١173‏ ) طبعة عبد الباق . 

)1( مسند أحمد )£ £002 1 

)1( أخرجه الترمذي في السنن ۳ / ۳۹۸ ۳۹۹ » كتاب النكاح ( ٩‏ ) + باب ما .جاء في إعلان النكاح 
)1 الحديث ( ۱١۸۹‏ ) » وقال : (.هذا حديث غريب حسن في هذا الباب ) . وأخرجه ابن ماجة في 
. السئن ١١ / ١‏ , كتاب النكاح ( 4 ) » باب إعلان النكاح ( ٠١‏ ) » الحديث ( ۱۸۹١‏ ) » وأخرجه 
ire!‏ في السئن الكبرى ۷ / ٠379ء AT‏ النكاح » باب ما يستحب من إظهار النكاح 38 


۸۹ 


النكاح ‏ باب مايستحب من إظهار النكاح 

Cal olay g -‏ عیسی بن ميمول ٠.‏ عن القاسم بمعناه 3 وخالدا") (sues‏ 
۴۳ - وروي عن محمد بن حاطب » عن النبي  : BEE‏ فصل [ ما ] بين 
الال ab)‏ الصوت وضرب الف 3 النكاح )2 5 
Yo:‏ سقال 2 عبید : معنى Ode] Spall‏ النكاح 3 واضطراب الصوت 64% 
والذكر في الناس) | 
0100 قال CLES:‏ على ibs‏ 
Oh » CAS‏ مُسُعود [ وذكر yey » COL UE‏ يضرينَ بالف ويعَئْينَ » فقالوا : قد 

ب » وألي مسعود [ و OT‏ وجوارٍ يضرين يعنين 

ربص لنا في اللهو عند العرس . 

وصح ما فيه ما : 
۲٩‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا gi‏ عبد الله محمد بن عبد الله 


Q)‏ خالد بن إلياس القرشي العدوي : قال البخاري في ١٠٠: ۲ ( cS‏ : © ) ليس بشيء ۽ وقال ابن حبان 
في « لمجروحين ١ ( ٠‏ : ۲۷۹ ) : يروي الموضوعات عن الثقات » حتى يسيبق إلى القلب آنه المعتمد لها , لا 
يحل أن يكنب حديثه إلا على جهة التعجب » وقال أحمد والنسائي : متروك » وذكره العقيل في الضعفاء الكبير 
)۳:۲ ش ش 
)١(‏ عيسى بن ميمون القرشي المدني : ضعيف من السادسة . القاريخ الكبير ( ۲:۳ : CEN‏ الجرح 
والتعديل ( ۳ : ۱ : ۲۸۷ ) » المجروحين ( ۲ : ۱۲۰ )ء اليزان Ty‏ : ۳۲۷ )ء التہدیب ( ۸ : ۲۳٣۹‏ ) › 
الضعفاء الكبير ( ۳ : ۳۸۷ ) . 7 ش 
coy’‏ أخرجه أحمد في ١‏ لمسند ( : ٠ ۹ : 4 » 4١‏ وأخرجه الترمذي في السنن (۳ : ۳۹۸) » تاب النكاح 
(9) » باب « ماجاء في إعلان النكاح » )1( » الحديث )1١88(‏ » وأخرجه النسائي في لمجتبى من السئن ر : 
۷ ۰ كتاب النکاح ery‏ باب 9 إعلان النكاج بالصوت ... (VT) ٠‏ » وأخرجه ابن ماجه في السئن ١(‏ : 
(WW)‏ »كتاب النكاح(9) ء با بإعلانالتكاح GAT en aly (AME LK (Yee‏ المستدرك(؟ : : 
(VAL‏ كتاب النكاح )4( 6 باب AW‏ بإعلان النكاح > وقال : ( صحيح الإسناد. fy‏ يخرجاء ) ووافقه 
الذهبي » وأخرجه البهقني في السنن الكبرى (۷ : ۲۸۹) » كتاب النكاح » باب « ما يستحب من إظهار 
النكاح ... » ١‏ 
.)1( غيب الحديث GY‏ عبيد (۳ : )1٤‏ . 
(۷) مابين الحاصرتين ليس في متن الحديث عند النساني . 
(A)‏ رواه GLI‏ في: البكاح ce‏ (۳۳۸۳) » باب « اللهو والغناء عند العرس ٠‏ » ض (5 : (NTO‏ 


۹۰ 


٣ السنن الصغير | ج‎ ٠ 


اضفار > نخدت مدان ن مهراد . حدثنا محمد بن e‏ 


- 


هشام بن عروة » عن أيه » عن عائشة » قالت : نقلنا امرأة . وقال one‏ : 
1 من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله مله : « هل كان معكم 7 5 
الانصار كانوا يحبون اللهو ؟ ») . 


قلت : ثم كان غتاؤهم وطوهم م : 


tl YOAV‏ محمد بن عبد الله ومحمد بن موم » قالا : حدثنا أبو العباس محمد 
Gs‏ ا ال رو ا Ff‏ سليمان 
بن بلال 6 ace‏ ]يم ال ا 


ويلعبن hey‏ د ee eae es‏ 
أهدئ ها EST gayi‏ يبحبحن في المربد وزوجها في النادي يعلم ما في غر 


¢ 


وأن النبي SEE‏ قام ord‏ فقال : « سبحان الله لا يعلم ما في غد أحد إلا الله لا 


4 


تقولوا هكذا وقولوا : 


OLS, الله‎ Gls تنا‎ Susi 


٠ 


وهذا مرسل . وقد رواه ابن أوس » عن يحبى بن سعيد » عن عمرة » عن 


aon oth (A)‏ ان ماله ق ال :)ل كتاب النكاح )4( » باب الغناء والدف (V1)‏ » الحديث 

(160) من رواية ابن عباس قال : أنتكحت عائشة ... . وأخرجه ابن حبان , ذكره يشمي في موارد الظمآن » , 
ص ( AS ۰ ) ٤۹٤‏ الأدب (TY)‏ باب « الغناء واللعب في العرس COV) ٠‏ الحديث EMMY‏ 

)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ٣‏ : ۱ ) ضمن مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه » ولفظه : (قال رسول 

الله AE‏ لعائشة 5 ) وأخرجه ابن ماجه في السئن ( WY: ١‏ ۳ )ا كتاب النکاح )4( 6 باب « الغناء. 
والدف » (VN)‏ , الحديث (. ٠٠‏ » ولفظه : (عن ابن عباس قال + أنكحت عائشة ....) وأخرجه البزار » 

ذكره الحيثمي في كشف الأستار ( ۲ : 754 ) ٠‏ كتاب النكاح » باب « اللهو عند العرس ٠‏ » الحديث 

1 قال : كان عند عائشة يتيمة فزوّجتها ...) » وأخرجه البببقني في السنن الكبرى‎ ple ولفظه : (عن‎ » )۱٤۳۲( 
. » مايستحب من إظهار النكاح‎ ٠ كتاب الصداق » باب‎ » ) ۹ : ۷ ( 


۹۱ 


. التكاح ‏ باب حق الزوج على اللرأة — 
ورواه الأجلح عن آي | الزيير ۰ عن جابر » عن عائشة بلعض معناه . 
وأما النثاز في الفرح فقد dL daa,  ٌُيعفاشلا ws‏ أخذه لأنه لا 
يأخذ إلا بغلبه ؛ إما بفضل قوة » وإما بفضل قلة حياء » والمالك لم يقصد به 


قصذدهة . 


وکان aca anit case‏ ل لا لك 
يغبت شيم نما روي في النثار في العرس » عن النبي ع 2 


ا ات at Ue afl ge‏ 
sia ll yeu‏ ۾ حدقا op pal‏ ميل » أحرنا مد ين عمرؤ ».عن أي منلمة » 
عن Ul‏ هربرة » قال : قال رسول الله BE‏ لو كنت آم أحداً أن جد 
اح SAY‏ ا رز يها ذا عل اند من abe‏ علي ON‏ 
۲۹ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي » أخبرنا أبو القاسم 
SB‏ منبه » قال : هذا ما حدّثنا أبو هريرة » قال : 
قال رسول الله BE‏ : « لا تصّم المرأة bey‏ شاهدٌ إلا بإذنه ء OEY,‏ في بيته 


وهو شاهدٌ إلا بإذنه » وما أنفقت مِنْ lS‏ عن غير od‏ فإن نطف أجْره 
لَه 4) . 


CW) ASH كتاب‎ > ) ٤٦١ : ۳ ( هريرة رضي الله عنه » أخرجه الترمذي في السنن‎ Gl من حديث‎ )١( 

باب « ماجاء في حق الزوج .... 6 Cy‏ الحديث (Wody‏ » واللفظ له ؛ وأخرجه البزار » ذكره الميثمي » في 
كشف الأستار ( ۲ / ۷۸ ) » كتاب النكاح » باب « حق الزوج على ٠ AL‏ » الحديث (NEVI)‏ » وأخرجه 

ابن حبان ‏ ذكره الهيئمي في موارد الظمآن » ص ( 715 ) » كتاب النكاح WV)‏ باب « في حق الزوج على 
المرأة » (vey‏ الحديث (1591)» وأخرجة الحآم في المستدرك ( ٤‏ :171 » ۱۷۲ ) » كتاب البر والصلة › 
باب « إذا أحب Sof‏ أخاه CC...‏ وأخرجه البيمقي في السنن الكبرى ز ¥ : Ya:‏ ) » كعاب القسم 
والنشوز » باب « ماجاء في lee‏ حق الزوج .... ۲ » واللفظ له . 1 
(۲) رواه البخاري في البيوع (VAY)‏ باب قول الله تعالى : 9 انفقوا من Slab‏ ماکسبتم ‏ الفح (TNE ٤(‏ = 


۹۲ 


cae‏ ا 


eae ie ie) 


عقوا ا جل تسا cg‏ جب الع رو 
جیب We cage gl Bae‏ شعبة .عن BLS‏ عن زرارة بن أوفى .عن أن 
هرية » عن النبي ae‏ قال : « إذا باتت 1 مهاجرة لفراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح أو تراجع » شك أبو داود " 


۸ — باب حق المرأة على الزوج 
؟. ٠١‏ © أخينا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو النضر مخمد بن محمد الفقيه » 
حدثنا عهان بن سعيد » حدثنا موسی بن إسماعيل » حدثنا ola‏ بن سلمة» حدثنا 


: قزعة سويد بن حجير الباهلي » عن حكم بن معاوية » عن أبيه » قال : قلت‎ yl 
' إذا طَعِمْتٌ » وتَكُْسُوها‎ taal زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن‎ GL يا رسول الله‎ 
Doce We ولا کھج‎ ›» emt تضرب الوجة » ولا‎ iC إذا‎ 


=ورواه في النفقات » ومسلم في الرکاة » حديث (۲۳۳۲) » باب « gate‏ العبد من مال مول ۲ص( :1۳ ۰ 
(Met‏ من طبعتنا » وص (۲ : (VN‏ طبعة عبد الباق » ورواه أبو داود في الرّكاة (MAY)‏ باب « a‏ تتصدق من 
بیت زوجها » (۲ : CITY‏ ورواه أيضاً في الصوم . 

oly (1)‏ البخاري في التكاح.. ح (51914) »باب « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » . فتح الباري ره 7 
٤‏ + ومسلم قي التكاح » ح )۳٤۷٥(‏ من طبعتنا » باب « تحريم امتناعها مج فراش زوجها ٩‏ » ص ٤(‏ : 
٥‏ »2 وصفحة( ۲ : Vis‏ ) طبعة عبد,الباقي « وأبو داود في التككاح ( al ۳4١‏ في حق الزوج على 
۲٤٤ : ۲ ( ce ah‏ . | 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤‏ / 447 ل ٤٤۷‏ » ضمن مسند حكم ب E A,‏ 
حيدة رضي الله عنه » وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح » باب في حق TM‏ على زوجها )٤۲(‏ » الحديث 
ball, (rer)‏ له » وأخرجه GL‏ في الكبرى » ذكو المزي في تحفة الأشراف ٤١۲١/۸‏ » الحديث 
)١١89(‏ » وأخرجه ابن ماجه في ly ol‏ ۳ 554 » كتاب النکاح )4( » باب حق المرأة على 
الروج (T)‏ الحديث (01860) . 


ar 


اللكاح ‏ باب المرأة تترك بعد حقها 
£4 باب المراة تترك بعض حقها لتصلح الحال 
بينها وبين زوجها فلا يطلقها 


١١6 Goud oy ترك‎ gl Gael batt SI ae yh uel عا سنت‎ 


ر تا 


0 


الحسن بن علي بن زياد » حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا عبد الر E‏ الزناد » 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة أنها قالت له : يا ابن أختي كان رسول 
الله يه لا يفضًا ل بعضنا على بعض في مكثه عندنا » وكان قلما a ee‏ 


ALE‏ قله gos‏ هري IS‏ قر امام عار ميس حتى. يبلغ التي هو يومها فيبيت 
عندها « ولقد قالت لت سودة بنت زمعة حين ase‏ وفرقت أن يفارقها ا الله 
يله ٠‏ با رسو الله يومي هو لعائشة ة فقبل ذلك منها رسول الله RE‏ قالت 
عائشة في ذلك : أنزل الله ع وجل فيبا وفي أشباهها : & aio! Ole‏ خافت من 
بعلها نشوا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا Vale lope‏ والصلح 
خير #[ الآية ٠١۸‏ من سورة النساء COL‏ 
Ll - ۰ ٤‏ ا محمد بن يوسف › أ یرن i‏ سعيد بن الأعاي » حدثنا 
سعدان ب ن نصر » حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب »› 
ee‏ ن مسلمة عند رافع بن [ ل اوداع ار 
وناغ ذا > 51,6 طلاقها » فقالت : لا تطلقني وأمسكني واقسم 
شعت فاصطلحا على. صلح فجرت المي بذلك » ونزل القران : # a Oly‏ 
a‏ إعراضا ‏ | الآية ۸ من a‏ اند 


قال الله ( عز وجل ) aN‏ 00 
[ الآية ٠۲۹‏ من سورة النساء ] 


6 - قال الشافعي عن بعض Lal‏ العلم : يعني با في القلوب # فلا تميلوا 


)١(‏ بهذا الإسناد أخرجه أبو داود في التكاح اباس « في القسم بين النساء » » عن احمد بن يونس » عن 


عبدالرحمن بن أي الزناد » به . 


4% 


1 السنن الصغير / جے ۳ 
كل الميل # ٠۲۹ adi yp‏ من سورة النساء | يقول : لا تتبعوا Boge‏ افعالكم فيصير 
الميل بالفعل الذي ليس لكم # lag hd‏ كالمعلقة © [ الاية ٠١١‏ من سورة النساء ] . 


5 قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا بما قالوا لأ الله تعالق تجاوز عمًا في 


اقرب رك عار الات الأفعال والأقاويل فإذا مال بالق والفعل فذلك كل 

ل 

Ctl yh Got YUeV‏ بن بشران 3 ا أبو جعفر ال زار ¢ wi‏ جعفر 

ابن محمد بن شاكر Sap tase‏ 0 » وماد » وأبان » وأبو عوانة 000 
abl >‏ 0 


بدني عن قتادة ¢ عن زرارة بن أوفى » عن أ في هريرة 2 النبي EEA‏ & قال :0 إن 


عاو otis le aed‏ ت به nail‏ ما لَمْ يلموا به أ أو يُعملوا ۲ . 


of‏ — باب 


eel 4‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصمار > Was‏ إسماعيل , بن إسحاق القاضي « حدثنا موسى بن beled‏ » حدثنا 
حماد بنرسلمة » عن أيوب » عن Gl‏ قلابة » عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة › 
الك كان زيول الل مله يقس and‏ فقول الع هذا goad‏ مما أملاك 


Al (1)‏ للشافعي (ه : (Ve‏ باب » جماع القسم للنساء » . 
)1( رواه البخاري في الطلاق ( 0574 ) باب « الطلاق في GHEY‏ » والكره » والسكران » والمجنون ... ٠‏ » 
فسح الباري ( YAA: ٩‏ )ء وأعاده في امسق اب ٠‏ لخأ نسي في SAA‏ وغوه وف الور 
والأيمان « إذا حنث ناسيًا في الأمان » . 

وأخرجه مسلم في الإيمان » حديث (TYE)‏ من طبعتنا »> ص (VAN : ١(‏ وص (WT ١(‏ طبعة عبد 
الباق » باب « تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر » . 

وأخرجه أبو داود في الطلاق ( 7501 ) باب « الوسوسة بالطلاق 6 صن ( ۲ : ٠٠١‏ ) ورواه الترمذي 
في الطلاق WAT)‏ )ع باب « ماجاء فيمن SIRE‏ نفسه بطلاق امرأته ۲ » ص ( ۳ : ٤۸۰‏ ) . 

وأخرجه النسائي في الطلاق )1 : ٠١۷‏ ) » باب « من طلق في نفسه » ورواه ابن ماجه في الطلاق ' 
HE)‏ )ء باب « من طلق في نفسه dy‏ يتكلم به ٠‏ > ص ( 16۸7:۱ ) . 


النکاح ‏ باب العدل بين النساء فى القسم 
فلا تلمتی في ما تملك ولا أملك ٠‏ . 
قال القاضي : يعني القلب وهذا في العدل E‏ 

yf Gel — re 4‏ عبد الله dele} Gel iL‏ بن محمد بن الفضل بن 
محمد الشعزاني » حدثنا جدي » حدثني ابن اي اويس » حدثني سليمان بن بلال » 
عن هشام بن عروة » أخبرني آي » عن عائشة ئنشة of‏ رسول الله BE‏ كان يسأل في 
لا ee ae‏ ا أل عون ابن اا سو ورد رمف ارال 
أزواجه يكون حيث يشاء » فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . 
as‏ زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه » 
حدثنا جعفر بن أبي عفان الطهالسي 6 حدثنا عفان وأبو الوليد الطيالسي 
J]‏ / ب ] ومحمد بن سنان العوني » حدثنا همام » عن قتادة » عن النضر بن 


| نل عن بشير بن نبيك » > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله : :من . 


كانت له امرأتان فمال إلىْ إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . وفي رواية 
عفان « مائل . 


)1( عن عائشة رضي اللهعنها (مرفوعا) أخرجه أحمد في المسند ( + : 144  )‏ وأخرجه الدارمي في السدن ( ۲ : 
١ ) 4‏ كتاب النكاح » ه باب في القسمة بين النساء ٠‏ » وأخترجه أبو داود في كتاب النكاح (1) ٠‏ باب ٠‏ في 
القسمٌ بين النساء » (79) » الحديث (VTE)‏ وأخرجه الترمذى في السنن ( ۳ : ٤٤1‏ ) » كتاب النكاح 
(9) » باب « ماجاء في التسوية بين الضرائر ٠‏ (45) » الحديث (Ney‏ واللقظ له » وأخرجه النسائي في المجتبي 
من السنن ( ۳ : ۳ » ٦٤‏ ) » كتاب عِشرة النساء (TT)‏ » باب « ميل الرجل إلى بعض نسائه CNG...‏ 
وأخرجه ابن ماجه في السنن ( ٦۳۳ : ١‏ ) » كتأب النكاح )4( » باب « القسمة بين النساء ٩‏ (47) ؛ 
الحديث (۱۹۷۱) » وأخرجه ابن خبان » ذكره الهيئمي في موارد الظمآن ۽ ص ( ۳۷ ) » كتاب COV) CESS‏ 
باب « ماجاء في القسم (VA) ٠‏ » الحديث )٠۴١(‏ » وأخرجه الحا في المستدرك ( ۲ : CVV‏ كتساب 
النكاح » باب « التشديد في العدل ... » » وقال : (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي .. 


(۲) أخرجه أحمد في المسند ( ۲ : ۷ )ء وأخخرجه الدارمي في السنن ( ۲ dee ie‏ , 


في العدل بين النساء » وأخرجه أبو داود في كتاب (VSI‏ > باب « في القسم بين النساء » (۳۹) » الحديث 


(rT)‏ وأخرجه الترمذي في السنن ( ” : 447 ) 6 CLS OLS‏ )64 باب « ماجاء في التسوية بين 


الضرائر » (45) » الحديث (141) واللفظ له » وأخرجه النسائ في المجتبى من السنن ( ۷ : 75 ) » كتاب BE‏ 
النساء (ty‏ » باب 9 ميل الرجل إلى بعض نسائه .. ٠‏ (؟) » وأخرجه ابن ماجه في السنن ( ١‏ : 1۳۳ ) » 
كتاب (A) cls‏ » باب « القسمة بين النساء » )٤۷(‏ . الحديث (۱۹1۹) > وأخرجه ابن حبان » ذکره 
petal‏ في موارد الظمآن » ص CW‏ كتاب النكاح CCV)‏ باب في « غيق النساء » (1537) ٠‏ 


۹۹ 


السنن shal‏ | ج ۴ 
۲ باب Ge‏ العبد في مقام الزوج واختلاف ٠‏ - 
حال البكر والثيب في ذلك 

» العباس محمد بن يعقوب‎ gf سأخبرنا أبو زكريا أبي إسحاق » أخبنا‎ ١0١ 
الربي بن سليمان » حدثنا الشافعي » أخبرنا مالك » عن عبد الله بن أي‎ Gel 
بکر بن عبد‎ le » بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن عبد الملك بن أبي بكر‎ 
حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال : « ليس بك‎ BE الج ن أن رسول الله‎ 
شعت 216 عندك‎ be >» عندهن‎ Cony عندك‎ Loan th على أهلك هوان إن‎ 
| | MSE : ودوت » . قالت‎ 
أعيا آبو اعد الث مد بن قر‎ + Mole gl Gal wy 
حدثنا محمد بن عمرو الحرشى » حدثنا القعنبى » حدثنا سليمان بن بلال » عن عبد‎ 
Re بن حميد » عن عبد الملك بن كر بن عبد الرمن أن روتوك ان لله‎ a! 
al’ Sous) حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال ز‎ 
. ۲ ثلاث‎ ay » :و إن شعت زدتك وحاسبتك به » للبكر سبع‎ BE 


۴۳ سسورواه محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ألي بكر ب ن عبد الرحمن 
عن أبيه » عن أم سلمة :أذ يسول الله BE‏ ما توج أم سلمة أقام عندها تلام 
قال : « ليس بك على أهلك هوان إن شعت سبّعت AY‏ وإن سيّعتُ لك Cit‏ 
لنساني )9) . : 
4 أخبرتا أبو علي الروذباري » أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا gh‏ داود » 
حدثنا زهير بن حرب » خدثنا يحيى » عن سفيان » حدثني محمد بن اي بكر . 
فذكه موصلا . 
6068 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » Gel‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد . 
٠‏ ابن عبدان أحيزاأبو الاسم سليمان بن أحمد » حدما إسحق بن إبراهم cs‏ 2 
- زواه مسلم في الرضاع » باب ٠‏ قدر ما تستحقه البكر وايب من إقاة لوج عندها عقب القاف ٠‏ » حديث 
رقم ) 59881 ) من طبعتنا» ص ٤.(‏ : ۱۱۲۳ ) › وص .؟! 
روا gf‏ داود ۲٠۲۲ ( ASSIS‏ ) باب ٠‏ في المقام عند البكر » ( ۲ : ٠٠٠١‏ ) ء والنساي في she‏ 
النساء في الكبرى على ماجاء في التحفة ( ١۳‏ : ۳۸ ) . وابن ماجه في النكاح ( 19117) . 
(۲) مسلم في الموضع السابق . 9) مكرر ( ۲٣۱۱‏ ) . 


۹۷ 


١ باب القسم للنساء إذا حضر وراد‎ - is 
عن عبد الرزاق » عن النورق + عن اوت . وأ خبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أ‎ 


عبد الله بن يعقوب 6 حدثنا علي Sh be Ue au‏ بن الوليد » عن سفياك 
حدثنا أيوب السبختياني » وخالد الحذّاء » عن أي قلابة » عن أنس بن مالك » قال : 
من ن السنة ول ۱ | إذا SMe‏ على N‏ لثيب أقام عندها سبعًا » وإذا تَروَّجَّ 
27 علي البكر أقام عندها ثلانًا . 
قال خالد : فلو قلت إِنَّهُ O25 Lal is‏ 
وف رواية عبد الرزاق : من الستة أن يقم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلانًا . 


قال : ولو شعت قلت رقعه إل AEB‏ 

al عن عبد الرزاق » عن الثوري » عن أيوب وخالد » وفي‎ ont س ورواه‎ 1٦ 
A قال الثوري قال خالد : ولو شعت قلت رفعه إلى النببي‎ 

۷ - ورواه yl‏ عاصم عن سفيان Egy‏ إلى النبي BS‏ 

4 ل وفي رواية حميد عن أنس : إذا تزو ج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم 
يقسم وإذا تزوجها US‏ فلها ثلاث ثم يقسم . | | 
8 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس ( هو الأصم ) » حدثنا 


of‏ — باب القسم للنساء إذا par‏ سفر 
¥V¥.e‏ — ارا ‘gh‏ عبد الله الحافظ 2 أخبرنا 3 جعفر محمد بن صالح بن 
هانيء » حدثنا آبو زكريا يحبئ بن محمد بن يحبئ 3 د بن داود 
العتكي الزهراني » حدثنا فليح بن | سليمان Gall‏ » عن ابن شهاب الزهري » عن 


)٤(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( e oY‏ تزوج البكر على الثيب وو( ONE‏ باب « إذا تزوج 
الثيب على البكر » الفح ( 8 ٢ TW:‏ 714 ) ؛ ومسلم في الرضاع 6 حديث ( 7031 ) من طبعتنا » باب 
( © ) د قدر ما تستحقه البكر والشيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ؛ » ص ( > doc (WE:‏ 
طبعة عبد الباق صفحة ( ۲ : ٠١84‏ ) . وأبو داود في النكاح ( 71/4 ) باب « في المقام عند البكر ؛ ( 5 : 
ء والترمذي في النكاح ( ۱۱۳۹ ) باب « ما جاء في قسمة البكر والثيب » ( ۳ : cape ) ٤٤٥‏ ماجه في 
الأذان ( ۷۲۹ : ۷۳ ) « إفراد الإقامة » ( ۱ : ۲٣١‏ ) . 


A 


لشن لد ج ۳ 


arc 5 wf 1 2 # wits ا‎ 

الله Poy‏ إذا اراد ان خر ج سفرًا اقرع بين ازواجه er‏ خرج ne eee‏ مها 
gos whoosh 5 5 ee - te‏ چ 5 

معه . قالت : فاقرع بيننا في ale.‏ غزاها فخرج سهمي فخرجت معه . 


of‏ — باب نشوز المرأة على الرجل 

قال تعالى عز وجل : «9 GWy‏ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
الملضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا ple‏ سبيلا © [ الآية 4" من سوة 
النساء ] . 
pi Gel 0١‏ زكريا بن أبي إسحاق Gel‏ أبو الحسن الطرائفي » حدثنا 
Ole‏ بن سعيد » حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن ألي 
طلحة » عن ابن عباس في هذه الآية قال : تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها 
لا تطيع on ol‏ الله ( عز وجل ) أن يعظها ويذكرها بلله [ ل ۲۲١‏ | ب ] ويعظم ۾ 
حقه le‏ فإن قبلت وإلا هجها ف في المضجع ولا يكلمها nae ees it‏ نكاحها 
ذلك علها شدید فن معت ولا ضما ريسا غو سرج 09 لا یکر ف 

: فان أطسكم فلا تبغوا عليين سيبلا 4 يقول‎ (١ : رم جا قال‎ Ws 
. إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل‎ 
ce ene بن صَبرّة قال : قلت‎ bd وروينا في حديث‎ - 5 
. » لسانها شيء  يعني البذاء ؟ قال : : « طلقها‎ a al al 
‘ap lead er Ub cia Uy te dor ee PNY 
. 29 » DEA ضربك‎ Hiab فيها خير فستقبل » ولا تضربنٌ.‎ Dy فإن‎  اهظع‎ 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ( ه : ۹۳ ( OLS‏ الشهسادات ( ١ه‏ ) »> باب ٠‏ القرعة في 
المشكلات ... » ( oC‏ الحديث ) ۲۹۸۸ ) واللفظ له » وأخرجه مسلم في الصحيح ( AS ) ۲۱۲۹ / ٤‏ 
التوبة ( 45 ) » باب « في حديث الإفك ... » ( ٠١‏ )., الحديث (1ه : ۲۷۷١‏ ) » طبعة عبد الباقي . 
)1( قال عطاء : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه .. 

: + وأخرجه أحمد في المسَند(‎ » ) 154١ ( الحديث‎ » ) 1۹١ ( أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند » ص‎ cr) 
ذه ) , الحديث ( 145 ) واللفظ‎ ( ٠ EM في‎ ١ باب‎ » ) ١ ( )ء وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة‎ ۳ 
= 2 )١ ( كاب الطهارة‎ » ) 51:١ ( له » برواية مطولنة » وأخرجه الترمذي في السنسن‎ 


11 


النكاح 2 باب نشوز المرأة على rt‏ املس 
٤4‏ قال الشافعي ( رحمه الله ) : فإن لججن فأظهرن نشوزا بقولٍ وفعل 
فاهجروهن في المضاجع" . 
٥‏ قال الشافعى : ولا تجاوز بها في هجو ONS‏ 


5 قلت iN:‏ تعالى | إغا أباح الهمجرة في الضجع os‏ ا & 
أن يجاوز بالهجرة في CEG AS‏ 


۷ قلت : وهذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر » وأنس بن مالك 

AE عن النبي‎ sy 

JBL 64‏ الشافعي : فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن . قال : لا تبلغ 
في الضرب (5s.‏ ولا يكون Ee‏ ولا مدميًا يتوقئ فيه الوجه OY‏ 

8 7 أخيزا أبو طاهر الفقيه » أخيزا أبو حامد بن بلال » حدثنا يى" بن 

الربيع © حدثنا سفيان » عن الزهري » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 


الخطاب » عن إياس بن أبي ذباب » قال : قال رسول الله REE‏ « لا تضربوا إماء 
| إلا تجا عدر بن الخطاب إلى رسول الله SAE‏ :535 9) النساء على أزواجهنٌ 


ياب ماجاء في يل الأسايع ر )+ ديت 63 ) » وال :( خسن Pieper‏ 
أصله » دون ذكر الشاهد منه » وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٠) ٦ : ١‏ كتاب الطهارة ( ١‏ ) » 
الو RRA OR ON Nee Te RR‏ . 
كتاب الطهارة وسننها ( ١‏ ) » باب « المبالغة في الاستنشاق 0 ٤٤‏ ) » الحديث ( ٤٠۷‏ ) مقتصراً على 
أصله » وأخرجه الحآم في المستدرك ( OLS » ) 148 : ١‏ الطهارة » باب ٠‏ الأمر بإسباغ الوضوء ... ٠‏ › 
وأخرجه البيبقي في السنن الكبرى ( ١‏ : .5 ) 6 كتاب الطهاة » باب « البالغة في الاستتشاق ... ٠»‏ 
مقتصرًا على أصله » قوله : « أُميّتك « بالتصغير أي جويريتاه. ٠‏ أ لا تنرب FN‏ مشل ضربك للأمة . 


والظعينة : الزوجة 8 
(ry‏ الأم للشافعي ( ه : 11١‏ )» باب « نشوز الرجل على امرأته » . 
,£5( الموضع السابق . 


(ه) بالحديث النبوي الشريقن فى رواية أبي أيوب الأنصاري ‘ قال رسبول الله له iG‏ 0 يحل لرجل أن هجر Lat‏ 
فو ثلاث ليا يلتقيان Fond‏ هذا Joly‏ هذا » وخيهُما الذي يبدأ بالسلام » . 

0 أخرجه البخاري في الصحيح ( ٤۹۲ : ٠١‏ ) » كتاب الأدب ( ۷۸ ) » باب ( الهمجرة ... ) ( 55 ) » 
الحديث ( ۷۷ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح ( ٤‏ : 1984 ) » كتاب الير ... ( ٤١‏ ) » باب « تيم 
الهجر .. » ( 0)۸ الحديث ( ۲٠٠١ : Yo‏ ) واللفظ هما . ٠‏ : 

AC)‏ ره 1 ۷۲ ) . 1 (vy:‏ ( ذئر النساء ) : اجتاً 


Noe 


a — =‏ 
فاذن هم فضربوا » فاطاف برشول الله BE‏ نساء كثير فقال : لقد أطاف 
الليلة سبعول امر أ كلهن یشتکہن أزوا جهن ولا OSs sis Os‏ 


ی 


» % تضرب aol‏ ولا تقبح . 


00 — باب الحكم في الشقاق in‏ الزوجين 

1 7 أخبنا أبو .عبد الله الحافظ > حدثنا yi‏ العباس محمد بن يعقوب »> 
حدثنا بحر بن نصر » حدثنا محمد بن إدريس الشافعى » حدثنى عبد الوهاب بن 
عبد att‏ الثقفي [ ل ۲۲١‏ /أ] » عن e‏ 9 عبيدة fl‏ قال 
في هذه الآية : ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعدوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها # [ الآية ٠١‏ من سورة النساء ع قال : جاء رجا وامرأة إلى علي ) رضي الله 
عنه ) ومع كل واحلر منهما قيام من الناس فأمرهم علي فبعثواحكمًا من أهله وحكمًا 
من أهلهاثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن ah,‏ أن تجتمعا وإن رأيتا 
أن تفقا أن تفا . قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما De‏ فيه ولى . وقال 
bn‏ : أما الفرقة فلا . فقال De‏ : كذبت be ja by‏ الذي أقررت 
٠. (Ma,‏ 


)1( أخرجه الشافعي في المسند ( sy gli Lap poll ALM 6 PIED ols a Yao YA: Y‏ ة النساء 
والقسم بينهن » الحديث ( ۸۸ ) » وأخرجه الدارمي في السنن ( ۲ : ۷ )ء ASH OLS‏ » باب « النبي 
عن ضرب النساء » . وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح ( ” ) » باب « في ضرب النساء » ( ٤۳‏ ) » الحديث 
( 7143 ) » وأخرجه ابن ماجه في السنن ر( ١0)ء OLS‏ النكاح ( ٩‏ ) » باب و ضرب النساء 6 
٥۱ (‏ ) » الحديث ( ۱۹۸٩‏ ) » وأخرجه ابن حبان » ذكره الهيئمي في موارد الظمآن » ص ( ۳۱۹ , ۳۲۰ ) » 
كتاب النكاح ( ۱۷ ) » باب و ضرب النساء 6 ( ۳۳ ) , الحدييث ( ۱۳١١‏ ) » وأخرجنه الحآم في المستدرك 
(۲ : ۸۸ ) » كتاب النكاح » « باب حق الزوج على الزوجة » » وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقه 
الذهبي » قال البغوي في شرح السنة ( ٩‏ / 1۸۷ ) » كتاب النكاح » باب « هجران AM‏ .. 6 

(۲) أنظر فهرس أطراف الأحاديث . 

)1( على حاشية الأصل : « بلغ مقابلة » . 

. ) 4۳۲ : ۷ ( رواه التساني في "سننه الكبرئ على مافي تحفة الأشراف‎ )٤( 


۱۰۱ 


كتاب الخلع والطلاق 


es‏ الصغير | جم 


١‏ باب الوجه الذى تحل به الفدية 

bel 2 59‏ أبو عبدالله الحافظ » وأبو Olde‏ شعيد بن محمد بن عبدان » 
قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا العباس بن محمد sys‏ حدثنا 
عبدالرحمن بن فزوان أبو نوح » أنبأنا جرير بن حازم » عن أيوب »عن عكرمة » عن 
ابن عباس ٠‏ قال : جاءت امرأة ثابت. بن قيس- بن شماس إلى رسول الله ae‏ 
فقالت يارسول الله ماأنقم de)‏ ثابت في دين HEY‏ » غير أني حاف (') الكفر 
في الإسلام ؟ فقال Bp»‏ عليه حديقته ؟ » قالت : نعم . فأمرها أن ترد عليه ؛ 
ففرق بينهما .() 
۴۳ س ورواه “oe‏ عن Ul‏ نوح » وقال فيه : فردت عليه » orl‏ ففارقها . 
14 س وزواه eae re‏ ثابت [STs‏ الحديقة 
وأطلّقها تطليقة . 
Gol vie.‏ أبو 85 بن ألي إسحاق » حدثنا gi‏ العباس الأصم , حدثنا 
الربيع © حدثنا الشافعيّ » أخبرنا مالك « > عن نافع , > عن Mp‏ لصفية بنت ألي 
عبيد ؛ أنها اتَلَعَتُْ من زوجها بكل شيء لا » فلم بُنْكْر ذلك عبدالله بن عمر .(*) 

ce‏ كع الو الا 

وحديث. عطاء » عن النبي BEE‏ : أنه كر أن E‏ 
( منقطع ( ومنكر بهذا اللفظ . وإغا الحديث ء أن النبي عله رل ٠۲۲‏ / ب ] 
قال ها : أتروّين عليه حديقته ؟ قالت : ثم نعم وزيادة . 


قال : أما الزيادة فلا . 


. في البخاري : ما أعتب . (۲) في البخاري : أكو‎ )١( 
.. ) ۲۷۳ ( حديث‎ » ٩ الطلاق.› باب « الخلع‎ AS ) ۳۹۰ : ٩ ( فح الباري‎ )۳( 
.) 558 : ۲ ( باب « ماجاء في الخلع  »> ص‎ COTY) مالك في الطلاق » خ‎ oly, )٤( 


١١ه‎ 


الخلع والطلاق ‏ باب من قال الخلع فسخ إذا لم يراد به الطلاق 
eR OH‏ 
See eb ees Cet‏ 
YY‏ لس Gol‏ أبو محمد عبدالله بن يوسف Gaol melee)‏ ابو تهرك بن 
ale‏ » حدثنا سعدان بن نصرء حدثنا سفيان » عن عمرو ( يعني ابن 
دينار ) » عن طاوس » عن ابن عباس » قال سأل إبراهم بن سعد ابن عباس عن 


)1( ( الخلع ) : إزالة الزوجية » وفقها عند الحنفية : إزالة ملك النكاح المتوقفةٌ على قبوها » بلفظ الخلع أو Ble‏ 
معناة . 

٠‏ وعند الشافعية : فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع » كقوله للمرأة : طلقتك أو خالعتك 
على US‏ فتقبل . 

وعند المالكية : هو الطلاق بعوض . 

وعند الحنابلة : هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها ء أو من غينها بألفاظ مخصوضة . وفائدته : 
تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برصاها . 

وقد So‏ الكتاب على مشروعيته بقوله تعال : [ فلا جناح علیہما فيما افتدت به 4 . وقوله سبحائه : 
۾ فان طبن لكم عن شيء a‏ نفسًا فكلوه OO‏ : فلا cli‏ علريجا OF‏ يصلجا ينهم 
صلخا # . 

ولت انه Seige‏ بحديث امرأة ثابت بن قيس المتقدم . 

ويسنٌ للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته » لقصة امرأة ثابت بن قيس المتقدمة » إلا أن يكون للزوج ميل 
ومحبة ها » فيستحب صبرها وعدم افتدائها » ويكره الخلع للمرأة مع استقامة الحال » لحديث ثوبان أن النبي BEE‏ 
قال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس » فحرام عليها رائحة الجنة ٠‏ . رواه الخمسة إلا النسائي 

ولكن يقع الخلع من الكراهة للآية إلسابقة : «( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريقاً © . 

وذكر. الحنابلة أن الخلع باطل والعوض مردود والزوجية GWE‏ حالة العضل أو الإكراه على على الخلع ؛ بان 
Whe‏ بالضرب والتضييق عليها » أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك > ۴ لو نفصها Let‏ من حقوقها 
ظلماً لتفتدي نفسها » لقوله تعالئ : [ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مااتيتموهن 4 . 

واتعق ق الفقهاء : أن الخلع لا يفتقر إلى حآم ؛ لأنه معاوضة » لا يفتقر إلى القاضي كالبيع والنكاح » لأنه 
قطع عقد gall‏ فأشبه الإقالة . 

لا بأس به في الحيض » ويشترط فيه أهليه انوج » ويصح الخلع من الحم ولي غر الكلف » ويصح خلع 
_ ا مريض مرض الموت لأنه لو طلق بغير عوض لصح » فلأن يصح بعوض أو » ولأ الورثة لا يفوتهم جنلعه شيء » 
ويصح التوكيل في الخلع . بدائع الصنائع ( ۳ : 144 10 ) » فتح القدير ( ۳ : ٠) ۲٠١‏ الدر الختار 
( ۲ : ۷۷۸ ) > اللباس ( ۳ : 356 )ء الشرح الصغير ( ۲ : 518 co (OMT‏ بداية المجتهد ( ۲ : 1۹ )2 
مغني المحتاج ( ۳ : IVY = TIA‏ )ء المهذب ( ۲ : ۷۲ )ء OL : ۷ ( gall‏ ل 9ه ) » BE‏ المنتبي 
١١ : ۳ (‏ )ء الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷ : ٤۸١‏ ) . 


Vet 


السنن الصغير / جا Y‏ 
مرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أن يتزوجها قال او whe‏ 2 کر الله 

الطلاق فى أولا الآية واخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها . 

۷ وروی ليث عن طاوس أن ابن عباس جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين 


وخلع . 


 «‏ باب من قال الخلع طلاق بائن 
۹۳۸ وروي عن علي » وعبد الله بن مسعود في معنا( Gel‏ أبو محمد أحمد 
المهرجاني » Geel‏ أبو بكر محمد بن جعفر » وأخبزا أبو نصر بن قتداة » أخبزا أبو 
عمرو السلمي › YE‏ : حدثنا محمد بن إبراهم العبدي » حدثنا ابر, بكير » حدثنا 
مالك ۽ عن هشام بن ne‏ ».عن أبيه عن جمهان مولى الأملمين ۽ 0 
ال لس 0 


) قال ابن المنذر : ضعف أحمد بن حنبل حديث عثان » وحديث علي‎ - ٩ 
إسناد هما مقال ولیس في الباب أصح من حديث ابن عباس »> يعني‎ 3 ae 


ا وي BSE‏ عن ابن باس ( مروا أله جم جعل الخلع 
تطليقة asl‏ 


وإسناده ضعيف برة » وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلك . ° 


)11 موطأ مالك ( ص : 59ه ) » باب ماجاء في الخلع . 
)١(‏ قال الإمام علي : « إن أخذ للطلاق LE‏ فهي واحدة » مصنف عبد الرزاق ( 5 : ۲ )» والروض النضير 
٤(‏ :04 ). 
)1( يقع بالخلع طلقةٌ بائئة في رأي الحنفية والمالكية » ET‏ 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 . 

BG inn رلا ىولكلا‎ Sd gc de Jel bbe op Al emg biel كن‎ Uy 
. القصد إزالة الضرر عن المرأة » فلو جازت الرجعة لعاد الضرر‎ Ny » حكمه وقبضته‎ 
رواية أخرى عن أحمد أن الخلع فسخ » وهو رأي ابن عباس وطاوس » وعكرمة وإسحاق وأني ثور ؛‎ dy 
طلقها‎ ob جناج عليهما فيما افتدت به ثم قال : و‎ bP : لأن الله تعالى قال : ل الطلاق مرتان م قال‎ 
فذكره الحق تعالى تطليقتين » والخلع « وتطليقة بعدها » فلو كان‎ one فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً‎ 


\.¥ 


الخلع والطلاق ‏ باب dat‏ لا يلحقها الطلاق 
4 باب الختلعة لا يلحقها الطلاق 
Gol - ١‏ أبو عبدالله الحافظ » حدثنا gf‏ العباس : محمد بن يعقوب , 
أخبرنا الربيع بن سليمان » أخبرنا الشافعي » أخببنا مسلم بن خالد » عن ابن 
حر Se‏ يي : أنهما قالا في الختلعة يطلقها 
ree O‏ عن ابن Ea‏ > عن عطاء » عن . 
ابن عباس 6 8 fal Leng Well # «alae Hl cp te‏ 
قالا : طلق مالا يملك . 
ه باب لا طلاق قبل النکاح 
4 ب Gel‏ أبو عبدالله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ » حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي » حدثنا مسلم ب بن إبراهم » حدثنا حسين المعلم » > عن عمرو بن 
قا Oe‏ ل ی عبد العزيز و Se‏ عرو بن عرن يدانا هته a‏ 


حدثنا pM ple‏ > عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » قال : قال 
رسول الله BE‏ : « لا طلاقٌ قبل نكاح ٩(۲‏ . 


dy - 4‏ حديث هشم : ١‏ لا نَذَرَ لا pal‏ فيما لا يملك ولا ولا طلاق ولا 


= الخلع tb‏ لكان الطلاق أربعاً بأن يكون الطلاق الذي لا تحل alias‏ المطلقة إلا بعد زوج هو الطلاق 
الرابع بع » ولأا فرقة خلت عن صرع الطلاق ونيته » فكانت فسخاً كسائر الفسوخ . 

والمعتمد لدى الجنابلة هو التفضيل : وهو أن الخلع طلاق بائن » إن يف بلفظ الع والمفاداة ونحوهها أو 
بكنايات الطلاق » ونوى به الطلاق ؛ GY‏ كناية نوی بها الطلاق » CASS‏ طلاقاً . 

nA GG are ee SS‏ ين 
الفسخ أ و المفاداة » ولا ينوي به الطلاق » فيكون فسخاً . لا ينقص به عدد الطلاق . 

المبارأة : مثل أن يقول الرجل لزوجته : برئت من نكاحك على ألف » فقبلت » وهي كناية يقع با الخلع 
بالنية عند الحنابلة : وأما عند الحنفية فهي كالخلع يقع بها الطلاق AS‏ بلا نية . 

of‏ طلق الرجل زوجته وأعطى ها مالاً من عنده » فليس بخلع ‏ > بل هو رجعي على المعتمد لدى المالكية ؛ 
لأنه dye‏ من طلق » وأعطى لزوجته المتعة . 
)1( انظر الحاشية التالية 


YA 


لبالسنن الصغير | ج ۳ 

عتاق فيما لا يملك .(5) | 
ورواه عبد الرحمن بن الحارث » وجبيب بن الشهيد » عن عمرو بن شعيب › 

:عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو عن النبي AS‏ 

ES ورويناه أيضاً عن جابر بن عبد الله عن النبي‎ — 6٥ 

Gf 7 5‏ أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 

محمد بن ستان القزاز » حدثنا أبو بكر الحنفي ‏ خدثنا ابن آي ذئب » حدثنا 

عطاء » حدثنى جاب رء قال : معت النبي RE‏ « لا طلاق لمن لم Me alle‏ 

۷ ورواه أيضاً وكيع عن ابن أي ذئب > عن عطاء وتحمد بن AS‏ » عن 

جابر يرفعه : قال : لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .0*) 


Poy 7 

وروي من أوجه آخر عن جابر . | 

: طا معاد إل fie‏ 3 
ورويناه عن وس » عن معاذ بن جبل » عن النبي RB‏ 


وهو قول علي > وابن عباس » وعائشة » رضي الله عنهم OD.‏ 


cy)‏ أخرجه أحمد في المسند ٠‏ / ب وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ۷ ) » باب في الطلاق قبل 

النكاح ( ۷ ) » الحديث ( ٠١‏ غ6ء وأخرجه الترمذي في السنن ۳ / 485 » كتاب الطلاق ( ١‏ )2 باب 

. ماجاء لا طلاق قبل النكاح ( 5 ) »:الحديث ( ١‏ م » وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ۷ / OW‏ 

كتاب الأمان والنذور ( ٠١‏ ) » باب المن فيما لا يملك ( ١۷‏ ) » وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السئن ١‏ / 

۰ كتاب الطلاق ( ٠١‏ » باب لا طلاق قبل النكاح ( ١۷‏ ) » الحديث ( ۲٤۷‏ ) » وأخرج قطعة منه 

الحآم في المستدرك ۲ / ۲١ ٤‏ » كتاب الطلاق » باب لا طلاق لمن لم يملك ... 

1 . وفيه قصة‎ Bal بهذا‎ ) ٤١١ : ۲ ( رواه الحآم في المستدرك‎ (ry 

)٤(‏ المستدرك ( ۲ : Sligo (th‏ بعد ذلك : ( مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين : جرير » عن 

. الضحاك » عن النزال بن. سبق “عن علي وعمر وبن شعيب : عن أبيه » عن جده » فلذلك لم يقع الاستقصاء 

من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة » والله أعلم » . 

)0( حديث معاذ بن جبل رواه FI‏ في المستدرك ( ۲ : ٤1۹‏ ) . 

() عن علي » عن النبيّ BE‏ أنه قال : « لا Sub‏ قبل تكاج » Y seer‏ بعد cgi‏ ولا وصال في 

صيام » EY‏ بعد احتلام » ولا رَضاعَ بعد فطام > ولا Cotte‏ يوم إلى الليل ٠‏ . ۰ 
أخرج قطعة منه أبو داود في كتاب الوصاياً (  ) 1١‏ باب أماجاء متى ينقطع اليم ( ٩‏ ) » الحديث 

( 5807 ) » وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن ٠ ٠٦١ / ١‏ كتاب الطلاق ( ٠6‏ )» باب لا طلاق قبل 

النكاح ( ١۷‏ ) » الحديث ( 6 )ء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١‏ / 97 » وأخرجه البييقي في السنين > 


١8 


الخلع والطلاق ‏ باب لا طلاق قبل النكاح 
Lie! = ۸‏ أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » واب الحسين بن 
بشران » قالا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار » حدثنا سعدان بن نصر » حدثنا 
معاذ العنبري » عن حميد الطويل عن الحسن » بن علي بن أي طالب › قال : لا 
۹ 2 ورواه مبارك بن فضالة : حدثنا الحسن أن رجلا سأل علي بن af‏ طالب 
قال قلت : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ قال علي : تزوجها فلا شيء عليك . 
Woe‏ أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة » أخبرنا أبو الوليد الفقيه » حدثنا 


محمد بن إسحاق » حدثنا محمد بن رافع » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا مبارك بن 
فضالة ... » فذكره . AM Rear‏ 

0١‏ س أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ ل ١؟‏ / بع قراءة عليه : أخبرني gf‏ العباس 
محمد بن أحمد امحبوبي بمرو » حدثنا الفضل بن عبد الجبار 5 حدثنا علي بن الحسن بن 
يوسف ء أخبرنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي » عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : ماقالها ابن مسعود وإن يكن WE‏ فزلة من dle‏ فى الرجل يقول إن 
تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : 9 ياأبها الذين آمنوا إذا نكحم 
المومنات ثم طلقتموهن ‏ [ الأحزاب : 4 ] dy‏ يقل إذا طلقم المؤمنات ثم 


وفي رواية قتادة »> عن عكرمة » عن ابن عباس : إنما الطلاق من بعد 


الکبری ۷ / ۳۲ » كتاب الخلع ... » باب الطلاق قبل النكاح » Uae‏ مرفوعًا » ثم أورده موصلاً pigs‏ من 
رواية علي بن أي طالب رضي الله » عنه » وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 8 / ٠٠١‏ » وأخرجه البغوي 
في شرح السنة 9 / MA‏ كتاب الطلاق » باب الطلاق قبل النكاح » الحديث ( ٠٠٠١‏ ) واللفظ له . 

وحديث ابن عباس في المستدرك ( ۲ : 415 ) وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : معت التبي 
AF‏ يقول : « لا طلاق ولا de‏ في إغلاق » ..أخرجه أحمد في المسند own / ٦‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
الطلاق ( ۷ ) » باب في الطلاق على غلط ( ۸ ) » الحديث ( ۲٠۹۳‏ ) » وأخرجه ابن ماجه في السنن ١‏ / 
566 » كتاب الطلاق ( ١١‏ ) » باب طلاق FA)‏ .75 )ءالحديث ( ۳٤۹‏ ) » وأخرجه الدارقطني في 
السئن 4 / ٠١‏ » كتاب الطلاق » الحديث C49.)‏ » وأخرجه الحآم في المستدرك ۲ / ٠۹۸‏ > كتاب الطلاق » 
باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . . 


١٠ 


ص و 
تحت خلا فهى طاق ؟ قال ليس بشيء» ثم ذكر قول ابن مسعود AON‏ 
زويناه عن سعيد' بن المسيب » وعروة بن الزيير » وعبيد الله بن عتبة » dh‏ 
سلمة بن عبد الرحمن » ah‏ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ء وعطاء » وطاوس » 
وجاهد » وسعيد بن جبير » والحسن » وأبي الشعثاء » وعكرمة » ووهب بن منبه » 
ص 0 
5 باب إباحة الطلاق 
589 أخبرنا yf‏ عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس 0 
الخضر بن أبان » حدثنا GA‏ بن آدم » حدثنا يحبي بن زكريا بن زائدة » عن 
صالح بن the‏ د الال اا 
عفر > أن ونوك الله Gib i‏ خفصة ثم aah,‏ () ` 
yer‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه Gel‏ أبو بكر محمد بن الحسين القطان › 


cee 


(۷) عند الحنفية : لا تصح إضافة الطلاق إلى امرأة إلا أن يكون الحالف مالكًا , أي أن الطلاق يتعلق بشرط 
الع لتزوع . 

وانفرد لالكية ب بأنه ليس من شرط الطلاق إلا وجود الملك فقط ء ولا يشترظ وجود الملك المتقدم بالزمان 
على الطلاق . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا طلاق إلا بعد نكاح »> فخطاب الأجنبية pir Sly‏ كات iY‏ 6 ركم 
بإبطال المين » ولا تطلق على من يتزوجها » وبناءً عليه إذا قال رجل لزوجته وأجنبية : إحداجا طالق » أو كانت له 
زوجة اسمها : زنب » وجارة اسمها زينب » فقال-: زينب طالق » > وقال Spe ry ree eel‏ 
زوجته في الحالتین ؛ لأنه لا يمكن طلاق غيها . 

فتح القدير ( " ۱۳١ wv:‏ )ء بداية المجتهد ( Care: Y‏ مغني الحتاج ( ۳ : ۲۹۲  )‏ والمهذب 
( ۲ : ۹۸ )0 والمغني ( ۷ : ۱۳١‏ ). 


aly (1)‏ أبو داود في الطلاق ‏ باب « المراجعة » عن سهل بن محمد بن الزبير العسكري › والنساني ف 
الطلاق ‏ باب 0 الرجعة )” عن عبدة بن عبد الله » وعن غمرو بن منصور » وابن ماجه في أول الطلاق » عن 


سويد بن سعید . 


١ 


4 


الخلع والطلاق ‏ باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة 
حدثنا إبراهم بن الحارث البغدادي » حدثنا يحي بن أي یکر op Gye We‏ 
واصل » حدثني محارب بن دثار » قال تزوج رجل على عهد رسول الله BEE‏ امزأة 
Gals‏ فقال له النبي BE‏ : « أتروجت eo‏ قال : : نعم . قال : « ثم ماذا ؟ ) 
قال : ثم طلقت . قال « أمن ريبة ؟ » قال لا . قال : «.قد يفعل ذلك 
الرجل . ؟ » قال :م تزوج بامرأة أخرى فطلقها فقال له النبي BE‏ مثل ذلك . 
قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله  : REE‏ إنه ليس شيء 
من JIL‏ أبغض إلى الله من الطلاق ¢ . 


vee CY ۲۲٤ J] هذا‎ 


98 وقد روى عن محمد بن خالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر ع عن النبي 
و Olas‏ 


ورواه غبيدالله Gey!‏ عن محارب عن عمر كذلك . 
/ا ‏ باب oly‏ طلاق السنة وطلاق البدعة 


قال الله عز وجل : © إذا طلقم النساءً فطلقرهنٌ pe‏ 4 
[الطلاق — .]١‏ 


وفي رواية ابن الزبير » عن ابن عمر » في قصة OBE‏ قال : وقرأ النبي ١‏ 
َيِه إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل غدتهن . 


وف رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه 13 فطلقوهن لقبل ele‏ 


ip wal da eels SoU Qala af oy abet Ue (1)‏ ا op BT op‏ زيط ا 
الطلاق » باب حدثنا سويد بن سعيد . عن كثير بن ee‏ به . 


(۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  :‏ أنه gh‏ اموأ له وهي حائض » فتك عم لرسول اله BE‏ 
Bs‏ فيه رسول الله ثم قال : ليُراجغها ثم يُمْسِكْها ٠ «Salle‏ ثم تحيض Salad‏ > فإن بدا لهُ أن Will}‏ 
lt‏ ل أذ ها » جلك لبد Bh‏ أن a‏ ا انس » . وف رواية : « مره el‏ ثم 
ليُطلقَها طاهرًا أو حابلًا » . 

متفق عليه أخرجه البخازي في الصحيح ۸ / ONO‏ كناب التفسير bye CET)‏ الطلاق 
٠) 1١ (‏ باب CV)‏ الحديث ( ٤۹۰۸‏ ). وأخرجه مسلم في الصحيح ۲ / ٠.48‏ » كتاب الطلاق 
CM)‏ باب تحرم طلاق الحائض ... ( ١‏ ) » الحديث( ١‏ / 16978 ) .. 


® 
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1 ّ' السنن الصغير | o>‏ 
وروی IS‏ عن ابن عباس 


: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو محمد بن أبي خاهد المقري » قالا‎ yes 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا الحسن بن علي بن عفان » حدثنا محمد‎ 
ابن عبيد الطنافسي » عن عبيد الله بن عمر بن نافع » عن ابن عمر » قال : طلقت‎ 
BEE وهي حائض » فذكر ذلك عمر لرسول الله‎ REE امرأتي على عهد رسول الله‎ 
مُرْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا‎ « : REE فقال رسول الله‎ ٠ 
طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التى أمر الله أن‎ 
)"(. بها‎ deel يطلق لها النساء » » فقلت لنافع ماصنعت التطليقة ؟ قال : واحدة‎ 
وببذا المعنى رواه الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » وكذلك‎ 
١ . روئ عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر‎ 
عبذ الله الحافظ » حدثنا انو عبد الله محمد بن يعقوب‎ yl أخبزا:‎ _ ٥ 
إملاء » حدثنا السري بن خزيمة.» حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا يزيد بن إبراهم‎ . 
التستري » حدثني محمد بن سيين » حدثني يونس بن جُبير » قال : سألت ابن‎ 
: عمر قلت » رجل طلق امرأة وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت‎ 
Be نعم : قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتئ عمر النبي‎ 
: فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها » قال : قلت : فيعتد بها ؟ قال‎ 
é نعم أرأيت إن عدر وات‎ | 
© أنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد ب 5 الزبير وغيرهم‎ ely gee 5 
Se سام برع انان‎ dae جمد‎ er عن ابن عمر‎ 


بيه 

Gel _ ۷‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو بكر. بن عبيد الله » Gol‏ 
الحسن بن سفيان » حدثنا محمد 1ل ۲۲۲ / بع ابن عبد الله بن تمير » حدثنا 
وكيع » عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة » عن سلم عن ابن 
عمر أنه طلق إمرأنموهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب oll‏ » فقال : 
« مره فليراجعها » ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل » . 


(؟) تقدم في الحاشية السابقة . 


۱۳ 


الخلع والطلاق ‏ باب من طلق امرأته ثلاثا 
فإن كان المحظوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل ان يكون إا أراد بذلك الاستبراء بعد 


الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض 7 تام ليطلقها وهي تعلم عدتها الحمل أو 
الحيض وليطلقها بعد علمه يحمل إن كان ربما يرغب فيمسك للحمل . 


gl Golo 10۸‏ محمد عبدالله بن کن دا بار السكري ببغداد ع Gast!‏ 
اسماعيل بن محمد الصقار » حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا عبدالرزاق 
أخبرنا عمي وهب بن نافع » حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على 
dey!‏ وجوه : وجهان حلال » ووجهان حرام : 
( فأما الحلال ) فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ‏ أو يطلقها حاملا مستبينا 
ر وآما الحرام ) فأن يطلقها حائضاً ويطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل 
الرحم على ولد أم لا .20 . 


۸ باب من طلق امرأته ثلاثا 
8 ل أخبرنا أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن علي بن إبراهم ابن معاوية العطار 
النيسابوري 8 el Grol‏ عبدالله محمد بن يعقوب بن الاخرم » حدثنا ye‏ بن 
محمد » حدثنا مسدّد » حدثنا يحبئ 6 حدئنا عبيد الله بن عمر » حدثني القاسم » 
عن عائشة أن 0 فتزوجها رجل آخر tally‏ قبل أن cts‏ 
سیل رسول الله EE‏ ع ja:‏ للأول ؟ قال Joa ins ae Vo:‏ 
ذاق الأول 0¢( 


)1( رواه الدارقطني . نيل الأوطار ( 5 : ۲۲۲ ) » وقد اتفق الفقهاء على أن الطلاق في حال الحيض أو 
النفاس c‏ أو في طهر جامعها فيه » كان حراماً شرعا » وهو طلاق بدعي » والسبب هو عدم إطالة العدة على 
المرأة » قفي الطلاق أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه ضرر SLL‏ بتطويل العدة عليها » > N‏ الحيضة التي وقع 
فيا الطلاق لا تحتسب من العدة » وزمان الحيض زمان النضة « وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة . 
oly )١(‏ البخاري في الطلاق » ح ( ٩۱‏ ) » باب « من جوز الطلاق الثلاث » . فتح الباري ( ٩‏ : 
0١‏ ) ؛ ومسلم في التكاح ‏ باب ٠‏ لا تل المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنک زوجاً غيو ۲ » ح CHEN)‏ 
من طبعتناء ص EE)‏ لاه٠٠‏ )» و ص Vi)‏ : ه6١٠‏ ) طبعة عبد الباق » والنساني في الطلاق ( 5 : 
٠) ۸‏ باب « إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به » . 


١1 


السنن الصغي | 
بي هدا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم حيث لم 
ينكر رسول الله BEE‏ على المطلق ثلاثا » وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث » 
وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها 
٠‏ ل أخبرنا أبو علي » gf Gel‏ بكر بن داسة » حدثنا أبو داود » حدثنا 
أحمد بن dhe‏ » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن al‏ سلمة بن 
عبد الرحمن » ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان » عن محمد بن إياس : أن ابن عباس » 
ly‏ هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص : سلوا [ ل ١ / ٠۲١‏ ] عن SN‏ 
يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيو . 
bay‏ أيضا عن عمر » وعلي » وعبدالله بن مسعود » فيمن طلق إمرأته ثلاثا 
قبل أن يدخل بها لا تحل له حتی تنکح زوجا غيو . 
VVV‏ - وروينا عن عبذالله بن مسعود : أن رجلا قال : إفى طلقت امرأتي مائة ؟ 


فقال : بانت منك بثلاث وسائرهن معصية . 

۲ ب وعن عبدالله gle dey dhe cy‏ أمراته ull‏ قال : أما الثلاث فتحرم 
اال sin‏ أخرئ عن ابن 
عباس. مائة 

TV‏ 7 وعن علي في رجل طلق امرأته ألفا قال : ثلاث تحرمها عليك فاقسم 
سائرها بين نسائك . 

Gel 7 4‏ أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن » قالا » حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أبو أمية الطرسوسي » حدثنا معلى بن منصور 
الرازي. » حدثنا شعيب بن رزيق » أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : 

حدثنا عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة ae‏ حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين 
أخريين عند القرئين الباقيين » فبلغ ذلك رسول الله . َيه فقال : « ياابن عمر 
ماهكذا أمر الله تعالئ إنك قد أخطات السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرء » قال : فأمرني رسول الله help BE‏ قال لي : « إذا هي طهرت فطلق 
عند ذلك أو أمسك » . فقلت : يارسول الله أرأيت لو أني Yale‏ ثلاثا كان يحل 
لي أن أراجعها ؟ قال : « كانت تبين منك فتكون معصية » . | 


الخلع والطلاق ‏ باب من طلق امرأته ثلاثا لل لي 
ه66“ قلت : ومن زعم أن الطلاق ثلاث يحرم احتج بقوله « فتكون 
معصية » » ومن قال لا يحرم حمله على الحال » وهو أنه قد كان طلقها واحدة. في 
حال الحيض » فقال : أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أي في .حال الحيض » 
والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية › ail‏ أعلم 1 

وهذة لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراسانى والله أعلم . 

وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر وعلى وعبدالله بن عباس وعبدالله 

aa‏ ل ل الاين 

ابن على والمغيرة بن شعبة وعائشة ee‏ ا 
5 7 واما حديث طاوس عن ابن مسعود قال : كان الطلاق على عهد رسول 
الله Ul ME‏ بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها 
عمر . 


WV‏ س ورواية سعيد بن جبير » رباح » dale,‏ « وعكرمة بن 


jae ركام كن عن ابن‎ 3 ee بن إيا‎ wid 3 nen بن‎ ee 3 a 


فهو محمول على النسخ أو على أن الثلاث ومادونبن واحدة في أن يقضي be‏ 
أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق فتقع الأول دون مابعدها . فقد ols)‏ أت مقيدا لما قبل 


الدحول 4 والله أعلم a Ms‏ 


(؟) اسثدل فقهاء المذاهب الأبعة على وقوع ثلاث طلقات من الكتاب » ع والآثار » 
والقياس 

اکت : من قوله تعالى : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرج بإحسان ‏ فهو يدل على 
وقوع الثلاث bee‏ مع كونه منبياً عنه ؛ لأ قوله تعالى : ا الطلاق مرتان & تنبيه إلى الحكمة من التفريق › 
ليتمكن من المراجعة » فإذا خالف الرجل الحكمة » وطلق اثنتين معاً » صح وقوعهما إذ لا تفريق يينهما » ثم إن 
قوله تعالى : 9 فلا تحل له من بعد حتى تنكح bays‏ غيو ) يدل على تحرمها عليه بالثالثة بعد الاثبتين » وم 
يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار . 


١15 


السنن الصغير | ج 


ومنه $ فطلقرهن لعدتهن 4 إلى قوله تعالى : 8 وتلك حدود الله » «من يتعدٌ حدود الله فقد ظلم 
-نفسه 4 فالطلاق المشروع ما يعقبه عدة » وهو منتف في إيقاع الثلاث في العدة » وفيها ده نة على وقوع الطلاق 
لغير Stell‏ » إذ لو لم يقع لم يكن ظاماً لنفسه بإيقاعه لغير العدة » ومن لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاً » فقد 
ومنه أية هل وللمطلقات متاع بامعروف ‏ وغيرها من آيات الطلاق فتدل ظواهر هذه الايات على ألا 
فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والثنتين والثلاث . : 

وأجيب : بأن هذه عمومات مخصصة » وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة الدالة على المنع من وقوع ما 
فوق الطلقة الواحدة 

۲ السنة Se O OD‏ قصة لعان عويمر العجلاني . وفيه : و فلما 
فرغا قال عويمر : Cad”‏ عليها يارسول الله » إن أمسكتها ۽ فطلقها فطلقها be‏ قبل أن يأمره رسول الله له » وم ينقل 
aoe as‏ رن ملك قل لاي ie Sv OR‏ 

ومنها ‏ حديث محمود بن لبيد عند النساني السابق » وفيه أن النبي عَم غضب من إيقاع الثلاث دفعة 
في غير اللعان » وقال : « أيلعب بكتاب الله » وأنا بين Gel‏ ؟ » فهو يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
يكون bot‏ « ويلزم المطلّق بها ء وإن كان عاصياً في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه السلام . 

وأجيب بأنه حديث مرسل ؛ لأن one‏ بن لبيد لم يغبت له ماع من رسول الله BE‏ وإن كانت ولادته 
في عهده عليه السلام . وهذا مردود ؛ SV‏ مرسل الصحابي مقبول . 
ومنها. — حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة البته » فأخبر النبي مله » وقال : والله 
ماأردتت إلا واحدة » فردها إليه رسول الله EE‏ 

وهو من أصرح الأدلة وأزضحها على وقوع الطلاق الثلاث بلفط واحد » لقول BE‏ واستخلاف النبي له 
على أنه لم برد بلفظ ٠‏ ألبته ٠‏ إلا واحدة ء فهر يدل على أنه لو أراد الثلاث لرقعت . 

ونوقش الحديث ail,‏ حديث ضعف الإمام أحمد جميع طرقه » ا ذكر المنذري » وكذلك ضعفه البخاري 
ol‏ قصة ركانة أنه Gab‏ ألبته لا ثلاثاً . 

ومنها ‏ ماأخرجه عبد الرزاق ق في مصنفه من حديث عبادة بن الصامت قال : ٠‏ طلق جدي امرأة له 
ألف تطليقة » فانطلق إلى رسول الله BE‏ فذكر له ذلك ٠‏ فتال النبي BG‏ : مااتقى الله dae‏ أما ثلاث 
فله » وأما تسعمائة رسبع وتسعون » فعدوان وظلم » إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له ٠‏ وأجيب بأن راوية 
ضعيف » وبان Ally‏ عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام » فكيف يجده ؟ 

٣‏ الإجماع : أجمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً . ومن حكى الإجماع على لزوم 
الثلاث في. الطلاق نكلمة واحدة : أبو بكر الرازي والباجي وابن العربي وابن رجب . 

وأجيب al,‏ لم يغبت يثبت الإجماع » فقد روى أبو داود عن ابن عباس آنه fat‏ الثلاث واحدة » oly‏ طاوس 
وعطاء قالا : ٠‏ إذا طاق الرجل امرأته ثلاث قبل أن يدخل vig‏ »> فهي واحدة 9 . 

٠‏ 4 م الآثار : نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم el‏ أوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثاً » منها ماروى 
yl‏ داود عن مجاهد , قالء : 9 كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل » فقال : إنه طلق tw al pl‏ »> فشكت 
حتى ظننت أنه ردها إليه » ثم قال : ينطلق أحدم فيركب الحموقة , ثم يقول : th‏ عباس » ياابن عباس » وإن 
الله قال : #ومن يتق الله Jat‏ له مخرجاً 4 إنك + تتو ق الله » فلم أجد لك مخرجاً » عصيت ربك » وبانت 
منك امرأتك » . = 
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الخلع والطلاق ‏ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا سية 


4 باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا بقع إلا بنية 
م55" قال الشافعي رهه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أمماء : 
الطلاق » والفراق . والسراح . فمن خاطب امرأته ab‏ لها lel‏ من . هذه الأسماء لزمه 
الطلاق .(0) 


۹ ح أخيزا oil‏ عبدالله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
الربيع بن ol‏ حدثنا عبدالله بن وهب » عن سليمان بن بلال » عن 
عبدالرحمن, بن حبيب » أنه سمع عطاء بن ألي رباح يقول : أخبرني aes‏ بن 
ماهك : أنه سمع أبا هريرة يحدّث عن رسول الله BEE‏ : « ثلاث BE ads‏ وههن 
جد : النكاح » والطلاق > والرجيعة OC‏ 


ومنها ‏ ماروى مالك في الموطاً أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود » فقال : إني طلقت امرأتي ماني تطليقات » ٠‏ 
فقال : ما قيل لك ؟ فقال : قيل لي : بانت منك » قال : هو مثل مايقولون . 
ش ومنبا ‏ ما أخرجه ابن ألى شيبة في مصنفه : « أن رجلاً جاء إلى Ole‏ بن عفان » فقال ذإ طلفت 
امرأتي BL‏ » فقال : ثلاث thle Yad‏ » وسبع وتسعون عدوان » . 

وروى أيضاً : « أن Sey‏ جاء إلى علي بن أي طالب فقال : إني طلقت امرأتي ألفا » فقال : بانت منك 
بثلاث 4 . 

. آخرين » وعن التابعين ومن بعدهم‎ ERT 

القياس : قال ابن قدامة : إن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً ف ا فير الأملاك . 

E MSS MM A 

وقال القرطبي : وحجة الجمهور من جهة اللزوم وظاهرة جداً : وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تمل للمطلق حتى 
تنكح زوجاً oe‏ » ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً . ونوقش ob‏ من قال ٠":‏ أحلف بالله ثلاثاً » لا يعد 
حلفه إلا Lge‏ واجدة » فليكن المطلق مثله . ورد عليه باختلاف الصيغتين » فإن عدد الطلاق ثلاث ء وأما 
الحلف فلا أمد لعدد أيانه » فافترقا . ۰ : 

والذى يظهر لي رجحان رأي الجمهور : وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة » 
لكن إذا رجح الحا رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى » فإن صدر قانون , كا هو الشأن في بعض البلاد العربية 
Jat‏ هذا الطلاق واحدة » فلا مانع من اعتاده والإفتاء به > تيسيرا على الناس » وصونا للرابطة الزوجية » وحماية 
لمصلحة الاولاد » حصوصا ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط » وتاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من 
الطلاق » وهم يقصدون غالباً التبديد والزجر › ويعلمون أن في الفقه منفذا للحل » ومراجعة الزوجة . 

الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ۷ : 4٠١‏ ل 415 ). 
)1( الأم للشافعي (ه : 197 ) ء باب « الكلام الذي يقع به الطلاق ولا يقع » . 
(۲) أخرجه gf‏ داود في كتاب الطلاق (7 )» باب في الطلاق على ٩ ( Sal‏ ) » الحديث ( ۲۹٤‏ )2 


١١4 


ee 
: وروينا عن ابن المسيب » عن عمر بن الخطاب » أنه قال‎ - 6 
. معقلات : النذر » والطلاق » والعتق » والنكاح‎ 

0١‏ - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان Ea]‏ وأبو عبد الله 
الحافظ gly‏ زكريا بن al‏ إسحاق وغيرهم » قالوا : حدثنا أبو العباس بن يعقوب » . 
أخبرنا الربيع بن سليمان » أخبرنا الشافعي » أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع › 
عن ox Sh te‏ عل ين HN‏ عن BU‏ إن seme‏ بزل عبد .يزيد OT‏ كان ين 
عبد يزيد طلق امرأته [ ل / ٠١‏ / أ] سَهَيْمَة المزنية البتة » ثم أق رسول الله RS‏ 
فقال : يا رسول الله إنى طلقت Shel‏ سهيمة EN‏ » ووالله ما أردت إلا واحدة » 
فقال رسول الله BE‏ لركانة : « والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله 
ما أردت إلا واحدة » فردها رسول الله ع E‏ 
في زمان Moe‏ 

YAY,‏ أخبرنا أبو علي الروذبارى » أخيزا أبو بكر بن داسة »> حدثنا أبو داو 
حدثنا محمد بن يونس GL‏ أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس 
ae‏ ا ل ae‏ 6 عن اب بن السائب » عن نافع بن عجير » عن 
ركانة بن عبد يزيد » عن النبي عه RE‏ بهذا خديث ٠‏ 


la ECS 


وأخرجه الترمذي في ٠ ٠ / ٣ pei‏ كتاب الطلاق ( ١١‏ )ء باب ماجاء في الجدا aay‏ -)6(4 
الحدیث ( 184 ) رقال piel ate eh N E e‏ )0 
باب من طلّق أو نكح . .. CIT)‏ الحديث ( ٠۳۹‏ ) » وأخرجه الدارقطني في السنن ٤‏ / ۱۸ س CM‏ 
pee ae‏ ا الا اموا بي 
ثلاث جدّهن جد .. 

2 أخرجه الشافعي في المسند ۲ / ۳۷ س 78 » كتاب الطلاق » الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق » 
الحديث W)‏ ل )١ WA‏ واللفظ له. وأخرجه gh‏ داود الطيالسي في المسند » ص ME‏ الحديث 
( ۸۸ ) » وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / 175 » كتاب الطلاق » باب في الطلاق ded)‏ » وأخرجه أبو داود 
في كتاب الطلاق ( ۷ ) » باب في البتة ( 14 ) . الحديث ( ۲۲١‏ ) » وأخرجه الترمذي في السئن * / 42٠١‏ » 
كتاب الطلاق واللعان ( ١١‏ ) » باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته ... ( ۲ ) , الحديث ( 7777 ) » وأخرجه 
ابن ماجه في السنن 51١ / ١‏ » كتاب الطلاق ( ٠١‏ ) » باب طلاق البتة ( 14 ) » الحديث ( اء 
وأخرجه ابن حبان » ذكره الهيثمي في موارد الظمآن » ص 75١‏ » كتاب الطلاق ( 18 ) » واللفظ له » وأخرجه 
الحآم في المستدرك ۲ / 144 ٠٠١.‏ . كتاب الطلاق » باب الطلاق با نوى .. 
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الخلع والطلاق ‏ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بية $$$ 
وروي عنه أيضا فى الخلية والبية والبتة والبائنة واحدة . وهو أحق بها وكذلك 
فى « حبلك على غاربك » إذا قال أردت فيا الفراق أو الطلاق .(*) 
Gol ve‏ أبو محمد بن يوسف 4 اتنا ابو Acne‏ ن الأعرابي » حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني » حدثنا أبو عباد » حدثنا جرير بن حازم » حدثنا عيسى 
ابن عاصم » عن زازان » قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال إن أمير 
المؤمنين ‏ يعنى عمر ‏ قد سالني عن الخيار فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة 
CAL‏ وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أخق بها » فقال عمر : ليس كذلك 
ولکنہا إن اختارت زوجها فليس بشىء » وإن اختارت نفسها فواحدة فهو أحق بها » 
فلم أستطع إلا متابعة أمير. المؤمنين عمر رضي الله عنه » فلما خلص BAN‏ 
وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى » فقالوا : والله لشن 
. جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من مر 
تفردت به بعده . قال : فضحك » ثم قال أما أنه قد أرسل زيد بن ثابت فسال زيدا 
فخالفني وإياه » فقال زيد إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة 
وهو أحق بها . 


ہما قلا في الخيار نحو قول عمر . 
وروينا عن أن انس اقيض أن صن قو وز عير الله : فإن أناسا 
يروون عن علي يعني خلاف هذا ؟ قال : هكذا وجدوه في الصحف . 
Gy a ٤4‏ الحديث الثابت عن مسروق عن عائشة قالت : خيّرنا 
رسول الله BE‏ فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا) . 


(:) سنن البیقي SSH‏ ( ۷ : 547 ). 

COUT : ۱١ ( ولمحلى‎ CER : ۷ ( Sl dell )ء وستن‎ ۳١۷ Ty مصنف عبد الرزاق‎ (9) 
HOTA : ۷( والمغني‎ 

sb a ol CQ)‏ في الطلاق ( ۲٦۲ء٠‏ ) باب « من خر أزواجه ٠‏ » ومسلم في كتاب الطلاق ٠.‏ ج 
( +85 ) من طبعتنا . باب « بیان أن تخيير امرأته لا oS‏ طلاقاً إلا بالنية ١‏ » ص ( ت : 8١‏ ) » وطبعة 
عبد Gl‏ ص ( gle . ۰ ٠.۳: ٣‏ داءد في الطلاق ر ٣‏ ا اانا oie cee ie‏ 
«التمذي في الطلاق ( ۱۱۷۹ ) باب « ماجاء في الخيار » ( ۳ : ۸۳ )ء والنسائي في النكاح ( 5 : 35 ) 


1۰ 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
٥۵‏ س أخبرنا أبو عبدالله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 6 حدثنا 
الحسن بن علي بن عفان » حدثنا أبو أسامة » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن 
ple‏ » عن مسروق » قال : GIL‏ عائشة عن الخية فقالت : قد “خيرنا رسول الله 
عله أفكان طلاقا ! 1 
5 - ورويفا os‏ بن مسعود فيمن ملك امرأته وطلقت نفسها ثلاثا 
قال : أراها واحدة وهو Gol‏ با . فقال عمر : وأنا أرى ذلك . 
YAW‏ = وروينا عن زيد بن ثابت مثل ذلك . 

وروينا عن ابن مسعود أنه أجاب بهذا فيمن ملك امرأته أمرها فقالت : قد 
طلقتك ثلاثا . وقال عمر tly‏ أرى ذلك . 
۸ وروينا عن منصور أنه قال لإبراهم : بلغني أن ابن عباس كان يقول حط 
الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسى . فقال إبراهم هما سواء يعني US‏ طلقتك 
وظلقت نفسبي سواء . 
8 ل أخبرنا أبو بكر بن فورك » أخبرنا عبدالله بن جعفر » حدثنا يونس بن 
حبيب » حدثنا gf‏ داود » حدثنا هشام » عن يحبى بن اي كثير » عن يعلى بن 
حكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال في الحرام يمين يكفرها . وقال : 
> لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة & . 
4 - وروينا عن ابن مسعود أنه قال في الحرام إن نوی يمينا فيمين » وإن نوی 
طلاقا فطلاق ‏ وهو مانوى من ذلك .0 ٠‏ 
elie op lies YUM‏ بن sgh ge i ladle‏ ين أبن coun‏ عن ple‏ عن 
مدرو ee‏ ال Suey‏ الله َه من نسائه وحرم » فجعل AL‏ 
حلالا » وجعل في المين os‏ 


= باب « مافترض الله عز وجل .على رسوله عليه السلام » > وفي الطلاق (7 : CW‏ باب «في الخية HE‏ 
زوجها » › وابن ماجة, في الطلاق ر( ۲٠٠٠١۲‏ ) باب ١‏ الرجل جير OVW ES ( eal yl‏ 

(۷) رواه البخاري في التكاح » ح ( ٠٠١١‏ ) » باب ٠‏ الرجال. قوامون على النساء » . فتح الباري ( 4 : 
٠‏ )ء وموقعه في السنن ٠٠۲ : ۷ ( GSM‏ ) . 
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الخلع والطلاق ‏ باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع. إلا بنية 

7 أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد » أخبرنا زكزيا بن 
يحي الساجي » أخبرنا الحسن بن قزعة » أخبرنا مسلمة بن علقمة فذكره . ورواه 
غيره عن داود فأرسله . 

“AF‏ عد اكوا أبو نصر بن قتادة 6 أنبأنا أبو e‏ النضروي 3 bal‏ أحمد بن 
As‏ ا سعيد بن منصور ) اا هشم ¢ Gast!‏ داود ( ص الشعبى کن 


£ e 
[ifl TTY . مساوق أنه قال إن ل الله اله حلف لخفصة ألا يقرب اء ل‎ 
Lapse 3 ماأحل الله‎ ae yi als » هي علي حرام » فنرلت الكفارة لعينه‎ ١ : ەقال‎ 
عن ابن عباس » وأنس 5 عن الحسن > وإبراهم . وقتادة » والضحاك 2 وغیرهم من‎ 


اهل ‘pent‏ نزول ass 4 aul‏ مارية عل نفسه 6 se‏ يذكر احد مہم الحلف Ae‏ 


GS mM A4‏ لله كان 
aes‏ أا دعل علب تقل eke shoe‏ م ا 

لت ذلك له » فقال Gat bt‏ عسلا عند زيدب ولن أعوذ له 6“فنزلت ty‏ 
ماأحل الله للك الآية [ التحرم :1 

ورواه عروة عن عائشة ولم يذكر نزول الآية في ذلك . 

ely — TOM‏ هشام بن يوسف » عن ابن جريح » عن عطاء » عن عبيد بن 
عمير » عن عائشة وقال فى الحديث ١‏ ولن أعود له وقد حلفت قلا تخبري بذلك 
أحداً » » وكذلك قاله محمد بن ثور عن ابن جرج . 

۷ وني حديث ابن أني مليكة عن ابن عباس في هذه القصة Say:‏ 
أشرية ¢ . clips tl‏ علي بن أحمد بن عبدان 2 أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حبرا 
. العباس بن الفضل الاسفاطي 3 Last‏ مسدّد ¢ أخيرنا يحيئ 3 . عرق أن عامر 
الخزاز » وحدثني ١‏ ون أن Wb‏ عن on‏ عباس قال كان النبي tops EE‏ من 
شراب يعني عند امرأة من نسائه » يعني من العسل » فدخل عل عائشة فقالت : 
(AY‏ الستن الکبری ( ۷ : ٣٣۳‏ ). ^ 
(a)‏ رواه البخاري في الطلاق ( ۲۹۷ ) باب و لم تم تحم ما أحل الله لك » الفتح ( ٩‏ : 4/ا” oC‏ ورواه في 


الأيمان والتذور ws‏ التفسير » ومسلم في الطلاق » باب ١‏ وجوب الكفارة ة عل من حرّم امرأته dy‏ ينو الطلاق » » 
حديث ( ۳۱۱۲ )2 ص ( ٠) ۲۲ : ٩‏ من طبعتنا . وطبعة عبد الباقي ( ۳ : PONV Vee‏ 


وأبو داود في الأشربة ( ۳۷٠١‏ ) باب ( فى شراب العسل ر ٠١١ : ٣‏ ) » والنسائي في الأيمان والنذور ( ۷ : 


١" 


السنن الصغير | ج٣‏ 
إن أجل يئك رعا ؛ ثم دحل على حفصة فقالت : إني أجد منك رجا ! فقال : 


ely PAM لا أشربه » » فنزلت هذه‎ dy » من شراب شربته عند فلانة‎ abl إنى‎ ١ 
] ١: النبي لم تحرم ماأحل الله لك 6 التحرم‎ 


4 أخبنا أبو طاهر الفقيه » أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن 
القطان » أنبانا أبو الأزهر » Gel‏ وهب بن جرير » أخبرنا أي » قال سمعت محمد 
بن إسحاق يحدث قال : كتب إِليَّ ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد يعني ابن أي 
the‏ — حدثني — عن يحب بن عدي » أنه أمره أن Sb‏ صفية بنت شيبة فيسأها 
عن ote‏ بلغه أنها تحدثه » فأتيتها » tind‏ أن عائشة رضي الله عنها Mite‏ أن 
ولول الله و قال : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق » O,‏ ورواه جماعة عن ابن 
إسحاق » وقال بعضهم في ٠. SHEL‏ 


وروي عن زكريا بن أبي إسحاق » وعن صفية . 


; ۹ - وروينا عن ابن عباس BE ET‏ » قال  :‏ إن الله عر وجل تاو 


عن أمتي ا لخطاً والنسيان ومااسکرهُوا عليه )() . 


or وضع الله عن أمتي‎ « : ple رواية عقبة بن‎ By 


» ٠ باب « تأويل هذه الأية على وجه آخر‎ ) ٠١١ : 5 ( تمريم ما أحل الله عز وجل » وفى الطلاق‎ ٠. باب‎ ir 
SSN وموقعه في السسن‎ . ) 180 : ١١ ( التفسير في الكبرى على ماجاء في التحفة‎ dy وفي عشة النساء‎ 
1 | .)۳: Vv) 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٦‏ / ۲۷۹ وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ۷ ) » باب في الطلاق على غلط 
( )ء الحديث ( ۲۱۹۲۳ ) » بأخرجه ابن ماجه في السنن ١‏ / 53.8 . كتاب الطلاق ( ٠١‏ )ء باب 
طلاق المُكْره .. ( 1١‏ ) » الحديث ( ٠١45‏ ) » وأخرجه الدارقطني في السئن 4 / 55 . كتاب الطلاق » 
الحديث ( 48 ) » وأخرجه GI‏ المستدرك ۲ / 198 . كتاب الطلاق » باب لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق . وموقعه في سنن البيبقي الكبرى ( ۷ : ٣٣۷‏ ) . 

(۲) قال ابن حجر في التلخيص ١ / ٣ pel‏ الحديث ( (NOVA‏ عن DEN‏ و 
ol SVL‏ .. » وقيل : الجنون واستبعده snag‏ : الغضب ... وَرَدَهُ ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم 
يقع على أحد طلاق ) . 

oly (7)‏ ابن ماجه في الطلاق ع 4 :بب د دق الک والنأسي » » ص( ٠٥۹ : ١‏ ) » وموقعه 


في get‏ الكبى ) ¥ Your‏ (6 وجاء في الزوائد : 0 إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع « . 
)٤(‏ حديث عقبة بن ا ووا وف ق ال الک ۷ : (oY‏ 


۲۴۳ 


الخلع والطلاق — باب طلاق السكران 
وروينا. Sg‏ علي > وابن عباس . وابن الزيير ٠‏ انهم é‏ ييزوا طلاق المكره . 


وقال بعضهم : لا طلاق لمكره ©2 , 
Ul,‏ الذي روى أبو عبيد فى غريب الحديث عن عمر فإنه غلط » والحفوظ . 


۹۰ س أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ‏ أنبأنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق الضبعي › not‏ الحسن بن علي بن زياد » أخبرنا ب بن اي ا > حدثني 
عبد الله بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي » »> عن أبيه : أن رجلا 
a‏ نشار SCE‏ زهان عجر بن الخطاب » فجاءته امرأته فوقف على الحبل » 
فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثاً » ٠‏ فذكرها الله والإسلام cub‏ إلا ذلك » وطلقها 
ثلاث فلما ظهز ST‏ عمر بن الخطاب فذكر له ماكان منها إليه ومنه Al‏ فقال : 
ارجع إلى ا بطلاق CO),‏ 

وكذلك رواه عبدالر حمن بن مهدي » عن عبدالملك بن قدامة . وروى ابو 
عبيد » عن يزيد بن Sine‏ > عن أبيه قال فرفع إلى عمر رهه الله as (Lb‏ م 


1۳ عسكد : وقد روي من عمر ysl ¢ ay‏ عن عمر ماذكرناه 43 وهذا يشبه 


جح 


ل yh‏ عبي 
ن يكون غلطا من Gl‏ عبيد » أو من يزيد والله أعلم .7" 


١‏ باب طلاق السكران 


A 


an 


4 أتبانا أبو محمد يوسف gh BLT.‏ سعيد ين Gato he‏ الس ب 
محمد الزعفراني 3 yl Gael‏ معاوية , خا الاعمش > عن إبراهم » عن غابس بن 
ربيعة » عن على » قال « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » . 


هذا هو الصحيح ح موقوف > هلم يصح ح مرفوعاً(') . 


ولم 2 
وروينا عن مالك أنه بلغه sf‏ عون بع ال مهات ب يسار Wir‏ 
السّكران » فقالا : إذا Sb‏ السّكران BML HE‏ » وإن AB‏ قبل 


. ) 118 : ۷ ( والمغني‎ CTEM : 7 ( الكبرى‎ eel وسئن‎ ٠ ) ۱۷۳ : ۷ ( للشافعي‎ Als) 
.)115 : ۷ ( gall CC ۳۳۱ : ۸ ( وامحلی‎ (re ۷ : ۷ ( SS ستن البييقي‎ )5( 

بلا يقع طلاق المكره عند الجمهور الأنه غير “قاصد للطلاق . إنما قصد دفع الأذئ عن نفسه . 
(۷) الست ٣۵۷ : ۷ ( gS‏ ) . ا 
CVT : ۷ ( ALC)‏ ومصنف عبد الرزاق ( 5 : 6٠۹‏ ) الى ر ۲٠۳:٠٠١‏ . 


ر 


\¥% 


السنن الصغير | ج م 


قال مالك : وعلى ذلك الأمر Gide‏ , 
۴۳ - وروينا عن إبراهم أنه قال : طلاق السكران وعتقه جائز . 


' وعن الحسن البصري أنه قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه » ولا يجوز شراقه 
ولا بيعه 
4 س yf Gel,‏ الحسين بن الفضل القطان » أنبانا أبو سهل بن زياد 
القطان » Gael‏ عبدالله بن روح المدائني » أخبزا شبابة » 7 ل / ۲۲۸ / أ] أخبرنا 
ابن اي ذئب » عن الزهري قال » قال : SE‏ عمر بن عبدالعزيز برجل سكران » 
فقال إني طلقت Gh‏ وأنا سكزان » فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق 
بينبما » فحدثه أبان بن عئان » أن عثان قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق 
فقال عمر : كيف تأمروني » وهذا يحدثني عن عفان فجلده ورد إليه امرأته . 
6 ل قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فال قر علينا عبدالملك بن 
مروان كتاب معاوية بن ابي سفيان فيه الستق : أن كل أحد طلق امرأته ae‏ إلا 
اليجنون 02 

IY‏ باب طلاق العبد بغير OS)‏ سيده 

of Bel 9 5‏ زكريا بن af‏ إسحاق » أخيزا أبو العباس محمد بن يعوب » 
أنبأنا الربيع بن سليمان › ا الشافعي > أنبأنا مالك > حدثني نافع أن ابن عمر 
كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد » ليس بيد ont‏ من طلاقه 


0). so 


: 7 ( ونقله الببيقي في الكبرى‎ CC 81 ( موطأ مالك ( ۲ : ۸۸ )ء باب « جامع الطلاق » رقم‎ (ry 
1 .2) 89 
وخلط الكلام » ولا يعي بعد‎ bal الست و الك ۷ : وه" ) » و السكان الذي وصل إلى درجة‎ )۳( 
إفاقته ماصدر منه حال سكو » لا يقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر ر سكا غير حرام وهو نادر  كشرب‎ 
م ل لعدم‎ soe مسكر للضرورة » أو للإكراه » أو لأكل‎ 
Aus الإد راك والوعي لديه » فهو‎ 

أما السكران بطريق جد وهل الغالن  Ob‏ شرب الخمر We‏ به » مختاراً لشربه » أو تناول المخدر مر 
غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غير الحنابلة » فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة » عقوبة وزجراً له عن 
ارتكاب المعصية » ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة . 
thy (1)‏ مالك (۲ : ٠)٥۷‏ في باب « ماجاء في طلاق العبد » . رقم )01( » ونقله الببيقي في الكبرق = 


١6 


لل i dae‏ ث المبتوتة فى مرض موته 
ie 4۷‏ عن عكرمة موصولاً Sa‏ ابن عباس فيه » ومرسلا دون ذكر النبي 
Ly , A‏ تملك الطلاق من أخذ بالساق) » والإسناد ضعيف . 
۳ س باب توريث المبتوتة في مرض diy‏ 

Gell 4‏ أبو عبد الله الحافظ » Geel‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا الحسن بن مكرم » Geel‏ عثان بن عمر » أنبأنا ابن جرج » عن ابن ألي 
EL‏ » قال GIL‏ عبدالله بن الزيير عن fey‏ يطلق امرأته فى مرضه فيبتها » قال 
أما عثان IS‏ » وأما أنا“فلا أرى أن أورئها ببينونته إياها OD,‏ 

ورواه عبد امجيد بن عبد العزيز » ومسلم بن خالد » عن ابن جرج »في قصة 
طلاق. عبد الرحمن “بن عوف تعاضر بنت الإصبع الكلبية فبتها » ثم مات وهي في 
عدتها . | 
ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن » وطلحة بن عبيدالله بن ye‏ وقالا : 
epee lang‏ اعفان بعد ا عدا .() 

( وهذا مرسل ) غير أن الزهري لما رواه عنهما رواه أيضا عن معاوية بن عبد 
الله ابن جعفر » عن السائب بن يزيد بن أخت نمر » عن عفان وهذا إسناد متصل . 

وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عفان . [ ل .۲۲۸ . ب] . 

« أن يطلقها » فقال : إذا حضت ثم طهرت فاذنيني‎ alu روايته أنها‎ bs 
فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن » فلما طهرت آذنته ثم طلقها البتة أو تطليقة لم‎ 
E se يكن بقي عليها من الطلاق عا ويدار‎ 
)9.  اهمتدع عفان منه بعد انقضاء‎ 

وف رواية شيخ من فريش » عن al‏ بن كعب أنه قال في الذي يطلق وهو 
مريض لا dle‏ يورئها حتى يبرأ أو تزوج .(4) 


tye 

(۲) السنن الكبرق ( ۷ : ۳٠١‏ ) . 

)1( موطأ مالك ( ۲ : ٥۷۱‏ )ء باب طلاق المريض ء رقم ( ٠١‏ ) » والسنن ۳٣۲ : ۷ ( GS‏ ) . 
(؟) السنن الكبرق ( ۷ : ۳١۲‏ ) . 

. . ) ۳٣۳ : ۷ ( السنن الكبرئ‎ CT) 

 ضيقنب منه » فترث منه إن مات مالم تنقض عدتها معاملة له‎ SL إن طلق زوجته في مرض موته فرراً من‎ )٤( 
. مقصوده‎ 


۱۲١ 


السد. igre:‏ جام 
eee.‏ كين الخطاب رضي الله عنه قال : ترثه فى العدة 


{ uaa الطلاق‎ . e باپ‎ ( VE 
YY O eee ee 
ee 
ee a ie Sie ota ea ee 

قال اع ا كل eee‏ 002 : 

Aish ol نشم ادن‎ ae ات الى‎ ١ 
شعبة عن الحكم › & عن‎ bel: أخبرنا الزعفراني » أخبرنا ل‎ 
ورويناه‎ MD, عل ي‎ ag عن أبيه أنه سمع عليا‎ » ple مزيدة يعلي ابن‎ 
بن كعب » وعمران بن حصين‎ Gl عن‎ Lal 
00 e Plt کک وروي كه عم غ واب‎ YOY 

ورواه أيضاً عبد الأعلى » عن ابن الحنفية » عن علي رضى الله Cae‏ 


وروايات عبد الأعلى » عن بن الحنفية ضعيفة » والصحيح عن علي الرواية 


= وترث عند المالكية ولو انقضت عدتبا » وتزوجت غيو فعلا لإطلاق. الآثار فیا . 
وترث عند الحنابلة ولو انقضت علتبا » مالم تتزو ج one‏ لقصة عبد الله بن عوف المتقدمة . 
والخلاصة : أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة Ve‏ ميراث خا عند الشافعية Sy‏ البينونة قطعت 
الزوجية جية التي هي سبب الإرث . 
SERIES cell (2)‏ : 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۳١۲ : Ty‏ ) » وسنن اليبقي الكبرئ ( ۷ : CTT‏ والنحلى ( ۱۰ : ۲١١‏ ). 
)1( كان الإمام على رضي الله عنه يذهب إلى أن المرأة إذا طلقت واحدة أو اثنتين ثم نكحت bey‏ غيه فمات 
ار نيت ا لبي الح ناما al ia‏ بع للها BC eee alas‏ 
ومصنف عبد الرزاق ( 5 : ۳۵۲ ) » ٠٣۰ : ۱۰ ( da‏ ) . ش 
وم الستن ٣٦١ : ۷ Yop‏ . 
(5) السئن الكبرى . الموضع السابق . 


\ ¥ 


الخلع والطلاق ‏ باب الرجعة . 
الأول - والله أعلم .29 , 
V0‏ م باب الرجعة » 

. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان »4 
[ البقرة : ۲۲۹ ] وقال. (٠‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاة قروء ولا يحل هن أن 


يكتمن ماخلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتين أحق . 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاجا #4 


۴ - قال. الشافعي ‏ رضي الله عنه « إن أرادوا إصلاحا» » يقال : 
إصلاح الطلاق بالرجعة O),‏ . | 

س أنبأنا yl‏ بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ؛ أنبأنا أبو محمد بن حيان 
الأصبهاني في » أنبأنا ابن أبي عاصم » أخبرنا محمد بن منضور » أخبزنا يعقوب بن 
إبراهيم » tel‏ أي عن ألي إسحاق قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجمع قبل أن 
تنقضى العدة ¢ ليس للطلاق وقت Ec‏ طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشة 
كانت بينهما » فقال : لأدعنك لا أَيّما ولا ذات رَوْج » « فجعل يطلقها حتى إذا دنا 
خروجها من العدة « راجعها » فأنزل الله عز وجل فيه ؛ كا أخبرني هشام بن عروة 


(د) اختلف الفقهاء في أنه : هل يهدم الزواج الثاني مادون الثلاث على رأيين : 

فقال المالكية والشافعية والحنابلة وحم وزفر من الحنفية : لا يدم , يعني إذا تزوجت المطلقة قبل الطلقة 
الثالثة غير الزوج الأول » ثم أعادها الزوج الأول بنكاح جديد » فتعود ببقية الثلاث » لما روي عن كبار ٠‏ 
الصحابة : عمر وعلي ومعاذ وعمران بن حصين aly‏ هريرة > ولأن. الوطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج 
الأول > فلا يغير حكم الطلاق » ولأنه 97 € قبل استيفاء الطلقات الثلاث ¢ فأشبه مالو رجعت إليه قبل وطء 
الثاني . ٠‏ 1 ْ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ٠‏ والإمامية في أشهر الروايتين : إنه مهدم » فتعود إلى الزوج الأول بطلاق 
ثلاث » کا ate‏ مادون الثلاث ؛ لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة » فهو Sal‏ أن هدم مادونها ؛ لأن وطء الزو ج الثاني 
مثبت للحل » فيثبت We‏ يتسع لثلاث تطليقات » فيتسع لما دونها SM‏ . 


فتح القدير ( ۳ : 1074 )ء بداية Apel‏ ( ۲ : ۸۷ )ء الدر الختار ( ٠‏ : 747 ) مغني الحتاج 5 


SE E 
ش‎ . ) ٤۷۹ : ۷ ( الإسلامي وأدلته‎ 
7 (CTW: ۷ ونقله الببيقي في الكيى ر‎ » ٠ ره : +4؟ ) باب « أحكام الرجعة‎ AN (ry 


V¥A 


ااا ست السنن الصغير | جم 
ee 0‏ 
of‏ رجعة . فقال ieee‏ ا ا oe‏ 
Se ee Pe‏ سن Ory:‏ 


5 باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 


٥‏ س وروينا عن زيد بن ثابت هذه اللفظة » وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي 
ابن عبد الله بن علي الخسروجردي etc‏ أبو أخمد محمد بن أحمد بن الغطريف › 
أخبرنا أبو خليفة » اخبرنا حفص بن عمر الحوضي » أخبرنا مام » عن قتادة » عن 
أي الخليل » عن سليمان بن يسار » عن زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساء .)وروي عن عكرمة » عن ابن عباس » وروي عن علي . 

, ورويناه عن يحبى ابن أي كثير » عن ألي سلمة » حدثني نفيع أنه كان‎ — TVA 
مملوكاً وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عئان وزيد بن ثابت فقالا : طلاقك‎ 
. طلاق عبد وعدتها عدة حرة‎ 


أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي » Gel‏ أبو علي 
السرحسي » Gel‏ أبو بكر بن زياد النيسابوري » Goth‏ إبراهم بن مرزوق » أخبرنا 
عبد الصمد 6 عن هشام » عن يحي بن أي كثير فذكره . 
VV‏ وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق 
4 92 وأما حديث عمر بن شبيب » عن عبدالله بن عيسى » عن عطية » عن 
الك غر رفوع طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان » » فإنه ضعيف » عمر 


(؟) السنن الكبرئ ( ۷ : ۳۹۷ ء ۳۹۸ ) . 
(۱) الستن SI‏ ( ۷ : ۳۹۹ ) 


۲4 


الخلع والطلاق س ياب الإشهاد على te‏ 
بن شبيب Oe‏ » وعطية العوفي() ضعيفان .. والصحيح رواية ple‏ ونافع عن ابن 
عمر من قوله : أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء . 1 

۹ 9 وأما حديث مظاهر بن أسلم » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
مرفوعاً : « تطلق 7 ل .۲۲۹ . بع الأمة تطليقتين وقرؤها حيضتين » فإنه. حديث 
أنكره عليه Jal‏ البصة « وضعفه البخاري وغو من الحفاظ » AS‏ يصح ذلك | 
وروا ون بن أسلم ».عن اقا بن عند أنه سكل عن لك فقيل ل أبلغلكه عن 


:الي 1S‏ هذاء فقال CE)‏ 


۷ — باب الإشهاد على الرجعة 
ULI wt.‏ أبو الحسين بن بشران » أنبأنا إسماعيل بن محد الصفار uel‏ 
الحسن بن علي بن «Olde‏ خا عبدالله بن نمير.ء عن عبيد الله » عن نافع » قال : 
طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أي عبيد تطليقة أو تطليقتين » فكان لا يدخل, 
عليها إلا نإذن » فلما راجعها أَشْهّدَ على رجعتها » JE Sy‏ عَليها . 
14 - روينا عن عمران بن حصين في رجل طلق dy‏ يشهد » وراجع ولم يشهد 
فقال : ظلق في غير سنة » وراجع في غير سنة » فليشهد الآن . 
۳ 9 وروينا عن علي فيمن ohh‏ امرأته ثم لم Ug‏ على رجعتهاء وم يم 
بذلك : قال : هي امرأة الأول . 
۴۳ بس وروينا عن عطاء » وعمرو بن دينار » قال : لا يحل له منها شيء مالم 
o‏ 


Jab )۲(‏ بن بيب المُسْلي الكُوفِي : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال أبو حاتم : « لا يُحتج به ٠‏ » وقال gh‏ 
ررعة : لين » وجرحه ابن حبان » بيد أنه قال : « كان شيخا صالحا صدوقا ولكنه كان يخطىء كثيراً حتى حرج 
عن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته . 1 
ترجمته في الجرح والتعديل ( ۳ : ٠٠١ : ١‏ )2 تاريخ ابن معين ( 5 : oC 55٠‏ الضعفاء الكبير 
( ۳ : ۱۷۱ ) المجروحين 5١‏ : )» الميزاك ( ١ : ٣‏ )ء التبذيب ae ae Vy‏ . 
)1( عطية بن سعد العَوفي صدوق . يخطىء كثياً « وكان شيعياً مدلساً . قال ابن معين : « صالح » . 
تاريخ ابن معين (۲ : (EV‏ 6 الضعفاء الكبير للعقلي (۳ : )۳١۹‏ . المجروحين.(7 (VTE‏ الميزان 5 : 
8)ء التبذيب 78 : 774) . 
)8( السنن )١( . ) ۳۷۰٠: ۷ ( SSI‏ السينن الكبرئ ( ۷ : (YT‏ . 


۳۰ 


السنن shall‏ | ج ۴ 
١ tA‏ باب نكاح المطلق CU‏ 

فال الله عز وجل في التي ثلاث أ ٳ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى CSE‏ 

زوجاً غيره > [ البقرة : ۲۲۹ ] . 


١ ٠‏ - قال الشافعي : فاحتملت الآية حتی ipa‏ زوج غيو » day‏ على 
ذلك السنة » فكان أول المعاني بكتاب الله مادلت عليه سنة رسول الله ل٠‏ . 


۵٥‏ أخبرنا yh‏ محمد عبدالله بن 5-5 الأصيهان yl Gils‏ سعيد أحمد 
ابن محمد بن زياد البصري بمكة » أخبرنا الحسن بن محمد بنالصباح » أخبرنا سفيان 
بن عيينة » عن الزهري » أخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة : أن امرأة. رفاعة 
القرظي جاءت إلى رسول الله له فقالت : إِنّى LS‏ عند رفاعة فطلقنى 3 
GUL‏ » فتزوجتٌ بعده ل الثوب» pe‏ 
رسول الله مله وقال : « أتريد أن تزجعى إلى رفاعة » لاء حتى يذوق DEE‏ 
وتذوق EE‏ | ا 

Gch — 5‏ أبو بكر محمد بن على بن حميد النيسابوري » أخبزا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » أخبرنا محمد بن عيسى بن حبان » أخبينا سفيان بن HEE‏ 
فذكره بإسناده نحوه . 1 

وزاد » وأبو بكر عند gl‏ لله وخالد بن سعيد بالباب ينعظر أن يون له » 
ففال9) : يابا بكر ! ألا تسمع ماتجهر به هذه عند رسول الله AE‏ 

۷ = وروينا عن زيد بن ثابت » آنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة مة ثلاثا ثم 
Nae‏ أبا لا نمل او بجی تكح زو ف ' | 


00 ase Aan EEA ان كح‎ E ره‎ AQ) 

aby (1)‏ البخاري في الشهادات ( ۲۹۳۹ ) باب « شهادة الجتبىء » الفتح ( © oC vba:‏ ومسلم في 
النكاح » .اح ( ۹۳٤۳ء‏ باب ولا Je‏ المطلقة ثلا لمطلقها حتى تتكح زوجاً غيو ... » ص ( 4 : 
هه CN:‏ ين مها ءوض 110 ٠١ tee‏ ) طبعة عبد GUI‏ » والترمذي في ( ١١١4‏ ) باب لله ماجاء فيمن 
يطلق امرأته ثلاثاً ... ٠۳ ( ٩‏ ع لت Mesure‏ ا ير 
CV YY)‏ وین ماج في افکاح ( 1877 ) باب الل يط مرك BE‏ توح ها .. 

CUED) - 

BOF)‏ السنن"الكبوى: ey: PV)‏ ا 


۲۱ 


' الخلع والطلاق س باب نكاح المطق UG‏ 
۸ لس ورويناه ايضا عن عل . 

۷4 سوروينا عن عبيدة السلماني » وعن الفقهاء من أهل المدينة : أن المطلقة 
ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها . 

۰ تقال أبو EY oe‏ “له من cil OU‏ حرمت علية.. 


۱۳۲ 


كتاب الإيلاء 


السنن الصغير | ج " 


] كتاب الإيلاء‎ [١ 


قال الله عز وجل  :‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أرعة أشهر فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق OU‏ ا 


[TY cy 


کے bel‏ أبو زكريا بن أبي إسحاق ¢ أخبنا 7 العباس الأصم » أنبأنا 
الان اواب tak Uist «ala‏ »عن لكي ن م Sp‏ 
سليمان. بن يسار › قال : « أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله BEE‏ 
كلهم يقول : بوقف المولى .() 

6 سس وروينا عن ثابت بن عبيد مولى Ag‏ بن ثابت » عن اثني عشر من 
أصحاب النبي BE‏ عن الرجل dye‏ » الإيلاء لا يكون طلاقا حتى Gig‏ 
| وروينا عن سهيل بن al‏ صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب 
رسول الله URE‏ | : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف » فإن فاء , 
وإلا طلق , : 
wey‏ أخبزا أبو عبد الله الحافظ el‏ أبو زكريا يحيى بن محمد النبري » 
أخبرنا gf‏ عبد الله محمد بن إبراهم » أخبرنا ابن بكير » عن مالك » عن نافع » عن 
os A te‏ لل ا elation‏ يا 
الأريعَةٌ ah GN‏ يُطَلْقَ » أو يَفِيءَ » ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت 


)١(‏ الغ (ه : ٠٠١‏ )ء باب ٠‏ الإيلاء واجتلاف الزوجين في الإصابة » » ونقله البيبقي في السنن الكبرى 
(ا: كلا"). . 

(؟) السنن الكبرق ( ۷ : ۳۷١‏ ب ۳۷۷ ) . 

. ) ۳۷۷ : ۷ ( Sl الستن‎ )۳( 


o 


الإيلاء ‏ باب الإيلاء 
الأبعة الأشهر حتى يوقف .(؟) 
am ٤‏ وروينا عن عئان بن عفان ¢ و : al ey‏ طالب من أوجه عنه » وعن 
عائشة 6 وعن al‏ ذر ¢ وعن ul oe‏ الدرداء .)°( 1 
والذي روي عن الزهري » عن ابن المسيب » وأني بكر بن عبد الرسمن » أن عمر 
ابن الخطاب كان يقول إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو آملك بردّها 
مادامت في عدتها . 
وكذلك oly)‏ محمد بن إسحاق » عن الزهري 3 وخالفه مالك بن انف فرواه 
عن الزَهْري » عن سعيد » وأبي بكر من قولهما غير ( مرفوع ) إلى عمر وهذا 
£ 4 
أصح OO,‏ 
6 س clas ole) Sly‏ الخراساني عن dale al‏ ¢ عن Ole‏ بن عفان » وزيد 
بن ثابت ١‏ إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » OY‏ 
لم ۲۴ / ب ع فعطاء الخراساني غير محتج به » وذكر الميموني لأحمد بن 
حنبل حديث عطاء ؟ فقال : لا أدري ماهو للف 


وروي عن عئان خلافه » قيل له من رواه ؟ قال : حبيب بن اي ثابت » عن 


(4) رواه مالك في الموطأ في الطلاق » باب ١‏ الإيلاء » » حذيث (۱۸) » ص ( ۲ : ٠١١‏ ) . 
. (الإيلاء ) : الحلف على ترك وطء الزوجة . 1 
tye )5(‏ مالك ( ۲ : ٠٥٩‏ ) » وسنن a‏ : ۷۷ ) » وتفسير الطيري ( ۳ (A4:‏ 
ومسند زيد ( oC eV: ٠ ( GAY » ) 401 : ٤‏ والمغني ( ۷ ۷( . 
)1( تفسير الطبري ( e )444 : ٤‏ : ۸ ولمحلى.( ۱۰ : 6٩‏ ) . 
Jan! )۷(‏ السادة الحنفية على OS‏ الإيلاء طلاقاً بائنا : هو العمل ct‏ جماعة من المصحابة » وهم Oke:‏ » 
وعلي » وابن مسعود » وابن غباس » aly‏ عمر » وزيد بن ثابت » فإنهم قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة 
باثنة » Sy‏ دفع الظلم عن المرأة لا يكون إلا Ae‏ لتتخلص منه » فتمكن من الزواج بآخر . 
بدائع الصنائع (:" : )۱۷١‏ » والدرالختار ( ؟ : ۷٤۹‏ ) » واللباب ( ۳ : 50 ) . 
(A)‏ عطاء بن عبد الله الخراساني : صدوق » يهم كثيرا » يرسل ويدلس » من الخامسة . أخرج له مسلم » 
والأربعة » له توثيق عند أحمد [ الميزان ( ۳ : 74 ] ٠‏ وعند oA‏ يحبى [ التاريخ ٠٠٠١ : ۲٠2‏ ) ] ؛ وعند Pest‏ 
[ ترقيب الثقات ( ل pra‏ . وذكو البخاري في الضعفاء » وكنا ابن حبان » واتخذ أبو حاتم موقفاً Mey‏ 
فقال : ولا بأس به » . الجرح والتعديل ( ۳ : Cre‏ المجروحين ( ۲ : ۱۳۰ )ء الميزان. ۳ : 
fe .) 51١5 : ۷ ( Coil ocr:‏ 


۱۳۹ 


يي کے السنن الصغر| جم 
طاوس O CA ES‏ 
5 9 أنبأنا yf‏ زكريا بن ألي إسحاق » gf Gol‏ عباس الأصم » أنبأنا 
الربيع » أنبأنا الشافعي ٠‏ أنبأنا سفيان عن مسعر » عن حبيب بن أي ثابت » عن 
طاوس : أن عئان بن عفان كان يوقف المولي CO‏ 

۷ لس ورواه أيضا عمر بن الحسين عن القاسم » عن عؤان نحو رواية طاوس » 
واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس » والمشهور عنه أنه كان يقول : إذا مضت أربعة 
أشهر فهى تطليقة بائنة » وكان يقول : المؤلي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبداً Ory,‏ 
4 ,7 وروي عن علي بن Ul‏ طلحة » عن ابن عباس : أنه إن مضت أربعة 
ل ل الل يا ا 
فيطلق کا قال الله سبحانه . 

ورواه السدي . عن le‏ رضى الله عنه » وابن عباس : يوقف . 

٠‏ وعن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما « طلقة بائنة » ورواية السدي عنهم 


6 ل وروينا عن ابن عباس أنه قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء . 


؟" دم باب الظهار» 
قال الله عز وجل ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتاسا 4 الآية [ المجادلة : .] . 
۴ س قال الشافعي رضي الله عنه : إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم 
يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشىء يكون له خرج من أن يحرم به » فقد وجب 
عليه كفارة الظهار > كأنهم يذهبون إلى أله إذا أمسك ماحرم على نفسه أنه حلال 


(3) الام ره : (Te‏ .باب « الإيلاء » واختلاف الزوجين في PELE‏ .ونقله البييقي في الكبرى ( ۷ : 
(VY‏ . 


. ) ۲٤١ : ۳ ( )ء ونصب الاية‎ ۳۸١ : ۷ ( السنن الكبرى‎ Ve) 


۳¥ 


الإيلاء ‏ باب الظهار 
. فقد عاد لما قال فخالفه .(') 


were‏ اناا أبو محمد عبد الله بن Gey‏ الأصباق + أنيانا أبو سعيد آبن 
الأعراني » أخبرنا سعدان بن نصر » أخبزنا أبو معاوية » عن الاعمش › عن تمم بن 
سلمة » عن عروة » عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » لقد 
جاءت امجادلة تشتكى إلى رسول الله BE‏ وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول 

فانزل الله عز وجل : قد سمع الله قول اي ا 


OOF ys Dalal y 
أ س ورواه أبو عبيدة بن معن » عن الأعمش » وسمى المجادلة : خولة بنت‎ ١ 
: . ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت‎ 
بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن‎ ola س وني حديث‎ ۳ 
. أ امرأة أوس بن الصامت‎ / ۲۳١ / جميلة كانت ل‎ of عائشة‎ 
. حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة‎ Gy 
بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » وفي‎ la رفي حديث‎ 
MM, edd العالية الرياحي : خولة بنت‎ al حديث‎ dy 
أبو أحمد بكر بن محمد الصيرف‎ Lol « أبو عبد الله الحافظ‎ Gl ل‎ ۴ 
بمرواء» أخخبرنا عبد الصمد بن الفضل البلخي » أخبرنا حفص بن عمر العدني .م‎ 


(0 الام ره : ۲۷۹ س ۲۸۰ ) » والسنن الكبرئ ( ۷ : 584 ) 
SIL‏ 
قال الأعمش » عن تمم بن سلمة به . 

والنسائي في الطلاق » باب « الظهار » عن إسحق بن إبراهم » وابن ماجه في الطلاق ‏ باب 
« الظهار » عن أي بكر بن al‏ شيبة . 

وموقعه في السنن GSM‏ ( ۷ : ۳۸۲ ) . 
(۴) لا يثبت » والأول : ١‏ خولة بنت ثعلبة » أصح » وترجمتها في « الاستيعاب 18١ : ٤ ( ٠‏ ) » وأسد الغابة 
-CW EV)‏ 


1۳۸ 


السنن الصغير / ج 
أخبرنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس . ٠‏ أن رجلا Sh‏ النبي BE‏ 
وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها » فقال : يارسول الله ! إني ظاهرت من امرأتي » 
فوقعت عليما من قبل أن أكفر » قال : « وماحملك على ذلك يرحمك الله » » قال : 
رأيت GUE‏ ضوء القمر » قال : ١‏ فلا تقربها حتى تفعل مأمر الله به » OL‏ 
4 ل أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد » أنبأنا 
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز » el‏ أحمد بن محمد بن يزيد الرياحي › 
أخبرنا ple gf‏ العقدي » أخبرنا علي ب See‏ بن ای كتير عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة aah‏ صخر البياضي جعل tal‏ 
عليه كظهر At‏ إن غشيها حنى يمضى رمضان » فلما مَضّى النصف من رمضان 
منت المرأة وتربعت » فأعجبته فغشيها ليلا » ثم أنى REE‏ فذكر ذلك له فقال 
Geely‏ رقبة » قال : لا أجدء قال : « صم شهرين متتابعين » » قال : لا 
٠‏ أستطيع > قال : ١‏ أطعم ستين مسكينا » قال : لا أجد , فأتى النبي Sa RE‏ 
فيه خمسة te‏ صاعاً » أو ستة te‏ صاعاً فقال : « تصدق بهذا على ستين 
Bc) ate ser‏ 
8 — وتابعه شيبان النحوي » عن يحيى » عن أبي سلمة » عن سلمة بن 
صخر ء وقال : إن رسول الله SEF‏ أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعاء فقال 
١‏ أطعمه ستين مسكينا » . وذلك لكل مسكين مد 
yrs‏ أخبرنا اج لطبو عل ون path‏ عا أنبانا gil‏ متاك عمسو 
dy )٤(‏ أبو EET‏ 4 وان بن حريث » وعن غيو » والترمذي في 
« الطلاق  »‏ باب ٠‏ ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر » عن أبي عمار : الحسين بن حريث » وقال : 
١‏ حسن صحيح غريب » والنساني في « الطلاق  »‏ باب « الظهار » عن أي عمار » وعن oe‏ » وابن ماجه 


في الطلاق ‏ باب ١‏ المظاهر يجامع قبل أن يكفر » عن العباس وود للحاو » وبر ىالل الكرى 
~CYM EV)‏ 


)0( كذا في الأصل » وفي الكبرئ ( ۷ : ۳۹۰ ) : « محمد بن أحمد 0 . 
)1( أخرجه أحمد في المسند ه / ٤۳١‏ » وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / nr‏ 114 ء كتاب الطلاق » باب . 
في الظهار » وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (۷) » باب في الظهار CIV)‏ الحديث )5١14(‏ واللفظ له 
وأخرجه الترمذي في السنن tro / ٠‏ :4 » كتاب تفسير القرآن (EA)‏ » ومن سورة المجادلة )04( » الحديث 
(۳۲۹۹) » وأخرجه ابن الجارود في المنتقى » ص Ved ۲٤۸‏ باب في الظهار » الحديث )۷٤٤(‏ » وأخرجه 
الحا في المستدرك ۲ | ۳ ٠‏ كناب الطلاق ‏ ياب مسألة القهار Beds 4 Nien:‏ ملم ا 
الذهبي . والعرق - 6 كلغ . والوسق Ne, N=‏ كلغ . 
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الإيلاء ‏ باب الظهار 


U‏ عبدالله البصري . ا مومبى بن Cele‏ أبو عمال . ان foe!‏ ب 
اة ياتا اليد و gle‏ اعرا Shed‏ + هدكة : 
۷ لب وهكذا رواه بكير بن الأشج » عن سليمان بن يسار » في قصة سلمة 
بن صخر . 

۸ 79 ورواه محمد بن عمرو بن عطاء » وعن سليمان بن يسار » عن 
سلمة بن [ ل / ۲۳۱ / بع أي صخر ء وقال : إن رسول الله REF‏ أعطاه مكتلا 
فيه خمسة عشر Lele‏ له فقال : « أطعمه ستين مسكينا » وذلك لكل مسكين 
e‏ 


وقال 4 sel ae‏ : فاذهب ل صدقة نو رزيق aa‏ إليك 


وف هذا دلالة عل ail‏ يعطي من الوسق ستين 6 ثم eee‏ بقيته : وهذا المراد 
إن شاء الله بكل ماروي فيه من هذه القصة lalla.‏ من الوسق : 


yl Gol. ۹‏ زكريا بن أي إسحاق Sul‏ أنبآنا BH.‏ بن محمد بن 
cpl!‏ : بن الفضل الثقفي » أخببنا عباس بن محمد الدوري » أخبنا أبو الوليد هشام 
ابن عبد الملك » أخبرنا حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو › > عن ألي سلمة » عن 
الشريد بن سويد الثقفي » قال : قلت يارسول الله ! إن أمي أوصت إلى أن أعتق 
عنها رقبة » وإن عندي جارية سوداء نوبية » فقال e‏ 
ربك » » قالت : الله » قال : « من أنا » » قالت : رسول الله » قال : أعيَقَها فإنّها 
مۇمنة » A)‏ 


(0) الروايات السابقة فى الستن الكبرئ ( ۷ : ۳۹۰ ). ٠‏ 
ا EE‏ » كتاب (TAY ... Gall‏ » باب ما يجوز من العتق ... CCU)‏ 
الحديث (A)‏ » عن طريق عمر ب ن الحكم » وأخرجه الشافعي في الرسالة . ص (ois‏ نت انل اها د 
المسألة vy‏ <( من طريق مالك » عن عمر ب ن SLI‏ وقال ق (EF) LR‏ : و قال الشافعي 

a dling وأخرجه مسلم‎ 6 (art بن الحكم » وكذلك رواه غير مالك » وأظن مالكًا " يحفظ‎ ules 
. الحديث‎ COV) ... كتاب المساجد ...)0( » باب تيم الكلام في الصلاة‎ 787 » 581 / ١ الصحيح‎ 


cory [rr y 


١5٠ 


السنن shall‏ | 
© باب اللعان 
٠‏ 7 أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ » أنبأنا الحسن أحمد بن محمد 
اين عبدوس » أخبرنا Olde‏ بن سعيد الدارمي » أخبرنا SNF » iki‏ على مالك 
عن ابن شهاب أن ee‏ بن سعدٍ GT Gael‏ أن Beall Laie‏ جاء إلى: 
| عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت » ياعاصم ! لو أن رجلا وَجَدَ مع 
امرأته رجلا . WET‏ فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك › ياعاصم ! 
رسول الله AE‏ فسأل عاصم رسول الله oS BE‏ رسول الله BE‏ المسائل 
وعابها . حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله BEF‏ فلما رجع عاصم إلى أهله 
ase ole‏ فقال : ياعاصم ! ماذا قال لك رسول الله ؟ قال عاصم لعومر : 

۾ تأتني خير . قد 35 رسول الله مه المسألة التى سألته عنها . قال عور : والله لا 
أنتبى حتى أسأله عنها .7 ل / Jal cif‏ عوبر TA‏ رسول الله pu‏ 
وَسَط النّاس . فقال : يارسول الله ! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا » أيقتله 
فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله َيه « قد نزل فيك وفي صاحبتك . 
فاذهب فأت بها ) . . 

قال سهل : LENS:‏ وأنا مع الاس غندد رسول الله عله . فلا فرغا قال 
عور : كَذَبْتُ عليها » يارسول الله Of‏ أمسكتها فَطَلْقَهَا ثلاثاً » أن يأمره رسول الله 

ن شهاب 7 كانت سنه المتلاعنين 00 . 

ا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه » أنبأنا أبو بكر بن داسة » 
حدثنا أبو داود » حدثنا سليمان ابن داود العكي » وأنبأنا أبو الحسن على بن محمد 
ف De‏ المقرى: > نانا ال ود dat‏ ين إستحاق + ارا Gey‏ :ابن عقوتب 
القاضي » أخبنا أبو الربيع » أخبرنا فليح بن سليمان » عن الزهري » عن سهل بن 


)1( رواه البخاري ف الطلاق COA)‏ باب ٠‏ اللعان ومن طلق بعد اللعان » الفتح ( 3 : ٠٤١‏ ) » ورواه أيضاً 
فى الطلاق وف التفسير Gy‏ الاعتصام وق الأحكام a‏ الصلاة » ومسلم فى أول كتاب اللعان > حديت 
(TV)‏ في طبعتنا » ص )8 85 (AVE‏ » و ص ( : ۹ . Cue‏ طبعة عبد الباق . ورواه أبو داوق في 
الطلاق YEA 2 ۲۲۴۷ » TYES)‏ 6 .556 ¢ 3169) » باب « في اللعان ۲ » (۲ : ۲۷۳ (YVO—‏ © والنساني 
في الطلاق (5 : )٠٤۳١‏ باب « الرحصة في الطلاق الغلاث » » وابن ماجة في الطلاق (TAT)‏ باب « اللعان » 
٩۷ : ١١‏ » وموقعه في الكبرئ DY)‏ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹) . 


١5١ 


الإيلاء باب اللعات : 
سعد الساعدي ٠»‏ أن رجلا أ فى النبي 2 قال ازول الله ch It‏ رجلا ری 
iee 00‏ ا ل ا ee‏ فى القران 
ن المتلاعنين » فقال له رسول الله RE‏ « قد قضي فيك by‏ امرأتكِ » قال 
Uf Lodi‏ شاهد عند رسول ae fie a‏ يارسول الله Kamal ot‏ فقد 
كذبت. عليها » ففارقها . 1 


فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين . 


وكانت حاملا Sb‏ ر حملها . وكان be!‏ بذع إلها > ثم جرت السئة. بعد فى 


الميراث sf‏ يرثها وترث aA‏ مافرض الله ها . 


ola, — VEY‏ إبراهم on‏ سعد عن الزهرى بنحو من حديثه مالك \ قوله فقال 


عور : لين انطلقت با لقد كذبت علا ففارقها قبل أن يأمره رسول الله له نم 
قال رسول الله عقا 0 أنظروها فإن جاءت به أسمر أدعج عظم الإليتين فلا أراه إلا 
قد صدق 6 وإن جاءت به أحمر كأنه 555 فلا أراه إلا كاذباً » . فجاءت به على 


. المكروه‎ cad! 


* 374 ل أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس الأصم » أنبأنا الربيع 


أنبأنا الشافعي > wala \ uit‏ بن سعد عن ابن شهاب فذكره 4 

clea me 4‏ عن neo‏ لزهري » عن سهل بن سعد ء فقال فيه 
فتلاعنا ففف ae‏ الله Pure‏ بينيما وقال لا تجتمعان it‏ : 
الإسماعيل » Gel‏ إسحاق بن إبراهم بن al‏ حسان » Gel‏ عبد الرحمن بن 
إبراهم » أخبنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد [ ل / ۲۴۲ / ب ] الواحد قالا :. 
pot!‏ الأوزاعي عن الزبیدى فذکره() . 


(۲) مكرر ما قبله » وموقعه في الكبرئ ( ۷ : ۳۹۹ ). 
(۳) الست الكبرق ( ۷ : ٤٠١‏ ) . 
(4؟) الموضع السابق 

١ 4 


4۲ 


السنن الصغير | ج٣ ٠‏ 
5 9 ورواه ابن جرج ؛ عن ابن شهاب » عن سهل بن سعد معنى ما مضى 
في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه :۰ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر 
في القرآن من أمر التلاعن » فقال النبي AE‏ ) فى موك ول الي 
.قال فتلاعنا في المسجد Gh‏ شاهد() . 


4 ل وفي رواية الواقدي بإسناده » عن عبد الله .بن جعفر » قال Sper‏ 
رسول الله عه حين لاعن بين عور العجلاني وإمرأته : وأنكر حملها » وقال هو 
من ابن السمخاء فلاعَنَ بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل . 

74 ل yl Lol‏ محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني 0 انو ب Pe‏ 
الأعرابي » أخبنا الحسن بن محمد الزعقراني » أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار ۽ عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر » قال : فرق .وسول BE‏ بين 
المتلاعنين وقال : « حا كنا | علي ا الله عز وجل أحدذكما كاذبٌ لا سبيل js‏ 
baie‏ ار الله ان ل و غل لت نيت ا 
فهو بما CAEL‏ من.فَرجها » وإن CHAS EIS‏ عليها فذاك ART‏ لك منها Oe‏ 
9 = ورواه أيوب » عن سعيد بن جبير » قال سمعت ابن عمر يقول SB‏ 
رسول الله BE‏ بين أخوي بني العجلان وقال هكذا. بأصيعه : المسبّحة » 
والوسطى : فَقَرَئَهُمًا bes‏ والتى تليها يعنى المسبّحة » وقال « الله يعلم أن أحدما 
كاذب فهل منكما تائب ؟ 0" . 

۰ ل ol‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس الأصمء أنبأنا الربيع » 
أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان عن أيوب فذكو . 


(ه) السنن الكبرى ( ۷ : 108 ) . 
300( رواه البخارى فى الطلاق ( 58١5‏ ) باب « قول الإمام للمتلاعنين » إن أحدما كاذب » الفتح ( ٩‏ : 
(HOV‏ و (:10) باب و Lal‏ التى لم يفسرض اع الفح ( 4 : 440 ) » ومسلئسم في اللعان CC)‏ 
(5108؟) » ص ره : ٩۰‏ ) من Lea‏ . وأبو داود في الطلاق (۲۷۸) باب « ف اللعان » ( :5108 )6 2 
والنساني فى الطلاق ( ٦‏ : ۱۷۷ ) ياب « اجتاع المتلاعنين » » وموقعه في الكبرئ ( ۷ : 108 ) . 

(۷) أخرجه البخاري فى الطلاق (0775) باب « قول الامام للمتلاعنين إن أحدما كاذب » الفتح ( ٩‏ : 
| ۷ )ء dy‏ أماكن أخرى فى الطلاق « ومسلم في اللعان » حديث (۳1۷۹) » ص (ه : ٩۱‏ )من |طبعتنا . ٠‏ 
وأبو داود فى الطلاق (YY OA)‏ باب .« ف اللغان » (۲ : ۲۷۸) » والنساتي في الطلاق ( 5 : ۱۷۷ ) باب" 
« استتابة المتلاعبين بعد اللعان ٠‏ . 


var. 


Ay!‏ باب اللعاد 

يت وزواه عبد بن ريلد عن سعيد بن جبير 6 عن ابن عمر . عن النبي 

. (٠ قال : « المتلاعنان إذا ثفرقا لا يجتمعان أبدا‎ Be 

۲ - وروينا عن علي » وعبد الله قالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لايجتمعا 
$ 


أبدا 1 
6 لس وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : يفرق بيتهما ولا يجتمعان OT‏ 


4 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » أخبرنا gh‏ بكر بن داسة » 
أخبرنا ابو داود » أخبرنا محمد بن بشار . أخبرنا ابن عدي » انبانا هشام بن 
lus‏ | 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو بكر بن عبد الله » أنبأنا الحسن بن 
سفيان » Gel‏ بندار » Gel‏ ابن al‏ عدي » Gel‏ هشام بن حسان » حدثني 
عكرمة » عن ابن عباس : أن هلال بن ميه GH‏ امرأئهُ عند النبي لله بشريك 
- ابن سَخماء : وفي رواية الحسن : قذف امرأته بشريك ابن سحماء » فقال النبى 
عله : GS fy‏ ظهرك » قال : يا رسول الله ! إِذَا رأى أحدنا رجلا على 
امرأته يلتمس البينة ؟ fees‏ النبي BEE‏ يقول : « البينة » وإلا حد في ظهرك » › 
فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق Shady‏ الله عز وجل في أمري ما ييرىء . 
ظهري من الحدّ » فنزلت ‏ والذين يرمون ازواجهم dy‏ يكن هم شهداء إلا 
أنفسهم 14 النور de ars:‏ لظ من الصادقين #وانصف النبي BE‏ 
يقول : « إن الله AL‏ أن أحتكا كاذب » فهل منكما من. IB‏ ئب ؟ ) ثم cub‏ 
فشّهدت » فلما كانت عند الخامسة ظإ أن غضب الله عيبا إن كان من 
الصادقين 4 قالوا هما : إنها موجبّة » قال ابن عباس : ELA ANS‏ حتى 
Ub‏ أا سترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم » فمضت » فقال النبي 
REE‏ : « أبصروها ¢ فإن cil‏ به اكل العينين » سابع الإليتين IGE‏ الساقين 
ا El‏ : « لولا ما 


KER ۷ ر‎ eS coll (A) 
. ) ٤١١ : ۷ ( السنن الكبرى‎ (4) 


١ 


السنن الصغير | ج ¥ 


ve ٠ 
5 5 ٠ 3 5 8 

(Ta ute! 1 0 E :‏ 
مصى من كناب لله کان > ube‏ سمال ) 3 


9 س ورواه عباد بن منصور » عن عكرمة » عن ابن عباس » وقال فيه : ففرق 
رسول الله SEE‏ بينهما وقضی ألا يُدعى ولدها لاب ولا ترمى ولا يرمى ولدها » ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد » فقضى لا بيت لما عليه ولا قوت من أجل أنهما 
يتفرقان من غير طلاق » ولا مُتوفى عنها . وقال آخر . فقال رسول الله م : ٠‏ لوا 
الأيمان لكان لي وها شأن . 


5 أخبزنا أبو بكر بن فورك » أنبأنا عبد الله بن جعفر » Urol‏ يونس بن 
a‏ 

وفي حديث Al‏ من رواية م وقال Wo J: ol a‏ الأيمان لكان لي وها 
شأن MY‏ 


۷ 2 ورواه أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » وقال فيه : فقال له يعني 
ا : «إحلف BL‏ الذي لا إل إلا هو إني لصادق » تقول ذلك أربع 
' مرات . وإن كنت كاذباً Jd‏ لعنة الله » وقال رسول الله EE‏ « قفوه عند 
الخامسة فإنها موجبة » فحلف , ثم ذكر لعانها » ووقفها عند الخامسة . 


۸ - زفي رواية' جويرية » عن نافع » عن ابن عمر ي المتلاعنين قال : 
أحلفهما رسول الله REE‏ ثم فرق Oe‏ 

¥Ve4‏ وأما حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعا : ٠‏ أربع من 
النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم » واليبودية » والمملوكة تحت الحر » 
والحرة تحت المملوك » ؛ فإنما رواه dela‏ من الضعفاء عن عمرو 6 منهم : عطاء 


: ۸ ( قح الباري‎ » ١ .. رواه البخاري في تفسير سورة النور » ح (47/ا5) » باب : ويدراً عنها العذاب‎ )٠١١ 
.) 584 ۰ ۳۹۳ : ۷ في الكبرى ر‎ anions . ) 49 

(YV09) (11)‏ و (YVO)‏ في الكبرى ( ۷ : ۰۳۹۲ 5550 ). 

. مسلم في الطلاق » باب و إحلاف الملاعن » بهذا الاسناد‎ ols (VY) 


\go. 


الإيلاء ‏ باب اللعان ْ 
الخراساني » وعهان OO golly!‏ عن عمرو بن شعيب » وعمار بن ON ae‏ عن 
حماد بن عمرو » عن زيد بن رفيع › عن عمرو » ورواه عمر بن هارون » عن ابن 
جرج والأوزاعي » عن عمرو موقوفاً . | 
وكذلك رواه CH‏ بن al‏ أنيسة عن عمرو ( موقوفاً ) على جده وعمر بن 
هارو(" غير قوي » ويحبى بن ألي أنيسة(") ضعيف ء والله أعلم . 


: بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي‎ Ole هو‎ (IT) 
» قال على بن المديني : « ضعيف جدًا‎ 1 

قال البخاري : ١‏ تركوه € . 

وقال ابن معين .: ٠‏ ليس بشیء » ۽ وقال مرة أخرئ :' « ضعيف ). 

. وقال أبو حاتم : « متروك الحديث » ذاهب الحديث » كذاب »2 . 

وقال ابن حبان : « هو من ولد سعد بن al‏ وقاص » يروي عن الزهري « رو عنه Opps‏ كان من 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات + لا يجوز الاحعجاج به » . 

وقال اليسائي » والدارقطنني eae‏ ; 

| ترجمته في « التاريخ الكبير » CITA ITA: DY)‏ تارم ابن معين )1 الح 
Vet: lS‏ المجروحين CANDY)‏ الميزان CET ET)‏ 
)14( عمار بن مطر الزهاوي يحدث عن الثقات بمناكير » هالك . الضنفاء الكبير ( ora *) ۳۲۷ EY‏ 
(؟ :0۹7 oes . ۱10۹ ET) Obey‏ ; 
00 عبر planing‏ = أب حفص » موی لیف ضعيف + روى (PC Ae‏ 
بأخته » وجاور عنده » وعلى ضعفه في الحديث » فقد كان أحد أوعية الغلم في القراءات . 

E‏ رحبا تكلم AS N‏ إن اليا ؛ يقال عمد oth‏ بن 
المبارك do:‏ يكن له عندي قيمة » . 

ويعود السبب إلى وك من أوعية العم أنه كان يروي العضلات عن اقات » وبحي fet‏ 1 
برسم . . ْ 

re Kae ES 

aay‏ في « التاريخ الكبير » ۲ ۳ :۲ :۲ ) ٠‏ الجرح والتعديل EVE : ١ IM)‏ تاريخ ابن. 
معين ( ۲ ee re‏ : 18:5 )» المجروحين ( ۲ :4.00 ) +¿ الميزان SCOTIA ET)‏ 
اللبذيب CON EV)‏ : 
AN‏ بحى بن أي a‏ الجرزي": قال عنه أخوه : لا تكتبوا عن أخي » فإنه يكذب » وقال عيضي : «ليس 
بشيء 2 . 5 | | ش 
تاريخ ابن معين ( ۲ : Bolly ٠ ) ٦٤١‏ الكبير ( 4 : ۲ : 555 ) + والضعفاء الكير ( 4 : 
cmt » ) ۲‏ ( ۳ : ١١١)ء‏ والميزان ( ۳٦٤ : ٤‏ ) › والتقیب ( ۲ ee‏ 


4٩ 


السئن الصغير | ج٣‏ 
Sp!‏ » ولم Gall pint‏ بها » وبمعناه رواه ابن عمر , وروينا في adm‏ عكرمة عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء » وكذلك هو في رواية 
هشام » عن ابن سيرين » عن أنس . وخالفهما أبو الزنار عن القاسم بن محمد 
عن ابن عباس فذكر : أنه سمع رسول الله GAVE‏ بين SS‏ وامرأته » وكانت 
حاملاً وكان الذي رميت به ابن السسّحماء » وكذلك هو في رواية الواقدي ؛ فيشبه أن 
تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة » وأن يكون هو أو غيو في المتلاعنين See‏ عن 
قصة واحدة » Oly‏ الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء » والذين قالوا : 
العجلاني » أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال هو أولى » والله أعلم29© . 

9 - أخبرنا gf‏ الحسن علي بن محمد بن علي المقري » أنبأنا الحسن بن محمد 
ابن إسحاق » أخبرنا يوسف بن يعقوف القاضي » أخبرنا أحمد بن عيسى »› أخبرنا 
ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن ابن الماد » عن عبد الله بن يونس » عن 
سعيد GRO‏ عن Ul‏ هريرة » أنه Sete‏ رسول الله يقول.» حين نزلت آية 
املاعنة Lat:‏ امرأة ELST‏ على قوم مَنْ Sod‏ منهم Saab‏ من الله في شيء Fo‏ 
يدها الله في Uh «at‏ رجل SE‏ ولده وهو ينظر إليه Caco‏ الله منه Cady‏ 
على رؤوس الأولين والآخرين OM‏ 

قال عبد الله بن يونس » فقال محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا 
الحديث : بلغني هذا الحديث عن رسول الله خ4 . 


€ ۸ : ۷ السنن الكبرئ أيضا ر‎ (VV) 

Saale )١59( أخرجه الشافعي في المسند ۲ / 4۹ » كتاب الطلاق . الباب الثالث في اللعان . الحديث‎ (1A) 
ء كتاب النكاح » باب من جحد ولده ... , وأخرجه أبو داود في‎ ٠١١ / ۲ له » وأخرجه الدارمي في السئن‎ 
وأخرجه اساي في المجتبى من‎ ECVV TT) كتاب الطلاق (۷)_ » باب التغليظ في الانتفاء (۲۹) › الحديث‎ 
وأخرجه ابن‎ © (EV) لولد‎ Me باب التغليظ في الانتفاء م‎ 6 (VV) السنن > / 48 6 ۱۸۰ كتاب الطلاق‎ | 
وأخرجه‎ (very الحديث‎ (VT) .باب من أنكر ولده‎ (YT) كتاب الفرائض‎ » ٩۱٩ / ۲ ماجه في السنن‎ 
الحاديث‎ (Vy ابن حبان » 053 الميثمي في موارد الظمان > ص 755 ء كتاب الطلاق (۱۸) » باب اللعان‎ 
» ... باب مسألةاللعان‎ GI كتاب‎ oer ۲ ۲ الحآم في المستدرك‎ e (Fro) 
ر م ورين‎ 

(fF : ۷ ( الست نن الكبرئ‎ (VAY ٠ 


At 


الإيلاء ‏ باب “ald‏ 
VY‏ ك ا زكريا ر بن إسحاق 4 Gui‏ ا عبد الله *y‏ ن بررة 
بهمذان 3 اجا إجماعيا ل بن إسحاق القاضي ( أخبرنا dete!‏ . نأ ul‏ © 
ارا مالك + 

ply‏ عبد الله الخافظ في أخرين gf Brel c‏ العبامن محمد ين يعقوت > أتبانا 
الربيع بن سليمان » أنبأنا ١‏ الشافعي » cbf‏ مالك « عن ابن ee‏ عن ابن 
المسيب » عن أي aya‏ ان Spey‏ الله عله ole‏ رجل lel‏ فقا ‘cae‏ 
foe. Pe ee oS‏ 
امراق coped LOE aly‏ قال bal‏ النبي roe‏ عل للا ا Abbe‏ 
نعم » قال : « ما ألوانها ؟ » قال حمرء قال ee aaa‏ ل : نعم » 
قال Slat‏ ترى ذلك » › قال : We‏ نزعه » فقال النبي 2 : « فلعل هذا نزعه 
عرق OG‏ 
۴۳ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين 
فليس له أن ینفیه(") . 
Vf‏ اا ابو عبد الله الخافظ › اش Le yl‏ اله عمد بن قرت ا 
عن سعيد » عن أي هريرة : أن رسول الله عة قال : « الولد الافراش وللعاهر 
الحجر 00 . 

وقد مضى حديث عائشة في ابن ( وليدة ) زمعة » وفيه دلالة على ثبوت 
الفراش بالوطء في ملك المين . 


968 سے وأخبرنا أبو زكريا ب بن أي إسحاق » أخبرنا بو العباس الأصم 3 أنبأنا 


)٣٣(‏ عن الزهري » عن اهي سلمة » عن أي سلمة » عن Gl‏ هريرة oly‏ البخاري في الاعتصام بالسنة » ح 
(715/)ء باب « من شبّه أصلاً معلومًا .. » فتح البارى ( ۱۳ : ٠ ) ۲۹١‏ ورواية ابن المسيب عن أي هريرة 
عند مسلم في اللعان حديث )140( من طبعتنا . ص ( ه : / 59 ) وطبعة عبد GUY‏ ( ؟ : 1۳۷ ) 
ورواه أبو داود في الطلاق (5250) باب « إذ شك ف الولد » ( ۲ : ۲۷۸ ) » والترمذي في الولام والهبة (YAWAY‏ 
باب « ما جاء في الرجل ينتفى من ولده » ( £ : 4*8 )ء والنساى فى الطلاق ( ٩‏ : ۱۷۸ ) باب ١‏ إذا عرض 
بامرأته وشكت ف ولده وأراد الانتفاء منه » » وابن ماجة فى النكاح (Yet)‏ باب « الرجل يشك فى ولده » ( ١‏ 0 
٥‏ )ء. وموقعه في الكبرى ( ۷ : AW 4٠80‏ 

. ) ٠٠١ EY) ومصئف عبد الرزاق‎ » ) 4075 : ۷ ( GSI السنن‎ (TN) 


١م‎ 


:. السنن الصغير | 

الربيع » أنبانا الشافعي » ULSI‏ مالك » عن ابن شهاب . عن سام » عن عبد الله , 
عن أبيه » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما بال رجالٍ يطوفون ولائدهم ثم 
يعزلونين » لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها » فاعزلوا. 


بعد أو اتركوا . 


قال : وأخبرنا مالك » عن نافع » عن صفية بنت ألى عبيد » عن عمر في 
إرسال الولائد يوطين بمثل هذا المعنى . 
5 - وروينا أن عبيد الله بن الحر GE‏ بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله فزوجها 
EL Aa. tase‏ عي لو سو سي 
علىٌ » فرد عليه المرأة » وكا نت حاملاً من عكرمة » فوضعها على يدي عدل > فلما 
وضعت ما في بطنها رَدَّها إلى عبيد الله » Golly‏ الولد als‏ 
rv‏ أخبرنا yf‏ حازم الحافظ » أنبأنا yf‏ الحسن بن حمزة الهروي » أنبأنا أحمد 
بن نجدة » أخبرنا سعيد بن منصور » أخببنا هشم » عن الشيباني » أخبرني عمر » 
E f‏ أن عبيد الله ابن الحر فذكره9؟"© . | 


. باب العدد‎  £ 


قال الله عر وجل > والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 505 YA‏ ] 
قالت عائشة ا : الأطهار . 


E 3 oe ene‏ ¢ ا ا 


olay (VY)‏ مسلم في الرضاع » & (TOON)‏ باب « الولد للفراش وتوتي الشببات » » ص )£ : )١١١١‏ من 
طبعتنا » وص ( ۲ : ٠١8٠.‏ )من طبعة عبد الباق » والنسائي في الطلاق ر 5 : ١8٠١‏ ) » باب « إلحاق الولد 
بالفراش » . 

وضمن حديث طويل عند البخارى . الفتح ( ه : 1( + 

وموقعه في ٤1۲ EV) GSS‏ ). 
bby )۲۲(‏ مالك ( ۲ : ۷٤۲‏ ) » ومصنف عبد الرزاق ( ۷ : ۱۳۲ ) ٠‏ والسنن الكبرق ( 7 : 415 )ء 
والمغني ( ٩‏ : 5595 ) و ( ۷ : ۳۹۸ )ء ۳٣٣۲ : ۱١ ( del‏ ). 
(VEY‏ السنن الكبرى (۷ : ٤١۳‏ » 415) › ومصنف عبد الرزاق (۷ : )۳١١‏ » ويل الأوطار ر( : 
۲( . 


١48 


الإيلاء ‏ باب العدد 
أا قالت : إنما الأقراء الاطهار 


yi Gel - 8‏ عبد الله الحافظ » Gol‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا أحمد بن شيبان » أخبرنا سفيان » عن الزهري » عن عَمُرة » عن عائشة 
قالت : إذا دَكَلَّتِ المطلقة في الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه . 
۷ ب Gel‏ أبو عبد الله الحافظ » gf Gel‏ العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا أحمد بن شيبان » أخبرنا سفيان » عن الزهري » عن سليمان بن slag‏ قال 
كتب معاوية إلى زيد » فكتب زيد : إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت 
مه . 
همف le‏ حبرا yh‏ زكريا ب بن أبي إسحاق 1 أخبرنا أبو العباس الأضصم› uti‏ 
الربيع » أنبأنا الشافعي » أنبأنا مالك » عن نافع »تحن ابن عمر » أنه كان يقول : 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في العدد من الحيضة الثالثة ؛ فقد E55‏ منه وبرى 
منہا » ولا ترثه ولا يرثها . 
وروينا عن القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » وألي بكر بن عبد الر or‏ 
وسليمان ين يسار ٠‏ وان شهاتٌ.> قال مالك فذلك- GAN‏ الذي Sab‏ عليه" 
العلم ببلدنا . 
۲ س وا عع ast ee)‏ محديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض » 
وقول النبي UR « AE‏ حتى bi‏ » ثم إن شاء أمسك » وإن شاء طلق قبن 
أن يمس » فتلك ab‏ التى أَمَررَ الله أن يلق ها النساء )649 . 


)١(‏ :كذا في الأصل » وني الكرئ ( ۷ : ٠٠١‏ ) : « الشافعي » عن مالك » عن الزهري » عن عروة ».عن 
عائشة » . 1 
(TYTA) (1)‏ و (۲۷۷۰) في الكبرق (/ : ٥ا٤‏ ) . 
(۳) في iby‏ مالك (۲ : ٠‏ 8 : و وهنا الأمر الذي .لم يزل عليه أهل العلم عندنا » . 
(4) هو حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 9 أنه gle‏ امرأة له وهي poe Sb ale‏ لرسول الله 
َه Bs‏ فيه رسو الله ثم قال Gott:‏ يُشيكها حتى تطهر : Fs‏ ب قاد HAR SOMERS‏ 
(pillars‏ طاهرًا قبل Of‏ يَمُسّها» ذ لل د aint‏ التي أمرّ الله أن يُطَلْقَ لها النسام » ; 

: ۷ ( )ء والسبنن الكبرئ‎ ٠ 4: E ؛ وصحيح مسلم ط.‎ ) ۲ : A) الباري‎ as 
. (C٤ 


you 


. السنن الصغير | جم 
عدة » وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : الأقراء : الجيضّ . 

» السكري ببغداد‎ HUN أبن عند ادن حر ين عد‎ Gel wer 
أ ] أخبرنا عبد‎ ۲٣١ أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار » أخبنا أحمد بن منصور [ ل‎ 
إلى‎ Btls أنبأنا اوري » عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة » أن امرأة‎ hI 
ثم تركني 6 حتى رَدَدْتُ بابي » ووضعت‎ » lb عمر » فقالت : إِنْ زوجي‎ 
عمر لابن مسعود‎ SUB 6 ولعت ثيالي » فقال : قد راجعتك » قد راجعتك‎ , GL 
بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة‎ Gol أنه‎ ols وهو إلى جنبه : ماتقول فيها ؟ قال‎ | 
. وتحل هما الصلاة » فقال عمر : وأنا أرى ذلك(‎ 


0 وهكذا روي عن علي » وعن أي بن كعب » واي موسى الأشعري والذي روي 
مرفوعا J:‏ دعي الصلاة أيام أقرائك » 0 يثبت إسناده 3 وروي أنه أمرها أن تدع 
ا 0 0 »أو بالشك0› . 

wel d oe e‏ لل ا ا ا 
أقرأت alll‏ إذا دنا حيضها » alah‏ أيضاً ‏ إذا دنا طهرها . قال أبو عبيد : 
فاصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر ؛ وقال الأعشى يمدح رجلاً بغزوة غزاها : 
why ٠‏ مالاً وني الذكر bs,‏ لما ضاع فيها مر قروء نسائكا . فالقروء Liga‏ 
الأظهار » لأن النساء لا ose‏ فيه9") . 

— باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتبا 

۲۷۷۵۲ س أعيزا yf‏ عبد الله الحافظ » Gel‏ أبو العياس محمد بن يعقوب » 
عن قتادة » عن عروة »> عن الحسن العرني Cas fs‏ رفت إليه sft‏ طلقها 


(د) مصنف عبد الرزاق ( CC ۳٠١ : ٦‏ وسنن البييقي الكبرئ: ( ۷ : 417 eC‏ وتفسير الطبري رقم 
(£ £7۷( . 

(NV: ۷ ( السنن الكبرئ‎ )٩( 

. ) ۳۳٤ : ٤ ( عبيد‎ GY غریب الحديث‎ vy 


١١ 


الإيلاء ‏ باب عدة من تباعد حيضها 
زوجها ۰ > فاضت ثلاث Gee‏ في خمس وثلاثين ليلة » فلم يدر ما يقول فيها » فرفع 
إلى Ue‏ س عليه السلام ‏ » فقال : سلموا عنها جاريتها » أو قال : جارتها ؛ فإن 
كان حيضها كذا abl‏ » قال : قد انقضت عدتها() . 
am YVVA‏ ورواه aves‏ بن الحارث » عن سعيد » وقال في الحديث : سلوا عنها 
جاراتها » Ob‏ كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتا . 

ورواه الشعبي عن على وشريم إلا أنه قال فأتت بعد تتمة » فقالت قد 
افق عدي وعد عل شرع ع افقال :"قل يماك ال إن ool‏ ينطانة مق 
أهلها من العدول يشهدون صدقت لوو يك : قالون بالرومية 
أى اص" 
۷ س وروينا عن ابي بن كعب : إن [ ل ۲۴١‏ ب ع من الأمانة أن المرأة إئتمنت 

ورويناه عن عبيد بن عمیر() . 

5 باب عدة من تباعد حيضها 

isi . ۸‏ أبو نصر بن قتادة » أنبأنا أب رة السلمى ¢ | Gps‏ محمد بن 
إبراهم » أخبرنا ابن بكير » أخبرنا مالك » عن Cet‏ بن سعيد » عن محمد بن يحبى 
ابن حبان أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له ؛ هاشمية وأنصارية » فطلق 
الأنصارية وهي ترضع » فمرت بها سنة ثم هلك عنها dy‏ تحض ء فقالت : أنا أرثه » 
لم أحض » فاختصما إلى عثان بن عفان رضي الله عنه — فقضى لما “Ole‏ 
Sill‏ » فلامت SAU)‏ عثان » فقال عثان : ابن عمك هو أشار إلينا بهذا » 
يعني Ge‏ بن al‏ طالب رضى الله ae‏ 3 
Lag) gem ۹‏ عن علقمة أنه كان له امرأة فطلقهنا tales‏ 1 تطليقتين ثم 
Cob |‏ حيضة أو حيضتين » ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهراً » ثم 
hel Q)‏ الوضاة ( ۲۳ : ۹4(“ وسنن البييقي الكبرئ Vey ves CEMA — SNA : 7١‏ 
(YY‏ . 


CEES : ۷ ( calle CEVA : ۷ ( الكبرى‎ dell )ء وسن‎ ٠ : 5 ( مصنف -عبد الرزاق‎ )١( 


والمحلى ( ۱۰ : ۲۲۵ ۰ 559). 


\oy 


السئن الصغير | Vor‏ 
ماتت » فقال ابن مسعود : حبس الله عليك ميرائها . فورثه منها . 


٩‏ - وروينا عن ابن المسبب » أنه قال : قضى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه ‏ في dl‏ التى يطلقها زوجها تطليقه » ثم تحيض Ease‏ أخرى » أو 
gubals‏ » ثم ee‏ تسعة أشهر » فإن بان بها حمل فهي 
حامل » وإلا اعتد — بعد ذلك Ow‏ أشهر ثم قد قد حلت(" . 


YVAN‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أنبأنا إسماعيل الصفار » أخبينا محمد بن 
إسحاق » أخيزا يعلي بن عبد + أخبيزا يحي بن سميد» عن سعيد بن السيب 
فذكره . 

77> — وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر » ثم رجع عنه في 
الجديد » وقال يحتمل قول عمر أن يكون في AM‏ فقد بلغت السن التي من بلغها 
فخ pale pies:‏ من الحيض فلا WIE OS‏ لقول ابن مسعود › By‏ حديث ابن 
مسعود في جامع الشوري عن حماد والأعمش ومنضور » عن إبراهم عن علقمة کا 

مضى ذكره . 

۴۳ ب وقد أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ » إجازة » Lat‏ أبو الوليد الفقيه » أخبرنا 
الحسن بن سفيان » Gel‏ أبو' بكر بن ألي شيبة » Gel‏ أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن إبراهم > عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت 
حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم لم تحض الثالثة حتى. 
ماثت » فاتی عبد الله فذكر 7 ل ۲۳۹ / أع ذلك له فقال :. حبس الله عليك ميراثها 
cee Cee‏ 


قال : عدة لمطلقة ل 9 8 


)1( في الأصل : ١‏ تربص » » وأثبتنا ما في موطأ مالك » والسنن الكبرئ . 
bby (1)‏ مالك ( ۲ : OAT‏ ) » رقم )7١(‏ باب « جامع عدة الطلاق ٠‏ » ومصنف عيد الرزاق ( 5 : 
۹ ) » وسنن البيبقي الكبرى ( ۷ : ۰ )ء 1١ ( dA‏ ۲۷۰ ) » والمغني ( ۷ : ٤1۳‏ ) . 


١ 


الإيلاء ‏ باب عدة التى يئست من المحيض والتى لم تحض ١‏ 
۷ باب عدة التى يدست من الحيض والتى لم تحض 
wae‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري » 
أخبرنا محمد بن عبد السلام » أخبرنا إسحاق بن إبراهم » أنبأنا جرير » عن مطرف 
' ابن طريف » عن عمرو بن سالم » عن Bi‏ بن كعب » قال : لما نزلت الاية التي ي 
ون العو ره من Ip 6 chanill ake‏ قد بق من عدد النساء م يذكك + 
الصغاز والكبار اللاي انقطع عنهن الحيض » وذوات الأحمال » فأنزل الله تعالى الآية 
التي في النساء [ واللانى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللانى م يحضْنَ » وأولات SY‏ أجلهن أن يضعن حملهن » 
[ الطلاق : ٤‏ ع . 
6 - قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : وقوله ( إن ارتبتم ) فلم يدروا ما تعتد 
غير ذوات OM‏ 
A‏ — باب عدة الحامل المطلقة 

قال الله عز . وجل في اللطلقات .ل وأولات الأهال أجلهن أن يضعن th‏ 
[ الطلاق : ٤‏ ] . 


5 سوروينا عن أم كلثوم بنت Made‏ : أنها كانت تحت الزبير فطلقها وهي 


.  نهماحرأ قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في‎ DH والمطلقات يتريصن بأنفسهن‎  )١( 
فيا علاماث الحَمْلٍ قد طَهَرتْ » من انقطاع الطْمْثٍ » وكيا الحمل‎ GS والمدة المشارٌ إليها هنا‎ 
وتغير الشهية خاصة لبعض الأطعمة » وكبر الجزء‎ » abl أو قله » وتكرار التبول » وزيادة حجم‎ peal 
WSS > ذلك التثبتٌ من الحمل حتى بواسطة الأخصائيين والكيميائيين‎ JF من البطن ؛ إِذْ أنه يصْعُبُ‎ fae 
من نسائكم إن ارايم فعدتهن ثلالة أشهر واللائي لم‎ al من‎ ont Sy GLa AM ah 
Bley. — التي لم تبحض — يعني الصغيرة‎ ihe 4 .. يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.‎ 
لَهُنَّ فترة ثلاثة أشهُر » وبعد هذه الفترة‎ Olah أي بلغت سن اليأس ) » فخصّص‎ (٠ › التي انقطع حيْضها‎ 
» تستطيع تلك النساء المطلقات اللائي انقطع حيضهن أن يتزوجهن » أما عِدّة لحيل فلا يستؤفى إلا بعد الوضع‎ 
. قال الشافعي وأبو حنيفة : لا تحل إلا بما يكون ولدا‎ 
بن عبد شمس الفرّشية الأمرية . أحت الوليد بن‎ Hil عضرو بن‎ ally , بنت عُقْبة بن أي مُقيط‎ ppl هي أم‎ (1) 
بن عبد‎ at بن ربيعة بن‎ AS مُعيط : أبان » واسم أبى عمرو : ذكوان . وأمها أَزْوَى بنت‎ Ul عقبة » واسم‎ 


\ot 


٣ج‎ | السنن الصغير‎ ٠ 
فذكر‎ EE النبى‎ Sb > » حامل ؛ فدهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطبا‎ 
. OG له ما صنع » فقال : « بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها نفسها‎ 

۷ أخبزا أبو عبد الله الحافظ » حدثني Gle‏ بن حمشاذ » أخبرني يزيد 
ايع » أن إبراهم بن at‏ الليث حدثهم » أخبرنا الأشجعي » عن سفيان » عن 
عمرو بن ميمون » عن أبيه » عن أم كلثوم » فذكو أتم من ذلك . 

۸ - وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أجل كل حامل أن تضع ما في 
Oda:‏ . 

وزوينا عن علي » وابن عباس في التي في بطنها ولدان فتضع أحدهما ويبقى الآخر فإنه 
هو Gol‏ برجعتها ما لم تضع الآخر » [ ل / 7١+‏ / ب ] وهو قول عطاء » والشعبي 


رهه الله . 
8 باب الحيض على الحمل 
8 س روينا عن مطر » عن عطاء » عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : 
«الحبى لا Gat‏ إذا ob,‏ الدم صلت » . 


فكان يحبى القطان يذكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبى ليل » ومطر عن 
عطاء . 0 


eal‏ و مكلو اج dull‏ عاعية 1 قار Ugh Lacy Ll tel‏ عله ها وسا 
فمنعها الله تعالى . 

tees‏ عدن re‏ ان اد O‏ > عن :ابن إسحاق قال : حدثني الزهري وعبد الله 
ابن af‏ بكر بن حَرْم قالا : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة إلى رسول الله عه عام الحديبية » فجاءً أخواها الوليد 
وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله AF‏ يطلبانها » ab‏ أن يردها عليهما . 01 

وقال المفسرون : فيها نزلت : ج ياأيها الذين آمنوا إذا E‏ ا مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانين © . .. الآية )٠٠(‏ فى سورة الممتحنة . 

ولا قدمت Bull‏ تروجها Sy‏ بن حارئة » فقتل عنها بوم ade AEE‏ الزير بن العوام » فولدت له 
زينب يلاها حرجا فيد رضن بز عر ie alia EE‏ . فتزوجها 
عمرو بن العاص > فمكثت عنده شهراء ثم ماتت . 

. (TAT :V ( alt وأسد‎ » ) ١969 : 5 ( الاستيعاب‎ 


(؟) السنن الكبرئ ( ۷ : (FY) + ) ٤٣١‏ السنن الكبرى ( ۷ : 858 ) . 


joo 


الإيلاء ‏ باب لا عدة إلا على التی ل ييدخل بها be‏ 
وقال إسحاق "الحنظلي : قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله : ما تقول في الحامل 
ترى الدم ؟ فقلت : تصلي . واحتججت بخبر عطاء عن عائشة » قال : فقال لي 
sal‏ بن حنبل : أين أنت عَنْ خبر المدنيين ؛ خبر أم علقمة مولاة عائشة ¢ فإنه 
eel‏ قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد . | 
2 ب bel‏ بحديث ابن علقمة أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن 
بعاد gail Ae Ul‏ امعان ay Gis‏ عزن ليت عن 
بكير بن عبد الله » عن أم علقمة مولاه عائشة الي اد 
الدم ؟ فقالت : لا OO Las‏ 
وروينا عن أنس بن مالك » وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك . 
وروينا عن عائشة أنها أنشدت لرسول الله BE‏ بيت ابن كثير الهذلي :. 
bay‏ من كل غبر Lae‏ وفساد مرضعة وداء مغيل 
Gy‏ هذا دلالة على جواز ابتداء الحمل في حال الحيض » حيث لم يكر ا 

. وروي. محمد بن راشد » عن سليمان بن موسى » عن عطاء » عن عائشة 
رضى الله عنها نحو رواية jes‏ فإن كانت .محفوظة فيناسبه أن تكون عائشة كانت 
تراها لا تحيض » ثم كانت تراها تحيض » فرجعت إلى ما رواه المدنيون والله أعلم . 

٠‏ ل باب لا عدة إلا على التي لم يدخل بها زوجها 
قال الله عز Joy‏ لذا كم المُومتات ثم طَلْقثمُومُنَ من قبل أن كَمَسُوهُر Mab‏ 
كم ale‏ من Wight ble‏ & الأحاب : هه 
oes — E‏ سعيد بن آي عمرو 4 Gat‏ الان ¢ أنبأنا ste‏ ¢ 
E E E es‏ 


E 
. الكتاب‎ 


)1( الحمل علامة (Je‏ عدم الحيض » والحامل لا تحيض » ولا تترك الحامل لصلاة لما تراه فى pull‏ لأنه دم فساد 
لاحيض » كا لا peas‏ والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات » ولا يمنع زوجها من وطعها ؛ لانها ليست 
حائضًا . 


10٩ 


السنن الصغير | ج٣‏ 
قال : الس والس وبا إل الجاع إل لينف اام 
OE‏ 

١‏ - باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 
64 - أنبأنا yf‏ الحسين بن بشران » أخبرنا إسماعيل الصفار » أخبنا ابن 
عفان » أخبرنا ابن مير » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » قال 
تعتد المطلقة المتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوف عنها gery)‏ 
قلت : وهكذا قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والرواية فيه عن 
EE‏ شْ 
VY‏ باب عدة AY)‏ 
WES‏ نك ah Cll‏ زكرا تين" أي + Gael Gees‏ ا الاي مق ين 
عدب » أ ابيع يداني أب ساك من عد يد ال 
مول أبي طلحة » « عن سليعان oe‏ عبد الله اين Ase‏ “عن عمر بن" Aa‏ 
قال ea ee‏ ال 
تحيض فشهرين أو nai bet‏ 
قال سفيان ‏ رحمه الله : وكان ثقة . 
٠‏ باب عدة الوفاة 

قال الله عز وجل 9 والذين يتوفون 07 ويذرون es‏ وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج 4#[ البقرة : ٠‏ 
sieht TS‏ نن gil‏ الكبرق ( ۷ ER‏ 


.) tYo 

)١( -‏ الام ( ه٠‏ : ۲١١‏ ) ء باب « العدة فى الموت والطلاق والزوج reenter‏ القن الك 
(٣‏ . 
(۲) في مسند زيد ( ٤‏ : 544 ) عن الإمام علي رضي الله عنه ‏ : « أجل الحامل المتوق عنها زوجها أزبعة 


وفي سنن البيبقي الكبرئ ( ۷ : 448 ) عن الإمام علي : ٠‏ عدة gl‏ عنها زوجها آخر الأجلين » 
eco) AQ)‏ باب « عدة الأمة » وسنن البيبقي الكيرى ( ۷ : ٤١١‏ ) . 


yoy 
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الإيلاء باب عدة الحامل من الوفاة ————— 
وروينا عن OME‏ ».وابن عبان ».وابن الايد ل على أنه إذا حل الحول فيا 


صار منسوخاً بقوله  :‏ والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 4 [ البقرة : 564 ] . 

: وعن ابن عباس أنها صارت منسوخة في المتاع إلى الول باية الميراث‎ YVAN 
| . لا تفقة ها » وحسبت المواريث‎ 

۷ وروینا عن ple‏ بن عبد الله أنه قال : « ليس Geel‏ عنها زوجها نفقة » 
| حسبها الميراث © . 

۸ _ أخبنا أبو زكرا بن af‏ إسحاق » أخيزا أبو العباس الأصم ء أنبأنا 
ريع » أنبأنا ales‏ » أنبأنا عبد المجيد » عن ابن am‏ عن ابن الزبير عن جابر 
Yo Sa‏ . 

6 ٻ وروي عن . حرب بن أبي العالية عن ابن الزبير مرفوعاً وليس بمحفوظ . 


14 باب عدة الحامل من الوفاة 
١‏ ل Gof‏ أبو زكريا بن إسحاق 6 أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب »› 
Gel‏ محمد بن عبد الوهاب » أنبأنا جعفر بن عون » أنبأنا هشام بن عروة » عن . 
أبيه » عن المسور بن MBs‏ » قال : توفي زوج سبيعة الأسلمية » فلم تمكث إلا 
ال Le‏ فلما تعلت من نفاسها كرت ذلك ليسول ال عه 
dsb‏ لها فنکحت() 
8١‏ = وروينا عن عبد الله بن عتبة : أن ta‏ أخبرته بهذه القصة ء زاد : 
وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها » وزاد : فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك 
فقال ها : والله cil‏ بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشرٌ › فاتيت ت النبي 
قله فسألته فأنبأني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حملي » وأمرني بالتروج إن بدا 
Og‏ 
AN (1)‏ ره : ۲۲۳ ) » باب و عدة الوفأة » » وسنن الببقي الكبرئ ( ۷ : ٤۲۷‏ )2 و ( ۷ : 85 ) ٠‏ 
oy )١(‏ البخاري في الطلاق » ح (OM)‏ » باب = LA‏ أجلهن .... 4 › فتح البارى ( ٠‏ . 
50 )ء وموقعه في الكبرى ( / : ٤1۸‏ ) . 


oly, (20‏ البخاري في الطلاق COTM)‏ باب « NM,‏ الأحمال ا أن يضعن حملهن » الفتح ٤1۹ : ٩(‏ )2 
; ورواه في المغازي تعليقاً » ومسلم في الطلاق » ح (TIO)‏ مطيلاً » باب « انقضاء عدة المتوق عنها زوجها = 


۱۸ 


السنن الصغير | ج٣‏ 
ll‏ أببو عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو بكر dal‏ بن سلمان الفقيه» 
Gel‏ الحسن بن مكرم » Gel‏ يزيد بن هارون » أنبأنا يحيى بن سعيد » عن 
سليمان بن يسار » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : وكنثُ جالساً مع أبي هريرة 
وابن عناس » فذكروا المرأة المتوق عنها زوجها وهي حامل » فقال أبو سلمة فقلت : 
إذا Gls E55‏ فقد Ele‏ » فقال ابن عباس : أجلها آخر الأجلين » فقال أبو 
هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة » فبعشوا LES‏ مول ابن عباس إلى أم 
سلمة » فسأها عن ذلك » فقالت أم سلمة » إن BA‏ بنت الحارث الأسلمية 
Cy,‏ بعد وفاة زوجها بليال » > فخطبها رجل من بنى عبد الدار يكنى أبا السنابل » 
وأخبرها أنها قد حلت » فأرادث أن روج غيو » فقال أبو ED‏ : إنك لم 
تين est.‏ رسول لله Supt Be‏ 48 
10 « باب مقام المطلقة في بيتها » . 

قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة © [ الطلاق 15[ lena‏ ل QW‏ ينها عن ع 
sess SIE 6 oer‏ 
۴۳ ب وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ , أخبرنا العباس : محمد بن يعقوب قال . 
aa Be‏ و ايداف Be Gel‏ ون عليه کن Ole‏ زوز یل ey‏ 
- عمرو مولى المطلب » عن عكرمة » عن ابن عباس » أنه سأل عن هذه الآية [ ل 
۸ . أ  ]‏ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » 
[ الطلاق : ١‏ ] » فقال ابن عباس : الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على JED aT‏ 


= ونير بوضع الحمل 6 » زه GV vi:‏ تحقيقنا . وأبو داود في الطلاق (YIN)‏ باب « في ode‏ 
الحامل > ( ۲ : ۲۹۳ )ء والنسائي في الطلاق (5 : ١144‏ 195 ) باب «عدة GoM, Jolt‏ عنها 
زوجها » » وابن ماجة في الطلاق (HVA)‏ باب « الحامل المتوفى عنها زوجها » ( ١‏ : 08 ) . وبوفعه في الكبرى 
(8A DV)‏ 

: ۸ ( أخرجه البخاري في التمسير (44.4) باب « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن. حملهن » الفتح‎ (ry 
» » عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل‎ Gell انقضاء عدة‎ ١ باب‎ » (MOV) في الطلاق » ح‎ play » ) ۴ 
» باب « ما جاء في الحامل المتوقى عنها زوجها تضع‎ )١144( ص ( ه : ۷۳ ) فى تحقيقنا . والترمذي في الطلاق‎ 
في الطلاق ( 5 : 191 , ۱۹۳ ) باب « عدة الحامل المتوفى عنها زوجها » » وأعاده في‎ Glad )ء‎ 144 : ۳ ( 
. ) ۲۹ : 7" ( التفسير في الكبرى على ما جاء في التحفة‎ 
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الإإلاء س باب مقام المطلقة فى Wat‏ 
QO) ose‏ 
يهم 

لان Gal‏ أن Ut, batt Ste‏ أن ce gt Sj‏ مد 
الغنبري » وأنبأنا أبو أحمد عبد الله y‏ محمد أن الحسن المهراني » أنبأنا أبو بكر محمد بن 
جعفر المزكي » أخبرنا محمد بن إبراهم العبدي » أخبرنا ابن بكير » أخبرنا مالك » 
عن يخيى عد + عالقا بن محمد ء o lady‏ ا e‏ 
يذكران : أن يعيئ بن سعيد بن العاص Gb‏ إبنة عبد et‏ بن الحكم real‏ 
yl‏ عد لخدمو AS CIS ie Solin‏ امسن 0 و اكه 
وهو أمير المدينة » فقالت : انق الله وارْدُدٍ المرأة إلى بيتها » فقال مروان » في حديث 
سليمان بن يسار : إن عبد الر من غلبني » وقال مروان في حديث القاسم : أومابلغك 
Lb: ole‏ يق قي » فقالت عائشة : لا يطب ألا تذكر ob Gye‏ قال 
مروان : OW‏ کان SONG, BWV See oa la ee cous (TFN bh‏ 
۵ - أخبنا على بن محمد بن عبدالله بن بشران , أنبأنا إسماعيل بن محمد 
الصفار »› Gli‏ سعدان بن نصر Pages‏ معاوية » عن عم عمرو بن ميموك » عر أبيه 
قال : قلت لسعيد ب ب الست : أين تعتد المطلقة ثلا ثلاثا ؟ قال : تعتد في بيتها . 
قال : قلت أليس قد أمر رسول الله AE‏ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم 
مكتوم ؟ » قال : فتلك المرأة التي فتنت الناس أنها استطالت على أحمائها بلسانها ء 
فأمرها رسول الله of RE‏ تعتد في بيت ابن أم مكتوم » وكان رجلا مكفوف 
البصر O‏ 
5 - قد روينا في حديث عروة » عن غائشة : أن فاطمة كانت في مكان 
Ge‏ عليها حميتها » فلذلك أزتحص ها رسول الله REE‏ 

قلت : قد يكون الغذر في نقلها كلاهما . 


)1( السنن الکبری 7 : CEFY‏ . 

(۲) ( إن كان بك الشر ) : أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقاربها من 
انر | 

oly )۳(‏ مالك في الطلاق » ح CIT)‏ باب وما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه » > ص 
(۲ : ولاه)ء والبخارى في الطلاق ‏ باب « قصة فاطمة بنت قيس » . 

(۳) قصة فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم (۲ : )١١94‏ طبعة عبد الباقي » في كتاب الطلاق » باب 
والمطلقة EUW‏ . 
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السنن الصغير جم 
٦‏ باب سكنى المتوفی عنها زوجها [ ل . ۳۲۸ . ب ] 

۷ “7 أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب » 
أخبرنا lel‏ بن غا امنا ty‏ بون هاون اليبانا Bowel op deme ot ot‏ 
Fe x ml or‏ اع Lito OD‏ و Cha‏ نت صنب can el «atl‏ 
oy dag‏ مالك أت آي سعيد اندي فالك.: ce:‏ زوجي في طلب ابد له ٠‏ 
وأذْرَكَهُمْ بطَرّف a a‏ شاسعة م. ن دور أهلي » 
فا وجول ie. fet al‏ لد : أتاني نعي زوجي نا في دار شاسعة من دور 
pl‏ » ول يدع HS‏ مال له » oy‏ السك لي > فلو حولت إلي de!‏ 
وأهلي كان أرق لي في بعض شأني » فقال ول لما eine‏ 
إلى الحجرة دعاني » أو أمرني فِدُعِيتٌ له » فقال : « امكثي في البيت الذي أتاك فيه 
نعيه ‏ يعني زوجها — حتى يبلغ الكتاب أجله ‏ » Gael‏ فيه أربعة أشهر » 
قالت : فأرسل لي عثان بن عفان Leh BLS Sst.‏ به OM‏ 

۸ ب وروينا عن عمر بن الخطاب : اه كان ير المتوفى See‏ أزواجهن من 
البيداء » يمنعهنٌ من الحج 50 ش 


. بالقدوم ) :: بالتخفيف والتشديد » موضع على ستة أميال من المدينة‎ ( )١( 
» ) ۳١ ( ... أخرجه مالك في الموطأ ( ۲ / ۹۱ ) » كتاب الطلاق ( ۲۹ ) ء باب مقام المتوف عنها زوجها‎ )۲( 
» من طريق مالك‎ CaN) المسألة‎ » )٤۳۹ CEPA الحديث (۸۷) » وأخرجه الشافعي في الرسالة » ص‎ 
CPE [yd »ورج ها مدن‎ (TELL TIN وأخرج ها بو داودالطيالسي في المسندد »ص‎ 
» كتاب الطلاق » باب خروج التو عنها زوجها » من طريسق مالك‎ » COTA / ۲( وأخرجه الدارمي في السنن‎ 
)من‎ ۰ ٠ ( وأحرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ۷ ) » باب في المتوفى عنها تتتقل ( 44 ) » الحديث‎ 
ء باب ماجاء أين‎ ) ١١ ( كتاب الطلاق‎ » ٥٠۹.) ۰۰۸ / ۳ في السنن‎ sea ae 
من طريق مالك » وقال : ( حديث حسن صحيح ) » وأخرجه‎ » ) ٠٠١١ ( الحديث‎ ») 55 (٠ 
.. كتاب الطلاق (۲۷) » باب مقام المحوفى عنها زوجها‎ » (Tee » 119 / ”( من السنن‎ E 
dy باب أين تعتد‎ » ) ٠١ ( كتاب الطلاق‎ . ٥ ‘ ٠٥٤ / ١ وأخرجه ابن ماجه في آلسنن‎ ») 50 ( 
وأخرجه ابسن حبان » ذكرة الفينمسي في موارد الظمآن » ص‎ (mt) الحديث‎ (A) عنها زوجها‎ 
.» باب العدد ( ؛ ) » الحديث ( ۱۳۳۲ ) » من طريق مالك‎ » ) ١8 ( كتاب الطلاق‎ » ۲۲٤,۳ 
كتاب الطلاق » باب عدة المتوفى عنها زوجها ... » وقال : ( صحيح‎ » ۲١۸ / ۲ وأخرجه الحآم في المستدرك‎ 
. الإسناد ) ووافقه الذهبي‎ 


thy )*(‏ مالك (۲ : 04( وسنن البيبقي الكبرئ (7 : (ENO‏ 


VV 


الإهلاء ‏ باب سكنى المتوق عنها زوجها é‏ 
۹ عن ابن عمرانه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوقة إلا في 
بيتها .(4) 
7 فإما بالنهار فقد روينا عن ابن الزيير » عن جابر » قال : Calb‏ خالتي 
ثلاث » فخرجت AS‏ نخلها فلقيها رجل فباها Fo‏ ىٍِ ت النبي BE‏ فذكرت له 
فقال ها : « حرجي فجدي نخلك hb‏ أن Ghat‏ فيه » أو تفعلي خي ٠‏ 0 . 
yh Gol - YAN‏ علي الروذياري + أنبانا أبو بكر :ين داسة ٠‏ ألبانا gf‏ داوق + 
الزيير .... فذكره CO,‏ 
88 س أخبرنا ( عاليا ) أبو عبدالله الحافظ » أخبرنا أبو gill‏ بن يعقوب » 
أخبرنا الصغاني » أخبرنا حجاج بن محمد » قالا : قال ابن جر » فذكره بإسناده 
ومعناه . 


۴۳ ب وزوينا عن عطاء » عن ابن عباس أنه قال : نسخت هذه الآية عدتها في 
أهله ‏ يعني عدة المتوفي عنها زوجها ‏ تعتد حيث شاءت » وهو قول الله عز 
وجل . 9 غير إخراج 14 البقرة : ٠١١‏ ] 

قال عطاء : إن شاءت اعتدّت في اهلها في وصيتها وإن شاءت خرجت 
لقوله عز وجل OU‏ خرجن فلا cle‏ عليكم فيما فعلن فى ألفسِهن من 
By yas‏ & [البقرة : DYE‏ . 

قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد [ ل . 889 . أ] حيث 
ols‏ لا سک Mb‏ : 
4 أخبرنا yf‏ الحسين بن الفضل » أخبرنا أبو سهل القطان » أخبرنا عيد 
اله بن روح Gel‏ شبابة » أخبرنا ورقاء » عن ابن نجيح » قال : قال عطاء » عن 
ابن عباس : فذكره . 


(ENO : 7( SSN السنن‎ )٤( 

ay (0‏ مسلم في الطلاق » باب جواز خروج العندة » ص )1 : ۲١‏ ) طبعة عبد الباق » وموقعه في السئن 
الكبرئ (۷ : )٤۳١‏ . . 

)1( السنن الكبرى . الموضع السابق . 

(۷) الكبرى 7 : 4736) . 
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السنن الصغير | جم 
26 وروا عن عل eee tee‏ 
في هذه الرواية لأنها كانت في دار BLY‏ 
ane‏ عر واد مح ا O‏ 
من وفاة زوجها » قال : فأبى الناس إلا خلافها فلا Jeb‏ بقولها وندع قول الناس 1D,‏ 
۷ — باب الإحداد 

» أنبأنا أبو علي الجسين بن محمد الفقيه » أنبأنا أبو داود » أخبينا القعنبي‎ YAW 
عن مالك » عن عبد الله ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن حُمَيْد بن‎ 
: ؛ قالت زينب‎ BUS) نافع » عن زينب بنت أبي سلمة » أنها أخبرته هذه الأحاديث‎ 
حرب » فدعت‎ oy حين توفي أبوها سفيان‎ BEE حبيبة » روج النبي‎ el دخلت علي‎ 
به جاية » ثم مسحت‎ Ee JOBE the أم حبيبة بطيب فيه‎ 
بعارضيها(") . ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة » غير أي معت رسول الله‎ 
Ni cg ا‎ fei يقول‎ BE 
. » ليا إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً‎ 

| قالت زينب : ثم دخلت علي زينب بنت جځش » زوج النبي BEE‏ حين 
ُوْفِيَ أخوها . فدعت بطيب فمست منه » ثم قالت : والله مالي بالطيب : حاجة . 
Cee FT‏ رسول الله BE‏ يقول : « لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
le Lod‏ ى ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . 

قالت زينب : تمعت أمّي أم سلمة » زوج النبيّ EE‏ تقول acd‏ 

. إلى رسول الله 00 : يارسول الله . إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد 
اشتكت ua ¢ Qe‏ رول Ey Jl‏ 
ل إنما هي أربعة أشهر وعشرا : وقد كانت إخداكن في 


. )485 : ۷( مصنف عبد الززق (۷ : ۳۰) » والسنن الکریٰ‎ (A) 
. )٤۳١ : ۷( السنن الكبرق‎ (4) 
. خلوق ) بوزن صبور . نوع من الطيب‎ ( )١( 

)1( ( بعارضيها ) أى جانبى وجهها . وجعل العارضين ماسحين تَموزا » والظاهر أنها جعلت الصفة فى يديها ٠‏ 
ومسحتها بعارضيها . والباء للإلصاق أو الاستعانة . صخ يتعدى بنفسه وبالباء . 


yy 


الإيلاء ‏ باب الاحداد : 
الجاهلية تزمي بالبعرة على ol‏ الحَوْلٍ » . 

ش قال tne‏ بن نافع ae Ay dh bed god Uy tag cl‏ 
فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت فشا Eady‏ د اا 

وم 55 eo ete Jhb‏ . ثم jae tly Gy‏ 
أو شاةٍ أو طير . [nls‏ به . فقلما Gai a‏ بشيء إل مات . ثم تخرج فتُغطى بعرة 
فترمي بها . ثم تراجع بعد » ماشاءت Je‏ طيب أو غيو .7© 

Gel _ ۸‏ أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه الزنادي » أنبأنا أبو بكر محمد 
ابن الحسين القطان » أخبرنا إبراهم بن الحارث البغدادي » أنبأنا يحيى بن بكير » 
أخبرنا إبراهم بن طهمان قال a‏ عو م ا 
سيين » عن of‏ عطية الأنصارية » قالت : قال رسول الله عه : ٠‏ لا جد AM‏ 
َف ثلاثة أيام » إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً » لا تلبس وبا مصبوغاً 
إلآ ثوب عَصْبٍ » بلا تكتحل بلا تختضبٌ » للا تمس طيباً إلا إذا طهرت من 
حيضتها ء بده مِنْ bus‏ أو أظقار CO,‏ 


وكذلك oly,‏ جماعة عن هشام إلا ثوب nae‏ 


ورواه عيسى بن يونس . عن هشام : « ولا ثوب عصب » . 


)1( رواه مالك في الطلاق (۲ : )٥۹۷‏ 6 باب at‏ في الإجداد » ابخان فى :4 س کتاب الطلاق » 
٦‏ - باب تح Gell‏ عنما زوجها أربعة أشهر وعشراً . CC‏ 
ومسلم فى : ١4‏ كتاب الطلاق › 8 باب وجوب الأحداد فى عدة الوفاة » حديث 8ه . 
ورواه أبو داود في الطلاق (۲۲۹۹) » باب « إحداد المتوفى عنها زوجها » (۲ : )۲۹١‏ » والترمذي في 
الطلاق )١١96(‏ .باب « ماجاء في عدة المتوق عنها زوجها » (۳ : )٠٠١‏ » وني النكاح )۱۱١۷(‏ » باب 
و ماجاء في إسعمار البكر والثيب » ( (V0:‏ والنسائي في الطلاق )1 ١‏ 0٠؟)‏ » باب « ترك الزينة للحادة 
المسلمة دون اليهودية والنصرانية » » وفي الطلاق أيضاً ty‏ :184 ) باب « عدة المتوفى عنها زوجها » » وابن 
ماجة في الطلاق (TAL)‏ باب « كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها » ١(‏ : 0775 . . 
(5) أخرجه البخاري في الطلاق (of Er)‏ باب « تلبس الحادة ثياب العصب » الفتح )4 : )٤۹۲‏ › وأبو 
داود في الطلاق (۲۳۰۲ و ۲۳۰۳) باب « فيما تجتنبه المعندة فى عدتبا » (۲ : 781 ۰ ۲۹۲) GLa ٠‏ 
في الطلاق (5 : )5١7‏ باب « ماتجتنب الحادة من الثياب المصبعْة » » واس ماجة في الطلاق (HAV)‏ باب 
وهل تحد المرأة على غير زوجها » (VE: ١(‏ . 
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السنن الصغير | ج٣‏ . 
وكذلك قاله محمد بن «Sell‏ > عن يزيد بن زريع » عن هشام » وهو عند اهل 
العلم بالحديث وهم » فقد رواه عباس ين الوليد الشرس » عن يزيد بن زريع » کا رواه 
الجماعة » ورواه ايوب الشيباني » عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : إلا 
ثوب ad‏ » وقال يعقوب الدورق » عن يحبى بن ألي بكر : « إلا ثوبا مغسواً » 
ورواية إبراهم بن الحارث « أصح » الموافقتها رواية aces‏ خط عن ابوب 
عن tats‏ © 
8 ل وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن الحسين القطان » أخبرنا إبراهم بن الحارث ؛ أخبرنا. at‏ بن أي بكير » Leh‏ 
إبراهم بن طهمان » حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم » عن صفية بنت 
شيبة » عن أم سلمة زوج النبي عه أنه قال : « المتوى عنها زوجها لا تلبس 
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ‏ ولا ا حلي » ولا تختضب » ولا تكتحل DG‏ 


ورواه معمر عن يكيل فوقفه على أم سلمة 


» بكر بن داسة » أخبرنا أبو داود‎ gf وأخبرنا أبو علي الروذباري » أنبأنا‎ 7 ٠ 
مخرمة بن‎ Gol cto ١ . ابن وهب » 1ل.‎ Gel » أخبرنا أحمد بن صالح‎ 
اي ا‎ e بكير » عن أبيه » قال معت المغيرة‎ ٠ 
وجا توق + فأرسلتعرلاة ها إل ام سلعة شاا‎ aloud eras! 
كحل الجلاء » فقالت : لا تكتحلي إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك » فتكتحلي‎ 
BEE رسول الله‎ Glo بالليل وتمسحينه بالنهار » ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل‎ 
08 ل أ سلمة وقد حملت عل یي ضرا + ال > وأماهذا يلم جلمة‎ oe 
يارسول الله » ليس فيه طيب » قال : « إنه يشب الوجه فلا‎ Fore فقلت : إنما هو‎ 
. » تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار  ولا تمتشطي بالطّيب ولا بالحناء » فإنه خضاب‎ 


)0( السنن الحبری (۷ : 199 (EEE‏ 
cy‏ أخرجه أحمد في المسند + / ۲ or.‏ وأخرجه أبو داود في السنن ۲ / ۷۲۷ » كتاب الطلاق (۷) » باب : 
فيما تجتنبه المعتدة . .. (47) » الحديث (YT ty‏ واللفظ له » وأخرجه النسائي في الجتنبى من السنن ٦‏ / 
۲٠١ ٠ ۴۳‏ » كتاب الطلاق (۲۷) »> باب andl‏ الحادة ... (514)ء قوله « المُعَصمْر » المصبوغ 
. بالعُصفر'ء « yy‏ بضم المم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة » أي المصبؤغة بالمشق ٠‏ بكسر الم » 
٠‏ وهو الطين الجر . . 
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الإيلاء باب اجتاع العدتين : 
قالت قلت : sh:‏ شيء أمتشط يارسول الله ؟ “قال : « بالسدر تغلفين به 
Mehl,‏ 


| باب اجتاع العدتين ‏ 

14 27 أنبأنا أبو أحمد المهرجاني » أنبانا أبو بكر بن Ul opie‏ محمد بن 
إبراهم العقدي » أخبرنا ابن بكير » أخبرنا مالك [ ح ] وأخبزا أبو GS‏ بن آي 
إسحاق » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ء أنبانا الربيع بن سليمان » أنبانا 
الشافعي » أنبأنا مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد.بن المسيب » وعن سليمان 
ابن يسار Te‏ طليحة الأسديّة » كانت تحت رشيد الثقفي Gills‏ فنكحت في 
عدتها » فضربها عمر بن الخطاب » وضرب زوجها بالمحفقة Lie‏ . وفرق 
بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة GEARS‏ عدتها فإن كان زوجها : 
الذي تزوجها لم يدخحل بها SB‏ بينهما . ثم اعددت بقية عدّتها من زوجها الأول ثم 
كان الآخر خاطباً من الطاب . وأن کان دخل بها فرق بينهما e‏ 
(ede‏ من الأول > ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبداً . 


ا و prema‏ ااا يلي © 


(۷) أخرجه مالك في الموطأ ۳ / ٥٩۱‏ » كتاب الطلاق (۲۹) ء باب مقام المتوفى عنها زوجها ... )۳١(‏ » 
الحديث (۸۷) » وأخرجه الشافعي في الرسالة »> ص ٤۳۸‏ 454 » المسألة (VY NE)‏ من طق مالك » 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند »> ص ۲۳١‏ , الحديث VIVE)‏ وأخرجه أحمد في المسند ٠۷١ / ١‏ » 
وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / 1١8‏ ء كتاب الطلاق » باب خروج المتوفى عنها زوجها » من طريق مالك » 
وأخرجه أبو داود في السنن ۲ / ۷۲۳ , كتاب الطلاق (۷) , باب في Sell‏ عنه تنتقل )٤٤(‏ » الحديث 
(70) » من طريق مالك » وأخرجه الترمذي في السنن ۳ / ۰۰۸ ٠٠۹‏ ء كتاب الطلاق )١١(‏ » باب 
ماجاء أين تعتد .... (۲۳) » الحديث CVT ty‏ من طريق مالك › وقال : ( حديث خسن صحيح ) » 
وأخرجه GLI‏ في المجتبى من السنن 5 / ١ ۲٠١ ١99‏ كتاب الطلاق (VV)‏ » باب مقام المتوق عنها 
زوجها ... (708) » وأخرجه ابن ماجه في السنن ٠٠١ ٦5٤ / ١‏ » كتاب الطلاق )١١(‏ » باب أين تعتد 
al‏ بها عنها زوجها (۸) » الحديث (5081) » وأخرجه ابن حبان » ذكو الميشمي في موارد الظمآن > 
ص ۳۲۳ AS TYE‏ الطلاق )١8(‏ » باب العدد )٤(‏ , الخديث CUNT)‏ من طريق مالك » 
وأخرجه الام في المستدرك ۲ / ۲١۸‏ » كتاب الطلاق » باب عدة التوفى عنها زوجها ... » وقال : ( صحيح 
الإسناد ) ووافقه gh!‏ . 

)١( :‏ رواه مالك في النكاح » اح (۲۷) ع باب » جامع مالا ف الکاح ۲ » (OMT: De‏ وعبد الرازق 
في المصنف (5 | 509) » وموقعه في سنن النيبقي الكبرئ (۷ : )44١‏ . 


55 


السنن لفان Yer‏ 
65 7 وأخبرنا gl‏ زكريا » أخبرنا أبو العباس » أنبأنا الرييع » أنبأنا الشافعي » 
Ue‏ يحيى بن حسان » عن جرير » عن عطاء بن السائب » عن زاذان أي عمر » 
عن علي ll:‏ قضى Gl‏ ل ا ee Ta‏ 
استحل من فرجها » وتكمل ماأفسدت من عدة الأول » وتعت من الآخر .1 
۳ کے اانا wee yf‏ یداهن يوق الأصبياق :اانا أبو سعيد cp‏ 
الأعرني » أخبرنا الحسن ين محمد الزعفراني » أخينا أسباط بن محمد » eel‏ 
أشعث cath ye‏ قال Gir‏ عَم cage tel‏ ف tare‏ فأخد Lage‏ 
فجعله فى بيت المال » وفرق بينهما » وقال : لا تجتمعان » وعاقبهما . قال : فقال 
Qe‏ : لیس USD‏ ولكن هذه الجهالة من الناس » ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل 
بقية[ ل . ۲٤١‏ . ب ]العدة من الأول »ثم تستقبل عدة أخرى pall ple fig‏ بم 
استحل من فرجها > قال : فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال : « يأأيها الناس ردوا 
الجهالات إلى السنة » . 


ورواه الثوري عن أشعت + عن الشعبي » عن مسروق : أن عمر بن الخطاب 
رجع عن ذلك > وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .7 


164 باب في في أقل الحمل وأكزه 
64 - أخبرنا أبوعبدالله الحافظ » Geel‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » أخيزا 
يحى بن أي طالب » أخبرنا أبو بدر شجاع , بن الوليد » أخبرنا سعيد بن أبي عروبة » 
عن داود بن أي القصاف » عن أي حرب بن أي الأسود الديلي : أن عمر بن 
الخطاب . [ ح ] . 


وأخونا أبو عبدالله » Geel‏ أبو العباس » أخبنا الحسن بن علي بن عفان 
أخبرنا محمد بن يشير » أخبينا سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » عن داود بن ع أنه 
a‏ ف عن أبي حرب ae‏ 0 الديلي of:‏ 0 
)1( مصنف عبد الرزق )1 : ۰۸ ۲۰۹) » وسنن dell‏ الكبرئ (7 : : LEY‏ ومسند هد (5 5 | 


. )448١ : ۷( gal CYT: ۷( Al, “(TYE 
(LEY : ۷( السنن الكبرى‎ )۳( 


۱1¥ 


oy‏ باب فى أقل الحمل واكاره 
eens anak‏ :لاع Sp Sus Ss gle‏ 
ۋالوالداك / يرضعن ANS‏ جو od‏ كاملين © [ البقرة : ۲۳۲ ] وقال الله تعالى 
as 25‏ لح )ل ل لاقي وحولين كاملين 
تمام لا رجم «ale‏ فَحَلّى عنها عمر ٩(.‏ 

كذا في هذه الرواية عمر » وعلي . 

وأخرحه مالك في الموطأ في عفان » وعلي رضي الله عنهما والله أعلم OO.‏ 
٥‏ _ أنبأنا أبو عبدالله الحافظ إجازة » أنبأنا أبو الوليد الفقيه » أخبرنا بشر بن 
pbs‏ آنا ذاود بن شد teil‏ عبد a‏ الم 20 اانا عل ين 
عمر الحافظ ».أخيرنا محمد بن ue‏ أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن 
خالد » أخبرنا داود بن رشيد » قال : معت الوليد بن مسلم» يقول : قلت : لمالك 
ابن أنس : إني حدثت عن عائشة ئشة ial‏ قالت : لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر 
ظل المغزل » فقال سبحان الله من يقول هذا » هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان » 
امرأةٌ صِدْق وزوجها ble BG‏ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشة سنة » تحمل 
كل بطن أربع سنين . 
5 - وروينا oe Lal‏ المبارك بن dale‏ أنه قال : مشهور عندنا امرأة محمد 
الا ee‏ 


YAYYV‏ وروينا عن مالك بن دينار [ ل . ٤١‏ أ] رمه الله » أنه أتي في الدعاء 
لامرأة حبل منذ أربع سنين فدعا ها فولدت LSE‏ عدا a:‏ أربع aes‏ فا ورت 
أستانه !(°) . 


1 )1( مصنف عبد الازق (۷ : (TOs‏ > ونر البييقي الكبرى ٠ (ef : Vy‏ والمغني (۷ : ayy‏ و (۹: 
٤ . (OYA‏ 1 
0( موطاً مالك" (۴ (ATO ٠:‏ » والسنن الكيرى (۷ : (EEN‏ . 
(Tr)‏ كنا في الأضل , Gy‏ الكبرئ : « أبو بكر بنى الحارث الفقيه » . 
٠‏ (4) السئن الكبرى (۷ : (EEN‏ والخبر ضعيف . 
(ه) السئن الكبرى (۷ : )٤٤۳‏ . 


۱۹۸ 


السنن الصغير | Yor‏ 


۲١‏ باب امرأة المفقود 
YAYA‏ بعد Gist‏ أبو الحسين بن بشران 4 أنبأنا hele!‏ بن محمد الصفار 4 Got‏ 


محمد بن عبدالملك » أخينا يزيد بن هارون » أخبرنا سليمان التيمي » عن ألي عمرو 

زاد فيه ابن المسيّب : ثم تعتد أربعة gel‏ وعشراً » ثم تنكم O),‏ 

قال : قضى به Olle‏ بن عفان » وزاد فيه عبدالرحمن بن أبى ليل : ثم يطلقها 
. ولي زوجها » ثم تتربص بعد ذلك أربعة أشهر ثم تتزوج . 

ورواة اها عاصم الأحول » عن ole dl‏ عن عمر في طلاق الولي . 

وحكاه taal‏ مجاهد عن الفقيد الذى استهوته الجن في قضاء عمر بذلك .9) 
Gol — ۹‏ أبو سعيد بن ألي عمرو » bel‏ أبو العباس » أخبرنا الربيع » 
ا Lina:‏ لاني .هن Cala‏ بن أي هند » عن الشعبي » عن مسروق 
قال : أظنه عن مسروق 4 0 لولا أن عمر خير المفقود بين بين امرأته والصداق 3 
cals‏ أنه أحق بها إذا جاء .7 


YAT‏ و ري a‏ عنه : قال علي al ey‏ طالب d‏ م الفققود 
قال الشافعي رضي الله عنه : وبهذا نقول . 
قال قد روى عن علي في امرأة المفقود مشل قول عمر » والمشهور عن علي 
ماذكره الشافعي من وجهين عنه . 
۸11 س وأخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسى) » أخبرنا أبو العباس 
الأصم » أخبرنا الحسن بن علي بن عفان » أخبرنا أبو أسامة » عن زائدة بن قدامة » 
Bel‏ ماك » عن حنش قال : قال علي : ليس الذي قال عمر بشىء » يعني فى 
)١(‏ سنن البيبقي (EEO : ۷( GSN‏ » والموطاً (۲ : هلاه) » واحلى )4 : )۳۷١ 61١‏ » والمغنى (۷ : 
424 4). 
(۲) السنن )٤٤١ : 7( GSI‏ . 
4 السنن الكبى (۷ : (BEV‏ 
(4) كنا في الأصل » وني الكبرئ : « أبو سعيد بن أني عمرو » . 


١4 


الإيلاء . باب استبراء أم الولد 
امرأة المفقود . هي امرأة الغائب حتى يأتيما يقين موته أو طلاقها . وها الصداق من 
هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل OY‏ ش 
۲ - وروينا عن الشعبي © عن علي أنه قال : هي امرأته ‏ يعني الأول 
شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يخير . 
۳ ل وعن. سعيد بن جبير عن علي » قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر 
أو لم يدخل بها . 

وهو قول عمر بن عبدالعزيز » والنخعي وغيرهما .© . 
٤‏ ل وروی سوار بن مصعب » عن محمد بن شرحبيل الهمداني » عن all‏ 
eee‏ : قال رسول الله AEE‏ : « امرأة المفقود امرأته حتى ah‏ البيان » 


وسواز [ ل . ۰۲٤۱‏ ب ] ضعيف OY,‏ 


۹ باب استيراء أم الولد 
٥‏ س أخبرنا gi‏ الحسين بن بشران » أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار » أخبرنا 
الحسن بن علي بن عفان » أخبرنا ابن مير » عن عبيدالله بن عمر » عن نافع عن 


ابن عمر قال : عدة أم الولد حيضة O),‏ 


- ورواه مالك » عن نافع » عن ابن عمر في أم الولد يتوق عنها سيدها » 
قال : تعتد بحيضة . | 


obi vary |‏ أبو oof GLa. Gleglt aat‏ بک oe‏ محف teed‏ عم بن" 


إبراهم 1 آخبرنا ابن بكير › Gl‏ مالك .. فذكره . 


)0( مسند زيد )£ : )٤۲۷‏ › والحلی ١١(‏ : ۸ ء وسنن GSI edd‏ (۷ : 4 4 4) » والروض النضير 


.)458:9 

)1( المصادر السابقة . ۰ 

» ٠ منكر الحديث‎ «٠: )١59 : ۲ : سوار بن مصعب المؤذن الأعمىا » قال البخازي في فارع الكبير (؟‎ (Y) 
وابن حبان في المجروحين‎ » )١54 : ۲( وذكره العقيلي في الضعفاء‎ » (PEN : ۲( وصنفه ابن معين في تاريخه‎ 
د‎ (eT NY 

)1( موطأ مالك TY‏ : ؟٠8ه)‏ » والسنن الكبرى )٤4٤١۷ EV)‏ . 


۱۷۰ 


السنن الصغير/ ج ٣‏ 


وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة . 
APA‏ أما حديث قبيصة بن ذؤيب ب + ant oF‏ إن العا JB‏ : لا تلبسوا 
ae‏ عنما عد hte‏ أشي قفرا Rigen‏ فيه 
مختلفة . 


فقيل : هكذا . 
وقيل : مطلقا عدة of‏ الولد عدة الحرة » من قوله » وقيل في عدتبا إذا توفي 
عنها سيدها : أربعة أشهر وعشرا » وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حِيَضٍ . 


وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر . قال الدارقطني : قبيصة لم 
cs‏ من عمرو » الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) . 
۹ — وروى عن خلاس بن عمرو 6 > عن علي رضي الله عنه : عدة أم الولد 
أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه.إذا مات Le‏ زوجها بعد سيدها » وروايات خلاس 
عن علي ضعيفة عند fol‏ العلم بالحديث يقولون هي من صحيفة OO.‏ 


ad باب استبراء من ملك‎ — YY 

» أخبرنا أبو داود‎ ٠ أخبزنا أبو علي الروذبازي » أنبأنا أبو بكر بن داسة‎ _ ٠ 

أخبرنا عمرو بن عون » أنبأنا شريك » عن قيس بن وهب » عن أي الودّاك » عن 

أي سعيد الخدري رفعه أنه قال . في سبايا أوطاس : « لا bg‏ حامل حتى تضع ولا 
کل سس O(a: BP‏ 

» بكر محمد بن الحسن بن فورك » أنبأنا عبيدالله بن جعفر‎ yf أنبأنا‎ 2 85١ ٠ 

أخبرنا يونس بن حبيب » أخبرنا أبو داود » أخبرنا شعبة » عن يزيد بن خمير قال : 
سمعت عبدالرحمن بن جير يحدث » عن أبيه » عن Gh‏ الدرداء أن رسول الله BEE‏ 

تي بامرأةٍ Rat‏ على باب فسطاط » أو قال : خباء » فقال : «العل صاحب 


6 السئن الكبرئ (۷ : (REA‏ . 

)1( رواه أبو داود في النكاح » باب « في وطء السبايا » » عن عمرو بن عون » به » وموقعه في الكبرئ (7 : 
48 . 1 

. المجح : الحامل التي قربت ولادتها‎ )١( 


1 


lly باب عدة الختلعة‎ ty! 
تذخل مَعَهُ قَبرَهُ » كيف يور وهو‎ is Al أن‎ Etta بها » لقد‎ po هذه يريد أن‎ 
)9 لا يحل لَه ؟ » وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟‎ 


. المجح : الحامل المقرب » وهذا لأنه قد يرى أن بها حملاً وليس بحمل WLS‏ 
فتحمل منه فيراه مملوكاً وليس ملوك » وإنما نبى عن وطىء السبايا قبل الاستراء . 
VALY‏ — وروينا عن oe‏ ا أنه ae‏ لحا الأمة بحيضة . 
وعطاء وابن سيرين ies es‏ وإن كانت بكرا 00 قلابة وابن 
سيرين في الرجل ۾ يشتري الأمة التى لا تحيض : كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة 
أشهر » وعن عمر :بن عبدالعزيز « وجاهد » وإبراهيم : aw‏ أشهر ;))( 

۳ — باب عدة الختلعة والمعتقة » 

٤‏ - أخبنا أبو أحمد المهرجاني » أنبأنا gl‏ بكر بن جعفر » أخبرنا محمد بن 
إبراهم »أخبرنا ابن بكير » أخبرنا مالك » عن نافع » أن ريم بنت Set‏ بن عَفراء ' 
جاءت هي وعمها إلى عبدالله بن عمر 6 فا أنها Cal‏ من زوجها في زمان 
عهان بن عفان » Ald‏ ذلك عثان بن عفان فلم ينكره » فقال عبدالله بن عمر عدتها 
عدة المطلقة O),‏ 

قلت : وهذا قول ابن المسيّب » وسليمان بن يسار » والشعبي والزهري 
وجماعة . ش 


وغلط بعض الرواة فروى أن SI‏ اختلعت في عهد النبي َه Sal‏ أن 
تعتد بحيضة » وإنما اختلغت في age‏ عئان وإن كان ole‏ أمرها بذلك فابن عمر 
خالفه.. وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول الختلعة وغيرها فهو أولى . 


oly (1)‏ مسلم في النكاح » ح (TEMA)‏ » باب « eZ‏ وطء الحامل المسبية ٠‏ ص (4 : (VEY‏ طبعتنا » 
وأبو داود في النكاح » ا باب ٠‏ في وطء السبايا » (۲ : )۲٤۷‏ . ْ 

. )46٠ : ۷( السنن الكبرق‎ )٤( 

)1( موطأ مالك (؟ : (ote‏ باب طلاق الختلعة » والسنن الكبرى (۷ : )٠٠١‏ . 


اا 


السنن الصغير | ج٣‏ 
۵ تن وروى عن عكرمة عن النبي FRE‏ امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 
فجعل عدتها حيضة . وهذا منقطع والذي وصله غلط في وصله . 

٤٩ -‏ س وروينا عن عكرمة »> عن ابن عباس في قصة بريرة أن النبي BEE‏ خيرها 
فاختارت نفسها وفرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة(") . 


( الرضاع‎ wh vn 85 


قال الله عز وجل فى آية Beall‏ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
7 ل . pe ٤۲‏ الرضاعة 3 1 النساء : [r‏ 


۷ قال Gila‏ : فيحتمل إذ ذكر الله تحيم الأم , والأحت من الرضاعة » 
فأقامها في التحيم مقام الأ والأحت من النسب SF‏ تكون الرضاعة كلها تقوم مقام 
النسب » فما حرم بالنسب حم بالرضاع مثله » وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله 

. له والقياس على القران‎ ٠ 

bal — YALA‏ أبو عبدالله الحافظ في آخرين قالوا : أخينا أبو العباس محمد بن 
يعقوب 2 أنبأنا qe‏ بن سليمان 6 uti‏ الشافعيٍ 2 أنبأنا مالك » عن عبدالله بن 
ai‏ بكر > عن Fae‏ بنت Shs cle‏ عَائْشَة زوج النبي if‏ أخبرتها : أن 
a‏ لله كان عندها وأنّها معت Spe‏ رجل يستاذن في بْب i Lett‏ 

: فقلت يارسول الله ! هذا رجل SEG‏ في بيتك » فقال رسول الله BEE‏ : 
u. hate‏ الرضاعة » فقلت aces‏ ا 
من الرضاعة يدحل علي > فقال رسول الله لد :نعم إن الرضاعة تحرم ماتحرم 

oe 0 الولادة‎ 


(۲) السنن الكبرئ (۷ : (EON‏ 

oly, (1)‏ مالك في اول كتاب الرضاع » ح )١(‏ » باب « رضاعة الصغير ٠‏ » ص (۲ : CVV‏ والبخاري في 
النكاح ‏ ح )٥۰۹٩(‏ . باب © وأمهاتكم tp Simla!‏ . الفح (A : ٩(‏ » ومسلم في أول الرضاع 
(YAO: ٤(‏ تحقيقنا, حديث )٠٠١٤(‏ » باب « يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة » » والنسالي في 
النكاح (5. : ؟١٠)ء‏ باب « لبن الفحل » . وموقعه في الكبرئ ED‏ 


Y۳ 


اإإلاء ‏ باب ttn‏ $$ 
6 7 آخيزا yf‏ عبدالله الحافظ » أخبزا أبو العباس محمد بن يعقوب » أخبزا 
محمد بن إسحاق الصنعاني » أخبرنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » .. فذكره 
بإسناده مثله . 
۰ سے أنبانا ابو زكريا يحبى بن إبراهم بن محمد بن يحيى Glo‏ أبو العباس 
محمد بن يعقوب » أخبرنا محمد بن عبدالوهاب » أنبأنا جعفر بن عون » أخبرنا 
عام بن nee‏ . قال : أخبرتتي عائشة 4 : أن عمها أخا أي piel‏ جاء 
تسان عليبا بعدما ope‏ الحجاب ¢ of Li‏ ادن له حتى Gh‏ رسول الله 
AE‏ : فاستأذنه » فلما جاء رسول الله REE‏ فدكرت ذلك له » فقالت : جاء عمي 
أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك > فقال : « أو ليس بعمك ؟ » قالت : إنما 
أرضعتني المرأة dy‏ يرضعني الرجل »› قال : « إنه عمك فليلج عليك Oe‏ 

وكانت عائشة تحرم من الرضاع ماتحرم من الولادة . 

قلت : يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة » وفي عم آخر لعائشة من 
الرضاعة » وأنها لم تكتف JIVE‏ لما في قلبها من مراجعتها إياه » في أن المرأة هي التي 
أرضعت دون الرجل » ختى أن زادت بيانا والله أعلم CY,‏ 1 

کا رواه الزهري » عن عروة » عن عائشة Se eye‏ : أفلح أخا أبي 
is‏ » وقال بعضهم : أفلح ابن أبي القعيس وهو Wet‏ ۽ 
۰ ۱ - أنبأنا محمد بن عبدالله الحافظ [ ل ver.‏ أ ع» أنبأنا عبدالصمد بن على 
ابن مكرم » أخبرنا محمد بن غالب » أخبرنا مسلم بن إبراهم » أخبرنا مام » عن 
ost. 5 0 5‏ ۶ 
قتادة » عن جابر بن زيد » عن ابن العباس » أن النبي RE‏ أريد على ابنة حمزة ' 
فقال : « إنها لا تحل لي لأنها ابنة أخي .من الرضاعة » وأن الله حرم من الرضاعة 


(۲) رواه مالك في الرضاع . ح (۳) » باب ٠‏ رضاعة الصغير » > ص (۲ : 707 ) ء والبخاري في النكاح » ح 
(OMT) ٠‏ باب « لبن الفحل » .. فتح الباري )4 :10( 6 ومسلم في الرضاع » > ح (TOV)‏ تحقيقنا 6 ص 
٩(‏ :لاى١ا)اء‏ باب تحرم الرضاعة من cle‏ الفحل » » والنسائي في النكاح (5 )دياب لبن 
الفحل » . 

(۳) السنن الكبر (۷ : £0 


1Y4 


السنن الصغينم ج ٣‏ 
ا القت + 2 : 
ED ne‏ طالب وأم سلمة » عن eS ell‏ 
حمزة عليه بالرضاع . 

ver‏ أنبأنا yf‏ الحسين بن الفضل . ult‏ عبدالله بن جعفر النحوي. » أخبرنا 
يعقوت دق Yet Galas‏ ان عفص :رارق يكين رابو ا عن ال تعن ايده 
شهاب » عن عمرو ابن الشريد » أن ابن عباس سكل عن رجل كانت له امرأتان 
فأرضعت إحداهها غلاماً 3 وأرضعت الأخرى: جارية » فقيل : cor‏ الغلام 
الجارية ؟ قال : لا الهاج واحد . 

4 2 وأخبرنا أبو زكريا بن أي إسحاق » أخبينا أبو العباس الأصم » أنبنا 
الربيع » أنبأنا الشافعي » أنبأنا مالك » عن ul‏ شهاب » عن عمرو الشريد .. 
فذکره . 
وروي معنى ذلك عن علي وابن مسعود » وهو قول القاسم بن محمد 
وعطاء » وطاوس » وجابر بن زيد » رجهم الله ورضي عنهم أجمعين .() 

٥‏ 7 باب مارم به 

YAoo‏ أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ » أخبزنا أبو العباس محمد بن 
يقرت + ا عمد و ی اا eel i‏ ع to‏ برست isl‏ 
مالك » عن عبدالله بن al‏ بكر » عن عَمْرَةَ » Bee Slate oe‏ 
Jsi‏ من القرآن phe‏ رَطعَاتِ معلومات HAL‏ » م God‏ بحس معلومات 


- of - Ss 


O) مِنّ القرآن‎ Ti وهن فيما‎ SEE فتوفي رسول الله‎ > Lm 


wren‏ أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » أنبأنا إسماعيل بن عمد 


CCV EEE 5( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 . فتح الباري‎ Be » )01٠١( البخاري في التكاح‎ oly )٤( 
والنسائي في‎ (AY : £) من تحقيقنا » « تحريم ابنة الأخ في الرضاعة » ص‎ (FW) ومسلم في الرضاع.» ح‎ 
. » في الرضاعة‎ al بنت‎ CF ١ النكاح (5 : 49) باب‎ 

(ه) السنن الكبرئ (۷ : (LOT‏ 

)١(‏ رواه مسلم ف الرضاع » ح (POTN)‏ . باب « التحريم بخمس رضعات » ص (HD ٤(‏ من طبعتناء 
)£( ورواه أبو داود في النكاح )5١77(‏ باب « هل يحم. ما دون خمس رضعات (۴ : )5١*‏ » والترمذي في 


١و7‎ 


الإيلاء ‏ باب مايرم به 
الصفار » أخبرنا الحسن بن سلام » Gel‏ سليمان بن داود الماشمي [ ح ] . 
أنبأنا عبدالوهاب الثقفي » عن أيوب » عن ابن أي مُليْكة » عن أي هرية » 
عن النبي RE‏ وأيوب . عن ابن أي مليكة » عن ألي الزبير » عن عائشة » عن 
ابل 2 £ Re. ates‏ 
النبي Be‏ قال أحدهما : ولا BAF‏ المصة ولا المصتان » .. 
وقال الآخر : « لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » OO.‏ 


86617 وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو الفضل بن إبراهم » أخبرنا أحمد 
ابن سلمة » Gath‏ إسحاق بن إبراهم » أنبأنا المعتمر » قال : معت أيوب » عن 
ابن الخليل » عن عبدالله بن الحارث » عن أم الفضل أن رجلا جاء إلى رسول الله 
لله قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى » فزعمت امرأتي الحدثى : أَنّها 
‘ 31 34 5 0 ا 2 5 
أرضعت امرأتي الأولى » فقال رسول الله RE‏ «لا eS‏ الإملاجة 
والإملاجتان » . ش 


٨۸‏ - وروينا عن زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم » وهو 
قول عائشة وحفصة وعبدالله بن الزبير » وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر أنهم 
قالوا : يحرم من الرضاع قليله وكثيو » واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس .9 
8 - وروينا عن Ul‏ هريرة أنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء . 


38.3 


وروي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة : لا ڪرم من الرضاع المصة ولا المصتان » لا يحرم 


الرضاع )+0 (VV‏ باب ١‏ ماجاء لا تحرع المصة ولا المصتان » ( : £01( » والنساتى في النكاح (5 : 6٠١٠١‏ 
٠‏ باب ١‏ القدر الذي يحرم من الرضاعة »ء وابن ماجة في النكاح )۱۹٤٤(‏ باب « رضاع الكبير © ١(‏ : . 
(Ve‏ . 

(۲) رواه مسلم في الرضاع » ح (76177) » ص (WA : ٤(‏ من طبعتنا » باب « في Call‏ وا مصتاں ۲ :وض 
(NVE : ۲(‏ من طبعة محمد فؤاد عبد GUI‏ » | ش 

1 ورواه أبو داود في النكاح )٠١77(‏ باب وهل يحرم مادون خمس رضعات ۲ (۲ : (YYE‏ ء ورواه 
الترمذي في الرضاع )+10( باب ٠‏ ماجاء لاتحم المصة ولا المصتان » (7 : 4 4) » والنساق في النكاح (5 : 
١‏ باب ١‏ القدر الذي يحرم من الرضاعة » وني النكاح في الكبرى على ماجاء في التحفة )٤۳۸ : NY)‏ » 
وابن ماجة في النكاح (VEEN)‏ باب ١‏ لاتحم المصة ولا المصتان » ١(‏ : 558) . 


۱۷٦ 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


إلا مافتق الأمعاء من اللبن .9) 


١‏ — باب في رضاعة الكبير 
vane‏ أنبأنا أبو الحسن بن بشران » أنبأنا إماعيل بن محمد الصفار » أخبرنا 
الحسن بن علي بن عفان » أخحينا ابن نميز » عن عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر » قال : عمدث Hl‏ من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها » فلما dle‏ 
bal WS‏ » قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك » فانطلق ذلك الرجل إلى 
'عمرء فذكر ذلك لهء فقال له عمر ا ا 
جاريتك » وأوجعت ظهر امرأتك OO,‏ 


YAN‏ — ورواه عبدالله بن ذينار » عن ابن عمر » عن عمر وزاد فيه : فإنّما 
الرضاعَةٌ رضاعة الصغير . 

Gy — 5‏ رواية عن ابن عببنة » عن عبداله بن دينار » عن ابن عمر » عن 
pe‏ قال : لا رضاع إلا في.الحولين في الصغر › > وري ذلك عن عبدالله بن مسعود .' 
8 وروى اليثم بن جميل » عن ابن عيينة » عن عمرو. بن دينار » عن ابن 
عباس » عن النبي BE‏ قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ماكان في الحولين » . 
ووافقه .سعيد بن منصور وغيو عن ابن عيينة .© 

ware‏ أنبأنا أبو حازم الحافظ » أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه » أخبرنا أحمد جن. 
hee eee‏ 
عباس قال : لا رضاع لا ماکان في gael‏ . هذا هو الصحيح ( موقوفا ( 

Hy » نغ المظم‎ pile ک وروينا عن ابن مسعود ( موقوفا ) لا رضاع إلا‎ ٠ 
. اللحم‎ 


AN ;‏ = ورویناه عن عائشة » أن النبي BE‏ قال : ٠‏ انظرنَ إخوانكن من 


. )155 2 ۷( SSS المتن‎ )۳( - 
(EVN : ۷( الكبرق‎ orally EAT : ۷( ومصنف عبد الرزاق‎ TE ۲( الموطاً‎ )1( 
fa (EVV EY) السنن الكبرق‎ (1) 


1¥ 


ony!‏ — باب فى رضاعة الكبع 
الرضاعة فإنما الرضاعة من BLURS‏ .00 ل . ph. vee‏ 

۷ ب dy‏ رواية. جويبر عن الضحاك » عن التزال بن رة » عن ( علي ) 
موقوفا » ومرفوعا « لا رضاع بعد فضال م :(4) Fe‏ + 
۸ لأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني » أنبأنا 
ale ct tae gl‏ 06 نانا الحسن بن محمد بن الصباح » أخبرنا سفيان ابن . 
«GE‏ عن عبدالرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : جاءت سَهْلَ 
hee CY‏ بن عمرو إلى رسول الله یه فقالت : إفى (sf‏ فى lary‏ حذيفة . 
من .دخول ge M Sle‏ > قال : « أرضعيه » قالت : وهو كبير » Boies‏ 
وقال : « الست أعلم أنه رجل كبير ) > قالت asl‏ بعد » وقالت : ومارأيت في 
معان اسايق ales‏ 


وقد رواه عروة بن الزبير » عن عائشة » وقال في الحديث : فقال رسول الله 
OE‏ : « أرضعيه » فأرضعته خمس: رضعات » وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة 0 
فبذلك كانت عائشة تقول , وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي BE‏ أن See‏ 
عليين ils ops‏ الرضاعة حتى يرضعهن في المهد » وقلنا لعائشة : ai‏ ماندري 
gle‏ رخصة fl‏ مِنْ رسول الله BE‏ دون الناس 1 


)1( رواه البخاري في الشهادات )۲٦٤۷(‏ » باب و الشهادة على الأنساب » ا (5: 0664 ‘dy‏ 
النکاح (؟١١5)‏ » باب « من قال : لارضاع إلا بعد حولين » . الفتح )4 : (VET‏ ومسلم في الرضاع ‏ 
(Ye ٤۲( 3‏ من اطبعټا > ص )١١١5 : ٤(‏ » باب Ufa‏ الرضاعة فى المجاعة » » وص )21 (V0 VA‏ طبعة 
عبد dU‏ وأبو داود' في النكاح (Ve OA)‏ » باب في رضاعة الكبير » (۲ : cry:‏ والنساني في النكاح ` 
(5:5. 0 » باب « القدر الذي يحرم الرضاعة » وابن م ماجه في النكاح (V4b0)‏ « بات « clay’‏ بعد 
فصال ).. (۱ : )1۲١‏ . 1 
)4( السنن 3 LEW EY)‏ 

(ه) في الكيرى : و أحمد بن محمد بن زياد البصري ٠‏ 0" 

(5) ( وهو حليفه ) کا في صحيح مسلم . 

(۷) رواه مسلم في الرضاع + ح (TOT)‏ باب « رضاعة الكبير ۲ ص (WTS ٤(‏ من طبعتناا.ء والتساني , 
(Vt YA‏ باب 9 رضاع الكبير » ۽ وابن ماجه في النکاح (1546) » باب « رضاع SN‏ م '” 1 
(IYO : ۱(‏ وموقعه في (LOM : ۷( GS‏ 


VA 


٣ج‎ / الصغير‎ spl 
بن أحمد بن عَبّدان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار » أخبرنا‎ de Gel — 8 
أ عبيد بن شريك » أخبنا حى بن بكير » أخبرنا الليث » عن عقيل › » عن ابن‎ 
سلمة‎ ah بنت‎ Cag عبيدة بن عبدالله بن زمعة : أن أمه‎ yl dael شوابة‎ 
أن‎ AE سائر أزواج النبي‎ af: تقول‎ BE dl زوج‎ tale قالت :معت آم‎ . 
بتلك الرضاعة › وقلت لعائشة 1 والله مانری هذا إلا رخصة‎ il دحل غليين‎ 
. الرضاعة‎ ode لسالم خاصة . فما هو بداخل علينا أحد‎ AE أرخصها رسول الله‎ 


۷ — باب الشهادة في الرضاع 

wave‏ أنبأنا yf‏ عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تم 
القنطري  bel‏ أبو قلابة » Gel‏ أبو عاصم » عن ابن Ft‏ » [ ٠ح‏ ] . 

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن cl‏ عمرو » أخبرنا أبو العباس محمد 
يس د ل لسر a‏ 
colt‏ أخبرني ابن أي EE‏ أن عقبة بن الحارث » Aish‏ تكح ttf‏ 
بنت أبي إهاب » فقالت أمة سوداء ل ne‏ بع قد Ua‏ قال Scand‏ 
النبي ME‏ فذكرت ذلك لا » Lads eb‏ فذكرت ذلك له فقال : 
و كيف وقد £225 أنها أرضعتكما OG‏ 

قال الشاقعي : إعراضه AE‏ يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ‏ وقوله : 
« وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما » يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها › وقد قيل 
أنها أخته من الرضاعة » وهذا معنى ماقلنا من أن يتركها ورعاً لا حكما . 
1 7 قال الشيخ ورواه عبدالله بن عبدالرحمن بن اي حسين » عن ابن اي 
مليكة » وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول اله كله وقال : ( وكيف وقد 
قيل ) . 


aly (1)‏ البخاري في الشهاداث , باب شهادة ALY‏ » ح (ETON)‏ فتح الباري (5 : (VAY‏ وفي 
النكاح ب باب a‏ شهادة المرضعة co‏ وأبو داود في القضايا ‏ باب « الشهادة في الرضاع » » والترمذي في 
الرضاع — باب « ماجاء 3 شهادة المرأة الواحدة في الرضاع » » والنسائي d‏ النكاح rol‏ و 4 
الرضاع ٠‏ . 


\v4 


الإبلاء — ol‏ الشهادة فى الرضاع 
vAVY‏ س وروينا عن عمر بن ا نطاب - رضي الله عنه — بإسنادين مرسلين أنه لم 
يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة » وقال في أحدهها :الا حتى يشهد رجلان 6 
أو رجل وامرأتان .() 

۳ - وروينا عن عطاء بن أي رباح أنه قال : لا يجوز من النساء أقل من أربع . 
‰4 - وروينا عن زياد السهمي ( مرسلا ) » قال : نہی رسول الله BEE‏ أن 
تسترضع الحمقاء » فإن اللبن يشبه . 

| » وعن عمر بن الخطاب قال : اللبن يشبه عليه » وقاله أيضا ابن عمر‎ | ٤4 
OO. وعمر بن عبدالعزيز‎ 

» وروينا أيضا في ارضخ عند الفصال . ماأخبرنا أبوعبدال رمن ن السلمي‎ a ٥9 
أخبرنا أبو العباس الأصم > أخبا بحر بن نصر » أخبرنا عبدالله بن وهب » أحبرني‎ 
اجاج بن اجاج‎ oF cal بن الحارث » جن هشام بن عروة › عن‎ ane 
قال‎ » che) dads ws Cau الأسلمي > عن أبيه > أنه قال : يارسول الله‎ 
©. 4 الغرة : العبد والأمة‎ « 


وقيل حجاج بن di‏ الحجاج والاول أصح . 


5 7 أخبرنا أبو علي الروذباري » أنبأنا أبو بكر بن داسة » أخبرنا أبو داود » 
أخبرنا أبوتوبة » أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه » عن أسماء بنت يزيد ب بن السكن 6 


)1( مصنف عبد الرازق ۷(۰ : (EAE‏ و (۸ : ۳۳۲) » وسنن البمبقي الكبرئ (7 : bly CET‏ ره : 
٠4)ء‏ والمغني (۷ : 004( 

(۳) السنن الكبرئ (۷ : (ETE‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند fo. | ٣‏ « وأخرجه الدارمي في السئن ۲ / yoy‏ > كتاب النکاح » باب مايذهب 

als‏ الرضاع 3 وأخرجه أبو » d‏ السنن AS. ۴۳ ly‏ النكاح CV)‏ » باب في الرضخ عند الفصال 

Î‏ الحديث CY ty‏ » وأخرجه الترمذي في السنن ٣‏ / 8 » كتاب الرضاع ( a)‏ > باب ماجاء 

cade‏ مذمة الرضاع CCV)‏ الحديث )0 (VV‏ وقال : ( حديث حسن صحيح ) > وأخرجه النسائي في 

لمجتبى من السنن ca AS VAT‏ (۲۱) » باب حق الرضاع وحرمته anh » (ON)‏ الرضاع : أي 

احق الإضاع gic‏ حق ذات الرضاع » أما الماد بالغ : ا 


VAs 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
قالت : معت رسول الله عله يقول : « لا تقتلوا TMG!‏ سرا » فإن الغيل(°) يدرك 
الفارس فيدعةو(7» عن فرسه OG‏ 
YAVY‏ — وأخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ » أخبرنا محمد بن صا بن «Bb‏ 
أخبرنا السري بن خزيمة » أخبرنا .عبدالله بن يزيد المقري » أخبرنا سعيد بن al‏ 
wee‏ او امود عن عرزو ع عيض اصن جااية لكوع أت 
عكاشة بن وهب » قالت : خضرت رسول الله AE‏ في أناس وهو يقول Jy:‏ 
اهَمَمْتٌ أَنْ أَنْهِىَ عن [ ل : ۲٤١‏ الا قفرت oS els lb‏ فل 
أولادهم » فلا م أولادهم شيعا . 

وسألوه عن العزل » فقال رسول الله عه : ٠‏ الوأد الخفي » © وإذا الموؤدة 
سئلت © [التكوير :۸ ] . 

. وهذا يدل على Of‏ النّهي عن الغِيلة في الحديث الأول على غير التحريم » ويشبه 
أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه » وقد مضى في آخر كتاب النكاح مايدل 
على ذلك . 

وروينا عن أي مسعود أن النبي BEE‏ كان يكره كذا وكذاء ثم قال : 
وإفساد الصبي غير محرمة ,)4( 
AVA‏ أنبأنا أبو محمد بن يوصف » اتبأنا أبو سعيد بن الأعراني » أنبأنا الحسن 
ابن محمد الزعفراني » Geel‏ سفيان » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ْ 


)0( (الغيل ) : أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع . 

)1( ( يدعاو ).: يصرعه » «يسقطه . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند 5 / tod‏ » وأخرجه أبو داود في السنن 6 / ۷ » كتاب الطب (TY)‏ باب في 

اليل 15 ٠)١‏ الحديث )۳۸۸١(‏ واللفظ هما » وأخرجه ابن ماجه في السئن AS » 1٤۸ / ١‏ النكاح (A)‏ © 

باب الكل (11) » الحديث )7١17(‏ ع وأخرجه ابن حبان .'ذكره الهيئمي في مورد الظمان 6 ص ۳۱۷ 0 

کتاب النكاح (۱۷) » باب ما جاء في وطء المرضع (۲۷) › الحديث )١7054(‏ »2 وموقعه في الكبرئ 7 : 

| (EVO € 

(۸) خم جه ples‏ في النكاح > ح (Pou)‏ باب و.جواز الغيلة ,... 68 ص OVI)‏ من طيعتنا . 
وأخرجه أبو داود في الطب (۳۸۸۲) باب « في الغيل » (4 .: 4) والترمذي في الطب HY)‏ ۳۷۷ . 

باب 9 ما cle‏ في الغيلة » والنسائي' في التكاح )1 oe‏ لكاو رو سراما 

. ) 455 : ۷ ( GSI السنن‎ (4) 


NAY 


اإإلاء # باب الشهادة فى الرضاع $$ 
أم قي . بنت محصن » قالت : دخلت على النبي BEE‏ بابن ogy‏ وقد أعلقت عليه 
من CORAL‏ فقال : « علام Majer‏ أولادكن بهذا العلاق » عليكن بهذا 
العود: GAA‏ »ابسن OB a‏ فيد عة أشفية يسفظ بد من OE AA‏ ويلك 
به من ذاتٍ a‏ ۾ ٩5.‏ 1 


.)1( من لات آهل الجاهلية أنهم إذا Wile‏ على الرجل أو الولد من الجنون علقوا عليه بعض ELE‏ یره 
- . الية » أو عظام sige‏ أو الحُلى والجلاجل ٠‏ وأنشدوا : 
1 فون عندي جارتين وراقيا وعلق أنجاساً على المعلق . 


)15( (الدغر) : غمز الحلق . | 
)١7(‏ العُفرة : وجع الحلق » کا وصفها القدماء وتنطبق: أوصافها .هذه على التهاب اللوزتين.» وقد وصفها ' 
الطبيب العربي ١‏ الموفق عبد اللطيف البغدادى » في كتابه الطب امن القران والسنة » ( ل "4 ) » فقال : 
اة : وجع الحلق » » وقيل دم يبيج في حلق الإنسان » وتتأذئ منه اللحمتان اللتان يسميها الأطباء ٠‏ اللوزتين » 
في أعلى الحلق » على فم الحلقوم ‏ والنساء يسمينها « بنات الأذن #تعالجها بالأصابع Aw‏ مكانها 
ولا يزال الناس تستعم|, لفظ « بنات الآذان » حتى الآن . 
مظاهر المرض : . . 
١‏ — ارتفاع مفاجىء في درجة حرارة الجسم حتى تصل إلى (40) درجة ستتيغراد » أو أكار . 
١‏ صغوبة البلع .. ْ 
۴ ي اي 
؛ ‏ تضخم اللوزتين » واحتقانهما » اح eerie CE‏ 


ny‏ الراحة في لسر 

¥ — صوائل دافة : 

۳ غرغة مطهرة . 

é err aie 

— في حالة تكرر التهاب اللوزتين » فتجري عملية'استعصاهما . 

opal‏ المصنف فيصف العذرة بأنها سيلان الدم من الأنف » أو ما يس يكن اكات ا و ا 
الذهن أنهم كانوا يقصدون به أي تغير يحدث للصبي عند مناهزته الحلم . 
(yy‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب باب « الحجامة من الداء » فتح الباري )١6١ : ٠١(‏ » ومسلم في ' 
المساقاة » باب حل أجة الحجام » ح CCA)‏ صفحة )١7١4(‏ . طبعة عبد الباقي » وموقعه في السننن الكبرئ 
(fl: ¥)‏ © 


\AY 


السنن الضغير | ج م 


١‏ باب وجوب النفقة للزوجة 


قال الله عز وجل > فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) [ النساء : ١‏ ] . 
۹ - قال الشافعيٰ : وقول الله 9 ذلك أدلى ألا تعولوا ae‏ 0 
يدل والله أعلم - على أن على iN‏ نفقة امرأته » وقوله آلا تعولوا 4 : أن 
لا ا يكر من تعولوا » إذا اقتصر EM‏ على امرأةٍ واحدة » وإ EWA‏ له أكثر Os‏ 


قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ‏ ورواه أبو عمر الزاهد ‏ 
غلام تعلب » عن ثعلب » وذلك يما أخبينا أبو الحسين بن بشران » أنبأنا أبو عمر 
Oe Sia‏ 
AAs‏ — وروينا عن af‏ صالح » عن ألي هريرة » قال.: قال زسول الله كله : 
« حير الصدّقة ا peep canal‏ 
تعول OG‏ 
YAM‏ أنبأنا أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة » أخبرنا gh‏ جعفر 
ان نحو Aue mies‏ الح اانا ع عن الأعمش 6 عن أي 
صالح فذكره . 
2-65 وروينا عن عبدالله بن عمرو » عن النبي e BE‏ نما أن ` 


. ) 458 : ۷ ( في الكبرئ‎ gaged باب « النفقة على النساء » » ونقله‎ ) ٠١١ : ره‎ ATG) 
| . ) ٤1١ : ۷ ( GSD في السنن‎ )۲( 
فتح الباري‎ +٠0 باب 9 لا صدقة إلا عن ظهر تى‎ » ) ۱٤۲١ س‎ ۱٤۲٩ ( البخاري في الزكاة » ح‎ oly )۳( 
طبعة عبد‎ ) 7١7 : ۲ ( ء ص‎ ٠٠... ومسلم في الركاة » باب « بيان أن اليد العليا خير‎ ») ۲۹٤: ۳ ( . 
. الباي‎ 
. ) 455: ۷ ( GSI وموقعه‎ 


١8ه‎ 


النفقات ‏ باب الرجل لا يجد نفقة امرأته 
و cp es.‏ 2 )(5) 1 


نل علس عروتي Tere ee‏ وال لومي 
من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما[ ل . ۲٤۲١‏ . ب ] آتاه الله 4 
[ الطلاق : ۷ ] . 

فذكر نفقة المقتر والموسع . 

قال الشافعيٌ : إنما جعلت ff‏ الفرض مدًا بالدلالة عن رسول الله لَه في 
دفعه إلى الذي أصابَ أهله في شهر رمضان ( عرقا ) فيه خمسة phe‏ صاعاً لستين 
مسكينا » فكان ذلك مدا Me‏ لكل مسكين » Lely‏ جغلت ATT‏ مدين مدين لأن 
أكثر ماجعل النبي َيه في فدية الكفارة للأذى بمدين مدين لكل مسكين وبينهما 
وسط » فلم pail‏ عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن fat‏ القوت 
مد » وإن أوسعه مدان » قال : والغرض على الوسط مابينهما مد ونصف للمرأة 
وذكرمن الأدم والكسوة على كل واحد منهم ماهو المعروف ببلدهم » وروينا في حديث 
عائشة عن النبي GEE‏ قصة هند امرأة ألي سفيان أنه قال ها : ٠‏ خذي » تعني 
من مال ١  نايفس al‏ مايكفيك وولدك a:‏ ° — 

۲ — باب الرجل لا يجد نفقة نفقة امرأته 

4 أنبانا yf‏ عبدالله الحافظ في آخرين قالوا : أنبأنا أبو العباس محمد بن 
قر الربيع بن سليمان » أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان » عن ابن الزناد . 
قال : سالت سعيد بن المسيب عن : الرجل.لا يجد ماينفق على امرأته » قال : يفرق 
ob gf JB Lye‏ + قلت de tae Sl cd‏ 


قال الشافعيٌ : والذي يشبه قول سعيذ He‏ أن يكون سنّة رسول الله 


600 Ly 


E (5‏ أبو داود في الزكاة + باب ١‏ في صلة الرحم » » حديث )١597(‏ » وعزاه المنذري للنسائي في مختصر 
سنن ابي داود (۲ :0517 . 

)0( السنن الكيرى ( ۷ (CEM:‏ . 

(۱) اله : ٩۱‏ ) باب « الرجل لا يبد ما ينفق على امرأته » » ونقله اليبقي في الكبئ ( ۷ (E:‏ 


اميل 


۳ السئن الصغر| ج‎ ٠ 
وأخبزا أبو عبدالله الحافظ > أخبزا أبو بكر محمد بن بالويه » أخبرنا‎ _ ٥ 
إسحاق بن إبراهم الماوردي » أخبرنا إسحاق بن‎ Geel » أخمد بن علي الخزاز‎ 
بن سلمة » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب : في‎ ole منصور » أخبرنا‎ 
| age الرجل لا يجد ماينفق على امرأته » قال : يفرق‎ 

قال : وأخبرنا ole‏ بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن أي صالح » عن 
أبي هريرة » عن النبي BE‏ بمثله .29 . 
yf Gel 417‏ عبدالله الحافظ وأبو الحسن محمد بن عجلان » عن زيد بن 
أسلم عن the Ul‏ » عن أي هريرة عن رسول الله عر قال « خير الصدقة ماكان 
عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى » ay‏ ن تعر » قال : ون أعول 
يارسول الله ! قال  :‏ امرأتك تة تقول أطعمنى Wy‏ فارقنى ». خادمك يقول أطعمني 
واستعملني » ولدك يقول إلى من تتركني i,‏ 

هكذا رواه سعيد بن ابي ايوب » عن ابي عجلان . ورواه سفيان بن EE‏ 
وغيو » عن Ul‏ عجلان » عن المغية » عن al‏ هريرة » وجعل آخره من قول ابي 
هريرة . | 
Gel - ۸‏ أبو زكريا أحمد بن الحسن القاضي(*) > أخبرنا أبو العباس 
الأصم . أنبأنا الريع بن سليمان » أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان » عن محمد بن 
عجلان » عن سعيد بن ابي سعيد » عن أي هريرة : جاء رجل إلى النبي RE‏ 
فقال : يارسول الله ! عندي دينار » قال :. « انفقه على نفسك » قال : عندي 
آخرء قال : « انفقه على أهلك » قال : عندي el‏ » قال : «أنفقهعل 
خادمك » قال » عندي eT‏ قال : « أنت أعلم VG‏ 


.) 50: ٤ ( GS السنن‎ )۲( 

(YAAY) في الفقرة التالية‎ Gk الحديث‎ )۳( ٠ 

. )۲۸۸٠١( في الباب السابق 6 فقو‎ ate تقدم‎ )٤( 

(ه) SIG‏ ( ۷ : 57 ) : « أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » . 

(1)آخرج همد في Yor / Pied‏ » ضمن مسندآبي هريرة رضي الله عنه ‏ وأخرجه أبو داود في السنن ۲ _ 
۰ _ ۳۲۱ » كتاب الزكاة (۳) » باب في صلة الرحم (5:)ء الحديث (۱۹۹۱) » وأخرجه النسائي x‏ : 


\AV 


النفقات ‏ باب البعوتة لا نفقة ها فى العدة إلا أن تكون حاملا 
0 قال سعيد : ثم يقول أبوهريرة : إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدك أنفق 
عل .لى من تكلني ٠‏ وتقول زوجتك أنفق علي » أو celle‏ » ويقول خادمك : أنفق 
علي » أو بعني . 3 
ركذلك .روه الأعمش عن ألي صاخ » عن أي هيرة » فتكر الحديث ٠‏ 

( المرفوع ) » وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك أطعمني Wy‏ فطلقني » 
رخادمك يقول : أطعمني وإلا ف فبعني » يقول ولدك إلى من تككلني » ثم قال أبو 
هريرة : هذا من كيسي . 

۹ - أنبأنا أبو عبدالله الحافظ » أخبرنا أبو العباس » ull wh ube‏ 
الشافعي » أنبأنا مسلم بن خالد » عن عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن 

مر E‏ 3 
قأمرهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا » فإن طلقوا بعثرا بنفقة ماحبسوا 2 

۳ س باب المبتوتة لا نفقة ها في العدة إلا أن تكون حاملا 

قال الله عز وجل [ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضغن حملهن 4 
[ الطلاق :5ع . 

Gol - ۰‏ أبو عبدالله الحافظ » أخبرنا يحبى بن منصور opel‏ أخبرنا 
محمد بن عبدالسلام » أخبنا يحبى بن يحبى » قال : قرت على مالك ( ح ) eh‏ 
محمد بن عبدالله الحافظ في آخرين . . قالوا : gh Gol‏ العباس محمد بن يعقوب: 
قال : أنبأنا الرييع بن سليمان » أنبأنا الشافعئ ء أنبأنا مالك » عن عبدالل بن يزيد 
مول الأسود بن سفيان » عن أي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف » عن فاطمة بنت 
قن + أن أبا "عمو ون ,تعفن soi gall‏ .20 وهو غائب بالشام . فأرسل إليها 


atl‏ من السنن CN / ١‏ كتاب ال TY‏ باب تفسير (Ot‏ » وعو ما بلي : باب الصدقة عن 
ظهر غنى (or)‏ وأخرجه الحا في في المستدرك ٠١ / ١‏ » كتاب BEB‏ » باب الإعطاء للأقياء أعظم للأجر 6 
وقال : ( صحيح على شرط مسلم fy‏ يخرجاه ) ووافقه الذهبي . 

CATES ۷ )ء باب « الرجل لا يبد ما ينفق على امرأته ؛ » والستن الكيى ر‎ 1۹١ : ١ ( AY) 
. البتة ) يعنى بها آخيرة الثلاث تطليقات‎ ( )١( 


\AA 


السنن الصغيز / vo‏ 
os ae teal‏ : الله مالك علينا من شيىء « اعت إل رول الله 
£5 فذ & ذلك له : « ليس لَك عَلَيْهِ تفْقَةَ » ath‏ أن Gis‏ بيت أم 
شريك . ثم قال ae‏ يغشاها أصحابي( hdl.‏ عند عبدالله بن أم 
مكتوم . إِنّه رجل Leck‏ . تَضَعِينَ ثيابك عِندَهُ ؛ فإذا حللت فاذنينى » ES‏ 
Ub‏ حلاك تكرت 4+ أن ماو بن أن سقياة. the‏ جهو ين معام کان 
7[ .1 .بع فقال رسول الله AE‏ « ما ge yf‏ فلا iad‏ عصاه عن able‏ 
Uh‏ معارية فصعلوك لا مال له » الكجي أسامة بن زيد قالت : th Ss‏ . ثم قال 
« الكجي أسامة بن زيد » SS‏ . فجعل الله في ذلك كرا Oy Cheb‏ 

قال Gail!‏ : حديث صحيح على وجهه of‏ النبي عله قال : « لا نفقة 
لك غليه » وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم » لعلة لم تذكرها فاطمة YS‏ 
استحيت من ذكرهاء وقد ذكرها غيرها وهي :: أنه كان فى لسانها ذرب » 
فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت » فأمرها النبي AE‏ أن تعتد في بيت ابن 
أم مكتوم « واستل الشافعي بقول ابن عببأس في قول الله عز وجل ا لا نخرجوهن 
من بيوتبن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4[ الطلاق : اع قال : أن تبذوا 
على أهل زوجها . ue 24) ob‏ حل tis]‏ 


وروي عن ابن المسيب ماذكر من استطالتها على أحمائها » وعن عائشة ئشة وغيرها 
مادل على ذلك . | 
el - 86١‏ أبو علي الروذباري » أنبأنا gf‏ بكر بن داسة » أخبرنا أبو داود ». 
أخبرنا محمد بن خالد » أخبزنا عبدالرزاق » عن معمر . عن الزهري » عن عبيد الله 
وهو ابن عبدالله بن عتبة . قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسأها » فأخبرته فذكر 
الحديث » قالت : فأتيت النبي AE‏ فقال : « لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا » 


)1( تلك امرأة يغشاها أصحابى ) أى يلمّون be‏ وبردون «ble‏ ويزورونها : لصلاحها . وكانت BS‏ 
المعروف والنفقة فى سبيل الله » والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم . 

)1( رواه مسلم في الطلاق م ح (571*) ٠‏ باب « المطلقة ثلاثاً لا نفقة لا » » ص ( ه :00-5 )من 
طبعتنا » وأبو داود في الطلاق ‏ ح ( ۲۲۸۲ — ۲۲۸۹) » باب ٠‏ في نفقة المبتوقة » » ( ۲ : YAo‏ — 
۷ )ء Sadly‏ الطلاق ( 5 CTA:‏ باب « الرخصة في خروج المبتوقة من بيتها » و( 5 : ٠٤١‏ ) 
باب « الرخصة في الطلاق الثلاث » .. 


۸۹ 


» النفقات ‏ باب نفقة الأولاد 
وروينا هذا عن ابن عبس » وابن عمر » وجابر ابن عبدالله » والذي روي عن عمر 
ابن الخطاب من الإنكار على فاطمة بنت قيس » فإنماء أنكر عليها ترك السكنى » 
وكتان السبب » کا أنكرت عائشة » وهو قول الرواة ee‏ كن :لا 
ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا OD‏ 

قال أحمد بن حنبل : لا يضح ذلك عن عمر » وقاله أيضا » الدارقطني » ففي 
الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة » وليس في السنة إيجاب النفقة ها إذا لم تكن 


حاملا . والله أعلم . 


؛ ‏ باب نفقة الأولاد 


قال الله عز وجل B‏ والوالدات يرضعن أولادهن [ ل . ٤۷‏ . أ ] حولين كاملين لمن 
أرادا أن يتم الرضاعة Joy‏ المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعسروف 4[ البقرة : 
rrr‏ ] وقال ا فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 [ الطلاق : ١‏ ] . 

Lele ۹ ۲‏ محمد بن عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله 

. الصفار » Gol‏ أحمد بن مهران الأصبياق « dae Gol‏ الله “بن مونو oF‏ 
سفيان » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة ئشة أن هنداً قالت : يارسول الله ! إن أبا 
سفيان JES‏ شحيځ » > فهل علي dol OVER‏ من ماله شيعا » قال :و خذي 
مايكفيك وولدك بالمعروف ٩(0)‏ . 

۳ قال الشافعي Gy:‏ هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث » وذلك 
لأن الأم وارثة » وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها » قال : وقال ابن عباس في 
قول الله عز وجل ل le‏ الوارث مثل ذلك » ( الخ او عر 

والدة E Nt ey‏ 
64 قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه : والولد من الوالد فلا يضيع شيئاً 
منه إذا لم يكن له غذاء ولا جباية . 


)£( السنن الكبرق ( ۷ : ٤۷۳‏ ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات » ح ١ OMY‏ باب « إذا لم ينف الرجل » . الفتح ( ۰:۹ ) » ومسلم 
في الأقضية » باب « قضية هند » ص ( ۷١١ : ٣‏ ) طبعة عبد الباق » وموقعه في الكبرئ ( ۷ : EVV‏ 54 


4. 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


حيرات بلقا الوق 
Se ee‏ عن بن دعن che eee rr eee ola‏ 
شريك » [ عن الأعمش OE‏ عن مغراء العبدي » عن ابن عمر قال : مر بهم رجل 
فتعجبوا من خلقه » فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله » فأتوا النبي RSE‏ فقال النبي 
BE‏ : « إن کان يَسْعَى عل أبويه : شيخين كبيرين فهو في سبيل.الله » وإن كان 
يسعى على ل صغار فهر في سبيل الله » وإن كان يسعى على نفسه ليغنها فهر في 
مكل OG‏ 
olay,‏ أيضاً عن إبراهم بن طهمان » عن عبد العزيز بن صهيب » عن 
0 : 


ا 
Gel - 5‏ يحبى بن hl‏ بن محمد بن يحيى ٠7‏ أنبأنا أبو محمد عبدالله بن 
إسحاق الخراساني » أخبرنا عبدالرحمن بن محمد بن منصور » أخبرنا oF‏ بن سعيد 
القطان « Geel‏ عبيدالله بن الأخنس » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده » أن أعرابيا أق رسول BE‏ فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي » قال : 


« أنت ومالك لوالدك » إن أطيب alte‏ من كسبكم » فكلوه ead‏ ۲( . 


۷ = ورواه حبيب المعلم » عن عمرو وقال في الحديث : « إن أولادم من 
أطيب كسبكم [ ل . 47؟ ب ] فكلوا من كسب أولاد ( . 
۸ وروي في ذلك عن عائشة ( موقوفاً ) و ( مرفوعاً ) : « إن أطيب ماأكل 


. ما بين الحاصرتين ليس في السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) 4۲۳١ : 4 ( وإليه عزاه في كنز العمال‎ › ) ٤۹۷ : ۷ ( رواه البييقي في السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) 4910/: 7 الحديث بتامه في الكبرئ‎ )۳( 

)٤( .‏ في الكبرى يرويه عن « ابي زكرها بن أبي إسحق المركي » . 
oly, (0)‏ أحمد في المسند ( ؟ : E AGREEING sha ewes‏ عاج 
(rots)‏ » وابن ماجه في التجارات » ح (۲۲۹۲) » باب « ما للرجل فى مال ولده » »> ص ( ۲+ 759 ) » 
وموقعه في CEA : ۷ ( GSU‏ 1 


V4) 


اللفقاث ات بات A‏ ا 
الرجل من كسبه » وولده من كسبه 2306 . واختلف في إسناد حديثها » وزاد فيه 
ole‏ بن Gl‏ سليمان » عن إبراهم » عن الأسود » عن عائشة مرفوعا « إذا احتجتم 
إليه » . وليس بمحفوظ . | 

قال الثوري : هذا وهم من حماد » قلت : وقد روي عن الأعمش ء عن 
إبراهيم دون هذه الزيادة » وقيل عن الأعمش » عن إبراهم » عن عمارة بن عمير » 
عن أمه عن عائشة مرفوعا دون هذه الزيادة . ورواه منصور بن المعتمر » عن 
إبراهم » عن عمارة » عن عمته » عن عائشة » عن النبي RE‏ دون هذه الزيادة . 


ورواه الحكم عن عمارة » عن أبيه عن عائشة مرفوعاً دونها . 

ورواه مطر » عن الحكم » عن إبراهم » عن شرج » عن عائشة . ورواية 
شعبة » عن الحكم أصح والله أعلم OM),‏ | 
8 79 وروي عن ألي بكر الصديق أنه قال OW‏ : إنما لك من ماله مايكفيك . 
بماله من والده وولده والناس أجمعين » . قلت : وهذا إذا لم يحتج إليه من هو بعض 


(A), منه‎ 
بالولد‎ del الوالدين‎ Gob 5 


انق کا داه بد و g GLA gles‏ س بن 
الأعراني » أخبرنا سعدان بن نصر » أخبنا وكيع » عن Ge‏ بن المبارك » عن يحبى ٠‏ 
ابن al‏ كتين ge‏ أن وة عن Bue Ul‏ قال ole:‏ امرأة إلى درول الله 
BE‏ قد طلقها زوجها » فأرادت أن deb‏ ولدهاء فقال رسول الله RE‏ 


١' |‏ استهما فيه » فقال الرجل : من يحول بيني وبين ابني ؟ » فقال رسول الله RSE‏ 


.) ٤۸۰ ٤۷۹ : ۷ ( GS السنن‎ CY 
. ) ٤۸۰ : ۷ ( GS السنن‎ )۷( 
. ) 44١ : ۷ ( وموقعه في الكبرئ‎ 6 UY للبببقي في شعب‎ obey » ) ٠١۲۸۹ : ٦ ( كنز العمال‎ (A) 


1۹۲ 


لد الصف Yo‏ 


oe 


للابن : « انحر من (Ce‏ فاختار أمه فذهبت به )١١(١.‏ 


۲۴ ب gf Gh‏ الحسين بن بشران » أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز » 
أخبرنا يحيى بن جعفر » أخبرنا الضحاك بن مخلد » أخبرنا ابن جرج » عن زياد بن 
هلال بن أسامة عن أي ميمونة قال al we os:‏ هريرة » فجاءته امرأة فقالت 
إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد طلقني » فقال : ٠‏ استهما عليه » أو تساهما 
عليه » » فجاء زوجها » فقال : هو ولدي » فقال أبو هريرة : كنت عند رسول الله 
gare‏ فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد نفعني وسقاني من 
بعر ألي عتبة » فقال : « استهما عليه أو تساهما » فجاء زوجها فقال : 7 ل 

۲ . أ] من يحاقني في ولدي ؟ » فقال ال نبي عه : « ياغلام ! هذا أبوك » وهذه 
cal ay dnb: ny cancer‏ فالطلفة 4 
۳ د أنبأنا محمد بن عبدالله الحافظ » أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » أنبأنا الحسن 
ب علي بن زياد » أخبرنا إبراهيم بن موسی » أخبرنا oe‏ بن يونس cae‏ 
عبدالحميد بن جعفر » حدثني أبي » حدثني رافع بن سنان أنه أسلم » ail al 23 Sly‏ 
Si‏ لجل + فاتك إلى call‏ َه فقالت : ابنتي وهي فطم » وقال رافع : إبنتي » 
فقال النبي BE‏ لرافع : « اقعد ناحية » وقال لامرأته : « اقعدى ناحية » قال : 
أقْعَدَ Hall‏ بينهما فقال : « ادعواها » CTL‏ الصبية إلى أُمّها » فقال النبي 
BE‏ : « اللهم اهُدها » فمالت إلى أبيها » فأخذها رافغ .0) 


race‏ أنبأنا of‏ .زكرا ابن أي. Gee‏ > أخبرنا mal wlll yf‏ أنبانا 


)1( رواه أبو داود في الطلاق ‏ باب «من أحق بالولد » عن الحسن بن علي » عن عبد الرزاق » وأبي عاصم 
( كلاهما ) عن ابن جرع » والترمذي في الأحكام ‏ باب « ما جاء في تخبير الغلام بين أبويه إذا افترقا » » وابن 
ماجه في الأحكام ‏ باب « تخيير الصبي بين أبويه » » وموقعه في الكبرى ( ۸ : ” ) . 

(۲) السنن الكبرق ( ۸ : ۳ ) . 

(۳) رواه أبو داود في الطلاق ‏ باب « « إذا أسلم أحد iN‏ مع من يكون الولد ؟ » » والنساني في 
الطلاق ‏ باب « إسلام. أحد الزوجين وتخيير الولد » » وابن ن ماجه في الأحكام  ٠‏ باب تخيير الصبي بين 
أبويه ٩‏ » وموقعه في الكبرى EA)‏ ” ) . 


var 


النفقات — باب أى الوالدين أحق بالولد 

الربيع » أنبأنا الشافعي » أنبأنا ابن عيينة » عن يونس بن عبدالله الجرمي » عن عمارة 
rt! ,‏ » قال Qe:‏ علي بين ai‏ وعمي ثم قال pel J ta‏ مني : وهذا 
أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته9) . 


قال Gaile‏ : قال إبراهم » عن يونس » عن عمارة عن He‏ مثله » وقال في 
الحديث : وكنت ابن سبع أو OE‏ سنين . 


¥4.0 — وروي أيضا عن عمر بن الخطاب yes al:‏ غلاماً بين أبيه وأمه 000 
6 - قال Gale‏ وإذا CAG‏ المأة فلا حَقٌّ لها في كينونة ولدها عندها . 


۷ - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصروبة المروزي » قدم من GLA‏ علينا وكان 
aa‏ ال فاا لبق og Se‏ تعبات الكريمي » أخببنا روح بن عبادة» أخبرنا ابن 
جرج »عن عمرو بن شعيب ( ح ) أنبأنا الحسن بن محمد بن علي الفقيه » أنبأنا 
محمد بن بكر » أخببنا أبو داود » أخبنا حمود بن خالد » أخبنا الوليد بن مسلم » 
aloe‏ عمرو — يعني الأوزاعي ‏ » حدثني عمرو ابن شعيب » عن ايه عن thee‏ 
Ie aes‏ : أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له (ley‏ 
borg Ue dg‏ جو » وإن أباه لقني » وأا BT‏ مني » فقال 
لها رسول الله : » Soi cl‏ به مالم تنکحی YG‏ . 


لفظ حديث الأوزاعي . 


THA‏ وفي رواية ابن جريم : أن امرأة أتت RE‏ فقالت : فذكر مثله غير 
أنه قال : وزعم أبوه أنه ينزعه مني . 


٤ : ۸ ( السنن الكبرق‎ )٤( 

») ۳۲۸ : ۱۰ ( bly CE : ۸ ( GSN dell وسنن‎ » ) ٠٠١ : ۷ ( مصنف عبد الرزاق‎ (0) 
COVEY : ٩ ( والمغني‎ 

)1( رواه عبد الرزاق في ٠١١ : ۷ ( hall‏ ) » وأحمد بي المسند ( ۲ : VAY‏ ) » وأبو داود في الطلاق » ح 
CTV)‏ باب و من أحق بالولد » » واستدركه الحا ( ۲١۷ : ٠‏ )ء وقال : و صحيح الإسناد » » ووافقه 
الذهبي . 1 


١54 


ش السنن الصغير | ج " 
وروينا ني حضانة [ ل . ۲٤۸‏ . ب ] الجدة عن Gl‏ بكر الصديق في قصة عاصم بن 


عمرو » EIU‏ عمر وجَدَّته فيه » وفي حضانة الخالة عن النبي gE‏ تناز ع 
علي » وجعفر » وزيد بن حارثة في ابنة حمزة » وقضائه لجعفر لكون خالتها عنده » 
وقوله : y‏ اللذالة بمنزلة Al‏ الف | 


» أبوعبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي‎ Goth س‎ ٠ 
عن إسرائيل » عن أي‎ cet بن‎ LE أخبرنا سعيد بن مسعود » أخبرنا‎ 
ذي القعدة‎ GEE الى‎ jet قال :ل‎ ae عن البراء  رضي الله‎ cee 
بها ثلاثة أيام » فلما‎ ll حت قاضاهم على أن‎ Ke أهل مكة أن يدَعوه يدل‎ Ub 
كتبوا : هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله » قالوا : لا نقد لك‎ OLS كتبوا‎ 
أنك رسول الله ما متعناك شيا ولكن أنت محمد بن عبد الله‎ ple بهذا » لو‎ 
ين‎ ae . » فقال : « أنا رسول الله ء وأنا محمد بن عبد الله‎ 
وليس‎  َباتكلا‎ BE ee لا والله لا أمحوك أبدًا » فأخذ رسول الله‎ : ge الله . قال‎ 
هذا ما قاضى محمد بن عبد الله » لا دحل مكة‎ « : CSG يكتب س‎ Fd 
casi إن أراد أن‎ sab السلا إلا السيف في القراب » وأن لا يخرجٌ من أهلها‎ 
ish فلما دخلها ومضى الأجل‎ . ١ بها‎ pe من أصحابه أحدًا إن أراد أن‎ wes وأن لا‎ 
RE عتا فقد مضئ الأجل . فخرج النبى‎ EAI فقالوا : قل لصاحبك‎ Ue 
بيدها وقال لفاطمة عليها‎ dels يا عم يا عم . فتناوها علي‎ : wold a ابنة‎ das 
أنا‎ Ge فاخقصم فيها علي وزی وجعفرٌ : قال‎ . lin tlhe Au) السلامٌ : دونك‎ 
. وقال جعفرٌ ابن عمّي وخالثها تحني . وقال زي ابنة حي‎ . rig sae 
من‎ El is : وقال لعلي‎ . ( Al الخالة بمنزلة‎ ١ : اي فالتها وقال‎ coll فقضى بها‎ 
أخونا‎ atin : وأنا منك » . وقال لجعفر : « أشبهت تحلقى وتُحلقى » . وقال لزيد‎ 
أخي منّ‎ Bl حمزة ؟ قال : إنها‎ Ee Che ألا‎ : Ge وملانا» . وقال‎ 
۰ NG الرضاعة‎ 


(۷) النصوص في السنن ٠ : ۸ ( GS‏ ) » وستأتي "في الفقرة التالية . 
(A)‏ رواه البنخاري في باب « عمرة القضاء » » فتح الباري ( ۷ : ٠۹۹‏ ) » والترمذي في الحج ‏ باب 5 ما جاء 
في عمة ذي القعدة ٠‏ » وأحمد في المسند ( ؟ : 794 ). 


١ 


النفقات ‏ باب نفقة المماليك 


وهكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى » فأدرج قصة حمزة في قصة 
القضية . 

ورواه زكريا بن al‏ زائدة » عن آبي إسحاق » عن البراء في قصة القضية » ثم 
قال : قال أبو إسحاق : وحدثني SSL‏ بن هاف وهبية بن يريم » عن علي بن ابي 
طالب قال : فاتبعتهم إبنة حمزة تنادي : يا عم يا عم » فذكر معناه وأتم منه › 
ويحتمل أن يكون أبو إسحاق [ ل . ۲٠۹‏ . أع مع من البراء قصة إبنة حمزة مختصرة 
کا روينا » سمعها أتم من ذلك من هانىء بن SG‏ وهبيرة عن علي فرواها » وليس 
فيما روينا عنه عن البراء ذكر حجة زيد وجعفر وعلي 6 وهو في روايته عنهما » عن 
على ably‏ علي . 

7 ۷ باب نفقة المماليك 


ree + ابن اج‎ es) عبد الله الحافظ » أخبرنا‎ yl uot vats 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن مهران » أخبرنا أبو الطاهر » أنبأنا ابن وهب » أخبرني‎ 
عمرو بن الحارث ال ل ال ا‎ 
ip BIL, » وکسه‎ Ula ن زول الله ع 2 أنه قال : « للمملوك‎ 6 Baym 
OG ما لا يُطيق‎ fas 

mn‏ ب أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » Gel‏ أبو العباس : محمد بن أ 
يعقوب ». أخبينا الحسن بن علي بن عفان العامري » Gel‏ ابن تميرء عن ٠‏ 
الأعمش » عن المعرور بن سويد قال : لقينا Ui‏ ذر بالربدة عليه Se‏ وعلى غلامه 
الا وا ليل ار او ااا 
UE ENS‏ وكسوت غلامك ثوبا آخر » فقال : إن رسول الله EE‏ قال E‏ 


إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوة تحت ghd ts‏ مما يأكل » 
وليكسه مما يلبس Wc‏ يكلفه ما يغليّه » فإن 4S‏ فَليْعنْهُ عليه » . 


)9( رواه البخاري مختصرا في احج » وفي الصلح » وانظر السنن الكيرى ( ۸ : 5 ) . 
)1( رواه مسلم في OW‏ باب « إطعام المملوك » ص ( ٣‏ : 114 ) طبعة عبد الباق » وموقعه في الكبرى 
)1:۸( 

. (۲) رواه البخاري في COS‏ ح (100) » باب « ما ينبى عن السباب واللعن ٠۲‏ الفتح ( ٠١‏ : 456 ) » 
ومسلم في الموضع السابتی ص ( ۳ : ۱۲۸۲ ن 1588 )2 وموقعه في GSS‏ ( ۸ : ۷ ) . 


۱۹٦ 


السئن الصغر / ج م ۰ 
5 - قال الشافعي : وكان أكثر حال الناس فيما مضى Ue‏ وكان كثيرا 
ممن | Ree‏ حاله مقتصدًا » ومعاشه ومعاش رقيقه lize‏ ¢ فان أكل رقيق الطعام 
ولبس LE‏ الثياب » فواسى رقيقة كان أكرم وأحسن » وإن لم يفعل فله » قال النبي 
curs‏ : ( نفقته وكسوته با معروف ( والمعروف عندنا المعروف لثله 3 بلده الذي 
يكون به . | | 
VAN‏ ب Goel‏ ابو زكريا يحبي بن إبراهم » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أنبانا الربيع » أنبأنا الشافعي » أنبأنا سفيان » عن at‏ الزناد » عن الأعرج عن أي 
هريرة أن رسول الله د قال : ( إذا کفی أحدم خادمه طعامه وكفاه. حر ودحانه 
ab ul ob ee ads‏ غ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها » وليقل : 


, 5 ( كل هده‎ 
قال : 0 فليناوله‎ RE هريرة » عن النبي‎ ofl ye Me Spc apy cnet 
GB Sly 6 Bee hye sl cp بع أكلة أو أكلتين » . وزواة موسق‎ . ve ۹ ل‎ [ 


الحديث : « وإن كان الطعام) قليلاً فليضع في يده أكلة أو أكلتين » . 

6 2 قال sus‏ : وهذا EE‏ تن اين طعام المملوك وطعام 
سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدن ما يكفيه . ١‏ 

قال الشافعي  :‏ رضي الله عنه ‏ : ومعنى لا يكلف من العما 

يطيق يعني به hel aly‏ : إلا ما يطيق الدوام عليه 

بن جعفر المزكي » أخبرنا أبو .عبد الله محمد بن إبراهم » أخبرنا ابن بكير » أخبرنا . 
مالك » عن عمه Gl‏ سهيل بن مالك » عن أبيه » أنه سمع عثان بن عفان وهو 
يخطب وهو يقول : لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب » فإنكم متى 
كلفتموها الكسب كسبت بفرجها OL ph EY «Ws‏ ل ic Ses ak‏ 
إذ أعفكم الله عز وجل » وعليكم من المطاعم بما طاب متها () . ٠‏ 

)1( موقعه في الكبرئ ( ۸ : ۸) Gye‏ كنز العمال ( ٠٠۰۷۰ : ٩‏ ) عزاه لابن عسارك . 

. » وإن كان الطعام مشفوهاً‎ «٠: في الكبرئ‎ )٤( 


)0( السنن الکبری ( ۸ : ٩‏ 


۹۷ 


النفقات ‏ باب نفقة الدواب 
A‏ — باب إثم من حبس عن من ملك قوته 

۷ - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي » أخبرنا أبو علي الحسين 
بن le‏ الحافظ » Geel‏ إبراهم بن عبد الله بن محمد بن أيوب الخرمي » أخبرنا 
کد بن peas‏ + أخبزا ging Gas y galas‏ اکر عن 
أبيه » عن طلحة بن مصرف » عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الملك » قال : 
as‏ ات وا ee‏ ا “عطي 
الرقيق قوئهم ؟ قال : لاء قال : فانطلق فأغطهم فإن رسول الله عر قال : 
« كفى بالمرء إا أن يَحْبِسَ عمن يملك قوئه OG‏ 

ش 4 باب نفقة الدواب 
Goel 4‏ أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا أبو عبد الله محمد بن. عبد الله 
الصفاز ‏ أا tat‏ بن Ghee‏ الأضبيان ع. أخينا Le‏ آنه أبن مرس role‏ 
مهدي بن ميمون » حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب » عن الحسن بن سعد 
Uy‏ الحسين بن De‏ ». عن عبد الله بن جعفر ء قال : أردفني رسول الله BE‏ 
ذات يوم خلفه » el‏ حديئاً لا أحدث به أحداً من الناس » وكان أحب ما 
استتر به رسول الله BE‏ الحاجته هدف أو حائش [ل . ٠١‏ . أ] نخل » فدخل 
حائطاً لرجل من الأنصار » فإذا فيه جمل » فلما رأى النبي BE‏ حن Sibyl‏ 
عيناه » فأتاه النبي REE‏ فمسح [ ساته إلى سنامه و ] ذفريه فسكن فقال : 
« من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ » قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : 
هو لي يا رسول الله lah‏ نار اد بت al‏ عله Al ea‏ مكلك nse aah‏ 
.وتعالى إياها » فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه ٠‏ . 


)1( رواه أبو داود في الزكاة » ح (VAT)‏ باب « صلة الرحم ٠‏ » وعزاه المنذري erg GL‏ اسن 
oe eae te‏ 


CONT : ۸ ( ما بين الحاصرتين زيادة من السنن الكبرئ‎ )١( 
مختصراً » وأعاده في فضائل عبد الله بن‎  » ما يستتر به لقضاء الحاجة‎ ٠ رواه مسلم في الطهارة  باب‎ (1) 
وابن ماجة في‎ » ٠ Ally باب « ما يؤمر به من القيام على الدواب‎ (TOA) جعفر » ورواه أبو داوذ في الجهاد‎ 
ش‎ .) 1١١5051 ( » الارتياد للغائط وسول‎ ١ باب‎ CE) الطهارة » ح‎ 

ورواه البهقي في دلائل النبوة EV)‏ ۲۲ ) . 


۹۸ 


pl‏ الصغير/ ج م 

ورواه عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن مهدي » وقال : مولى الحسن بن 
علي » وروينا في الحديث الثالث عن أي هريرة في قصة الكلب الذي سقي » قالوا : 
يا رسول الله ! وإ لنا في Ail‏ لأجر » قال : في كل ذات كيد Al BG‏ 


8 - أخبرنا. Wh ol‏ بن أبي إسحاق » أنبأنا أبو الاس dal‏ بن محمد بن 
عبدوس » Geel‏ عفان بن سعيد الدرا مي » أخبرنا القعنبي فيه قرأ علي مالك » »عن 
0000 ؛ عن أني صاء dtd‏ عن أي هي أن يسول الله م 
: « بيغا JES‏ يمشي بطريق إذا اشتد عليه العطش » فوجد بجر . فتنزك فيها ) 
لمان اوس ايرس 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ be‏ . فنزل البثر فملاً ْمُه م أمسكه 
بفيه حتى رقي فسقي الكلب . فشكر الله له فغفر له . فقالوا : يا رسول الله . وإن 
لنا في tly Adi‏ فقال « في كل Ot ab as ob‏ 
6 — وروينا عن ضرار بن الأزور » قال : أهديت لرسول الله BE‏ نعجة 
فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها > فقال : « دع داعي اللبن OG‏ 
6١‏ - أخبرنا أبو محمد الموصلي » أنبأنا أبو ole‏ البصري » أخبرنا محمد بن 
عبد الوهاب » أخببنا يعلي بن عبيد » أخبنا الأعمش + عن يعقوب بن بحير » عن 
ضرار. بن الأزور فذكره ie sae‏ رواه ابن المبارك ووكيع وجرير. وحفص بن 
OLE‏ وعبد الله بن داود » عن الأعمش .عن يعقوب » عن بحير » وخالفهم سفيان . 


(۳) أخرجه البخاري في : ٤١‏ كتاب الشرب والمساقاة »  .9‏ باب فضل سقى الماء . 

ومسلم في : ۳۹ كتاب السلام » 4١‏ باب فضل ساق Aled‏ الحترمة وإطعامها » حديث ٠٠١١‏ 
وموقعه في السنن GS‏ (8 : 14) . 

( يلهث ) يتفع نفسه بين أضلاعه . أو يخرج لسانه من العظش . 

. ( النهى ) التراب الندئ . 

( رق ) کصعد › Uy‏ ومعنى . ْ 

( وإن لنا فى (All‏ أى فى سقيها والإحسان إليها . 

( كبد رطبة ) أى رطبة برطوبة الحياة . أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فيكون كناية غنها . أو هو من باب 
وصف الشىء باعتبار ما يؤول إليه فيكون معناه فى كل Ge AS‏ لمن سقاها حتى تصير رطبة . 
٠‏ ) رياه AM‏ أحمد في « مسنده » ( + م ق ان کی زم LNG:‏ 


44 


النفقات ‏ باب نفقة الدواب - 


ع 


yf Gel vary‏ الحسين بن الفضل » أنبأنا عبد الله بن جعفر ويعقوب بن 
سفيان » أخبينا قييصة » أخرنا سفيان » عن الأعمش » عن عبد الله بن سنان ‏ 
عن ضرار بن الأزور» قال : Ee‏ » أو wil ue ey Ce de‏ عله رل . 
۲ . ب.ع فقال + « ادع داعي اللبن » . 

قال يعقوب :: وهكذا رواه يحبئ القطان » عن سفيان » وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » أخبنا الحسن بن مكرم . 
vere‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأًنا عبد الرحمن بن حمدان بهمذان » أخبرنا 
yf‏ حاتم » Gel‏ مسلم بن إبراهم » أخبرنا يزيد بن يز يد الخثعمي » حدثني سام 
بن عبد الرحمن » عن سوادة بن الربيع الجرمي قال ايت ابي hie‏ فأمر ها 
بشاة ». فقال : « مري the‏ أن يقلموا أظافرهم » ولا أن يعبطوا ضروع الغنم » 
e‏ يعني لا يعبطوا دروعها.إذا حلبوا أي حتى لا 
«ستقصوا YE‏ حتى يخرج منها الدم . 


EE 


)0( رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۳ : 485 ) » وموقعه في السنن الكبرق ( 8 : ٠: ) ١4‏ 


السنن الصغر | ج بم 


١‏ باب تحرم القتل. 
قال الله عز وجل + ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق #١‏ الإسراء 


وقال 3 ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم bed WE‏ وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظيما ي[ الساء : ۹۳ | . 


وقال : ل ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق 4 [ الإساء : ] إلى سائر ما ورد 
فيه. من الايات . 


£ 


O CL Meise Wa ey kt SVU eRe 
7 أنبانا شعبة‎ ٠ يوسف بن يعقوب 3 انا بن ماوق‎ ‘Gaels ن إسحاق‎ 

١ 535 5‏ ا 
عن عبيد الله بن أبى بكر بن il‏ عن wil‏ > عن اح عله ie‏ 
الكبائر 1 : الإشراك bes ¢ ANE‏ | لوالدين ¢ وقول الزور 0( 5 ف شهادة الزور 
0 — أنبأنا أبو عبد الله عمد or‏ عبد الله الحافظ ( حورن ابو العباس محمد 

"0 9 et E ot 5 

بن يعموب 6 اخبرنا الحسن ن علي بن عفان العامري ¢ أخبرنا عبد الله بن لمیر › 
عن الاعمش » عن شقيق » عن عَمرو بن شرخبیل © عن عبد الله » قال " الى 
رجل سول الله sts 28 gy‏ عن الكبائر 3 فقال J:‏ أن تدعو الله نذا وهو rie‏ 4 
وأن يل i > adh,‏ أن يطعم معك » GE oly‏ حليلة جارك » ثم قرأ إوالذين 


)0( أخرجه البخاري في الشهادات (TIVO)‏ باب « ما قيل في شهادة الزور » الفتح ( © : 551 ) » ورواه 
أيضا في الأدب Gy‏ الديات » ومسلم في الإيمان » ح (VOR)‏ » باب « بيان الكبائر وأكبرها » » ص ( ١‏ : 


: ما جاء‎ ٠ باب‎ )۱۳١۷( ؟) من طبعة عبد الباقي وأخرجه الترمذي في البيو ع‎ : ١( من طبعتنا . وص‎ )75 NY 


4 


في التغليظ في الكذب والزور ونحوه » bo‏ التفسير (TA)‏ باب « ومن سورة النساء » (ه : (ATO‏ 6 والنسائي ف 
sla ١‏ والتفسير في الكبر على ما جاء في تحفة الأشراف )4 (YAR:‏ . 


٠. 


الجراح 2 لهاب القصاص في aa‏ 
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون السفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما » » يضاعف له العذاب يوم القيامة[ ل . Yo ١‏ . أ] ويخلد 
فيه مهانا % [ الفرقان : 4" 55 ] . | 

gf Gel. 5‏ علي الحسين بن محمد الروذباري » أنبأنا أبو بكر محمد بن . 
محمويه العسكري » أخبرنا جعفر بن محمد القلانسي » أخبزنا أدم ب بن أي orl}‏ » 
أخبرنا شعبة » أخبرنا المغية ب بن النعمان » قال : سمعت سعيد بن جبير يقول :1 
اختلف فيهما al‏ الكوفة في قوله Jp‏ ومن يقتل Caja‏ متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا 
فیہا ‏ [ النساء : ٩۳‏ ] فرحلتٌ فيها إلى ابن عباس » فسالته عنها فقال : نزلت هذه 
aM‏ <[ فجزاڙه جهدم > في آخر ما نزلت » فنا نسخها ange‏ 

۷ اقلت : وقد روينا عن أبي مجلز : GN‏ بن ميد » وهو من التابعين أنه 
قال : هي جزازه ؛ فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل() . ش 


nee fe ولا الات‎ 


قال الله عز وجل «9 النْفْسْ بالنفس 4 [ المائدة : te‏ وقال : « كيب Ste‏ 
القصاص ف القتلى . ... الآية © إن البقرة : ٠۷۸‏ ] . 


anal (1‏ البخاري في التفسير [ ٤٤۷۷‏ ] باب ٠‏ قوله تعالى ذل فلا عا لله أنداداً a‏ تعلمون )» الفتح 
7[ ۸ : ۱۳ ] » ورواه أيضاً في التوحيد dy‏ الأدب وفي الديات . 

1 رارج مشلم في <A‏ ج ٠ ١١(‏ ...ياب ٠‏ ان كين الشرك أتبح Cap‏ ض (ا e‏ 
طبعتنا » و ١(‏ :41( طبعة عبد الباق . 

gh anal‏ داود في الطلاق [ ١٠١‏ ] باب « في تعظم الزنا» [ ۲ : ٤‏ ]ء والترمذي في التفسير 
J‏ ۳۱۸۲ ] باب « ومن سورة الفرقان » [ ه : 583 ]» Glu‏ في تمرم الدم [ ۷ : 88 ] .باب « ذكر 
اعظم التب ا ولي اليم وي اقفر nee ae MIMD GS‏ د 
(8 : ).. 
ely (11)‏ البخاري في تفسير' سورة النساء ‏ باب « قوله ولكل جعلنا موالي . ee‏ 500 
مع الله OH‏ آخر» فى تفسير سورة الفرقان » ومسلم في AT‏ الكتاب » في التفسير » باب في تفسير آيات 
متفرقة » وأبو داود في الفتن والملاحم ايت لي عط كل الزن 6 اناق فى SIN‏ ياي تسم 
الدم » . وموقعه في (e — FY : °) a oe Ne: e‏ .. ش 
(t)‏ السنن الكبرى 51:4 


Yet 


السنن الصغير/ ج ٣‏ 
۸ _ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ¢ أخبرنا gh‏ العباس محمد بن يعقوب › أخبنا 
أبو محمد الحسن بن علي بن عفان » أخبنا ابن ثمير » عن الأعمش » عن عبد الله 
بن cb‏ فن Gye‏ قال + فال le‏ قال رسول الله BE‏ : ولا del‏ دَمُ 
رجل ag‏ أن لا إلا إلا الله » وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » 
Coty‏ الزاني » Sully‏ لدينه المفارق للجماعة OG‏ 

6 - وروينا في الكتاب الذي كتب رسول الله REE‏ » إلى أهل ctl‏ وهو في 
حديث عمرو بن حزم : « أن من اعتبط Lae‏ قتلاً عن BE‏ فإنه قود إلا أن يرضى 
أولياء المقعول OE‏ 

وفي كتاب الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لا يسرف في 
القتل # [ الإسراء : ٣۳‏ ] . 

۳۰ قال الشافعي : قيل في و : فلا يسرف في القتل : لا يقتل غير 
قاتله0) . 


» اقلت : قد روينا هذا التفسير عن زيد بن أسلم » وطلق بن حبيب‎ ٩ 
. وقتادة ¢ ومقاتل بن حيان‎ 


, عن آي شرج الخزاعي أن رسول الله َه قال : « أعتى الناس عل‎ bys 
may, غير قاتله » » وفي رواية غين « « أعدى الناس.‎ J الله من‎ 


7 7 وفي الحديث الثابت عن ابن er‏ عن Gol‏ علق « قال : 
الناسي mT‏ ل ّ 


)1( راه البخاري في الديات » ح CAVA)‏ باب قوله تعالى  .. A‏ فتح الباري ١7(‏ : 
١‏ ) » ومسلم في القسامة , باب مايباح به دم المسلم » ص WY‏ : ۰۲ ن 07 1) وموقعه في الكبرى' 
(م:06. 

)1( السنن الكبرق (YO : A)‏ وقد تقدم . 

)1( السنن الكيرى . الموضع السابق . 


)0( جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (4 : ۳۲ )۰ وموقعه في السنن GSD‏ (۸ : 4377 0 


">. 


اجراح ‏ باب J‏ الرجل بالرأة 
مسلي بغير حق ليهريقٌ دَمَهُ © . 
or‏ باب قعل الرجل بالراة . 

قال الله عز وجل «( وكتبنا علييم led‏ أن lel‏ [ المائدة. to:‏ [ 
vary‏ ل وقال النبي عله رل ١ ١‏ ت المسلنون تتكافاً دما 0 
٤‏ وني حديث عمرو بن حزم أن لين ME‏ كتب إلى أهل الجن ». وكان. 
فيه « وأن الرجل يقتل بالمرأة ) EE MM.‏ 
رضاح « ah‏ رسول | الله core‏ 3 3 

. أخبرناه أبو محمد بن يوسف 34 أخيرنا oa‏ سعيد بن oe Gel 3 ale‏ 
ابن محمد الزعفراني » أخبينا أسباط بن محمد ٠‏ وعبد الوهاب بن عطاء قالا : أخيز 
سعيد » عن قتادة » ge‏ أنس بن مالك . فذكره , ٠‏ 


٤‏ ب باب لا يقتل مؤمن بكافر 


۹ س أخبرنا أبوعبدالله الحافظ » حدثنا gf‏ العباس محمد بن يعقوب » .حدثنا 


(5) رواه البخارني في AM‏ »؛ ح (VAAN)‏ 6 باب « من طلب دم امرىء بغير حق ۲ . فتح البارى YY)‏ > 
٠‏ » وموقعه في السنن الکیری AY‏ :۲۷۰) . | 
oly )١(‏ الإمام آحمد في المسند ١(‏ : 77١)ء‏ وابو داود في الذيات » ح ho (Rots)‏ إيقاد 
المسلم ... » » والنسائي في القسامة (۸ : )١4‏ » باب « سقوط القود من المسلم للكافر » . وموقعه في السنن 
GSI‏ (۸ : ۲۷) . 
زفق رواه مالك في العقود » ح )١(‏ » باب « ذكر العقول » » ص (۲ : ۹ » والشافعي في السند ۲ : 
)7١ Ay Seedy CVV‏ . 

(۳) عن انس » أن ببودياً رض رأس جارية GS Se‏ فقيل ها :.مَنْ فعل بلك هذا الان Coils‏ حتى سي . 
Gare!‏ فأرمَأث برأسها » فجية Gib Sayed‏ فأمرٌ به C1, RE Sah‏ بالججارة . 

أخرجه البخاري في الصحيح ۲ / ۲۱۳ » كتاب الديات (AY)‏ » باب BEB]‏ بالقتل مرق ... COV)‏ 
- الحديث (VAAL)‏ واللفظ cd‏ وأخرجه مسلم في الصحيح AS > ۱۲۹۹ / ٣‏ القسامة (TA)‏ » باب ثبوت 
القصاص )1( » الحديث ٠١(‏ / 1577) . طبعة عبد الباق » وموقعه في السنن الكبرى (۸ : LTA‏ 


Yet 


السنن الضغير | ج ٣‏ 
جد .بن «Olah‏ دتا سفيانا: بن عة عن طرف » عن الشعبي ؛ عن آي 
int‏ قال : قلت لعلي : هل عندك م ن ll‏ َه eet‏ سوى القرآن ؟ فقال : 
لاء والذي فاق الحبة » ويا النسمة إلا أن يعطى الله عبدا فَهْماً في كتابه » وما في 
هذه الصحيفة ؟ قلت : ومافي الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير » ولا يقتل 

مسلم بکافر ) .() 


7 7 وروينا في حديث قيس بن عباد » عن علي رضي الله عنه ‏ » عن 
النبىّ عه ۽ في هذا الحديث قال : فأخرج لنا منه كتابا فقرأه » فإذا فيه : 
« المسلمون RE‏ ۽ ألا 
كيدل سيم لكاتو ورا وركيم لعو 4 

)1( رواه البخازي في الديات 3 ج .14( » ياب و العاقلة ot‏ فتح الباري (TE: VY)‏ » وموقعه في السنن 


- الكبرئ DA)‏ 04 . 
وهنا الحديث ١‏ لايقتل مسلم بكافر » ولا ذو عهد في عهده a‏ معناه عند الحنفية أنه لايقتل المسلم 


ل والمعاهد بكافر خرني ؛ لأن المراد بالكافر هو atl‏ بدليل جعل الحرني مقابلاً للمعاهد ؛ SY‏ المعاهد يقتل بمن كان 


معاهداً alte‏ من الذميين إجماعاً » فيلزم أن يقيد. الكافر في المعطوف. عليه بالحربي 6 م قيدي ا معطوفہ؛ لأ 
الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاً » ويون التقدير : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بکافر حربى Mc‏ 
الذمى إذا J‏ ذمياً قعل فعلسم أن المراد به الحبى إذ هو الذى.لا يقتعل. به مسلم ولا ذمي ولا يقال کا یری 
الجمهور » معنا لا يقتل ذو عهد مطلقاً » > أي لا يحل قتله » بمعنى أنه يصبح كلاماً مستأنفاً مبقداً به ؛ لأ المراد 
من من الحديث نفي القتل قصاصاً . لا نفي مطلق القتل > فيكون المعطوف مئل المعطوف عليه . ٠‏ 

وآيد الحنفية pg‏ بالقياس أيضاً وهو oF‏ يد المسلم تقطع إذا سق مال الذمي فإذا كانت حرمة ماله 
كحرمة مال المسلم » فحرمة دمه كحممة دمه . 

لكن رد الجمهور على أدلة الحنفية Ob‏ حديث ٠‏ أنا أحق من وفى بذمته » ضعيف . وتوجد شبهة في إباحة 
دم الذمي 6 يسبب الكفر المبيح للدم » ولاقصاص مع الشبهة . وحديث « ولا ذو عهذ في عهده » كلام تام 
لايجتاج_إلى تقير » وهى جملة مستأنفة » لبيان حرمة دماء أهل الذمة والعهد بغير حق » ولو سلمنا أنه للعطف » 
فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه » فلو سلمنا تقدير الحريي في الجملة الثانية ٠‏ فلا plang‏ تخصيص الكافر 
Berk‏ . وأما القياس فهو في مقابلة النص  :‏ لا يقتل مسلم بكافر ؛ » ثم إن حد السرقة حق الله » والقصاص 
حت العبد » والقصاص يشعر بالمساواة » ولا مساواة بين المسلم والكافر . 

واتفق الفقهاء فيما عدا ذلك على أنه يقتل الرجل بالأنتى » والكبير بالصغير » والعاقل بالجنون « aly‏ 
بالجاهل « والشريف بالوضيع « وسلم الأطراف بمقطوعها وبالأشل أي أنه لايشترط التكافوٌ في الجنس والعقل 
والبلوغ والشرف والفضيلة وكال الذات أو سلامة الأعضاء . 

الشرح الكبير للدردير (VEY ۲۳۸ : ٤(‏ ؛ وبداية المجتهد (۲ : ۹۱( » مغني اتاج )£ : )۱١‏ » 
المهذب (۲ : ۷۳ » المغني (7 : CLO‏ » كشاف” القناع (ه : 164( الفقه الإسلامي وأدلته ( : 
١ .) 49‏ : 


۰¥ 


الجراح ‏ باب لا يقتل مؤمن AS‏ : 
۸ س وروينا في حديث بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن “pel‏ 
VAY‏ - وروينا في عمرو بن عن أبيه » عن جده » عن 
BE‏ في Oe‏ 
وفي حديث al‏ الرجال محمد بن cme‏ عن عمرة »> عن عائشة عن 
dy‏ حديث معقل بن يسار مرفوعاً9) . 
وني حديث عمران بن حصين ( مرفوعا ) .00 


۹ _ قال الشافعيٌ : في قوله « ولا ذو AE‏ في cage‏ » يشبه أن يكون US‏ 
أعلمهم أنه لا 38 بينهم وبين الكفار ؛ أعلمهم OF‏ دماءً AT‏ العَهْدَ محرمة عليهم » 
فقال : « لا يُقتل مؤمن IS‏ ولا يقعل ذو عهد في عهده DG‏ 

قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثان بن عفان » dey‏ بن أبي طالب 
أنهما قالا : « لا يقتل مؤمن بكافر OE‏ 

وروي عن عمرو » وزيد بن ثابت . | 

قلت : والذي روي عنهم بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده » ثم في بعضها مادل 
على الرجوع عنه إلى ماروينا » وروي مثل قولنا عن ألي عبيدة بن CAS‏ » وروي أن 
عمر بن الخطاب قال GY‏ عبيدة : لِم رَعَمْتَ لا أقتله به ؟ فقال gf‏ عبيدة : [ ل . 
۲ .أع أرأيت لو قتل عبداً له أكنت قاتله به ».فصمت عمر» وذلك في قضة 
- ذمي قتل بالشام عمداً © . 00 


۰ 9 وروي Lal‏ عن زيد بن ثابت أنه قال لعمر : أتقيد عبدك من أخيك ؟ ! 


. )59 EA) GS السنن‎ )۲( 

(۳) و )8( و (ه) السنن 07١ : ۸( GSM‏ . 

del BC)‏ في الكبرى (۸ : 55) . : ش 
٠‏ 7) الروض النضير COVA : ٤(‏ ومسند زيد )£ : لالاه)ء والمغني (TYE : A)‏ 
(A)‏ مصنف عبد الرازق )٠۰۰ : ٠١(‏ » وسنن الببيقي LOY ١: ۸( GSN‏ 


۳۰۸ 


ل سه سس سب السئن الصغر | ج ٣‏ 
فترك عمر القود › وقضى عليه بالدية » وذلك 5 قصة ذمى شجه Bale‏ بن 

الصامت » by‏ رواية أخرى : فأراد عمر أن يقيده » فقال المسملون : ماينبغي 

CA), هذا‎ 

cpr le 5‏ بن ae 38 a 6 ales‏ قتل رجلا شل الذمة 4 » فرفع 

ذلك إلى رسول الله یله » فقال : « أنا أحق من By‏ بذمته » ثم أمر به » فقتل » 

. فهذا حديث منقطع » وراويه غير محتج به » فلا نجعل مثله Lb‏ يسقط به دماء 

المسملين . 


۳ - وقد روينا في الحديث الثابت الموصول عن علي » Coty‏ عن النبي 
Be‏ , أنه قال 1 as‏ كزين Ory, dee‏ 
۴۳ - قال Gils‏ : وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله AE‏ تكلم 
به في خطبته. يوم الفتح . 
قلت : رواه عطاء » وطاوس » ومجاهد » والحسن › > عن النبي عي مرسلا 
وعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده موصولاً . ١‏ 
4 7 أخبزا yf‏ عبدالله الحافظ » واخرين قالوا : Gel‏ أبو العباس محمد بن 
يعقوب » أخبنا الربيع بن سليمان » أخبنا الشافعي » أخبرنا مسلم بن خالد » 6 عن 
ااي a eee‏ : ومجاهد ¢ والحسن أن رسول الله 
عو » قال يوم الفتح : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر » . 1 
vaso‏ وحدثنا أبو عبدالله » حدثنا pf‏ العباس » حدثنا أحمد بن عبد الجبّار 
العطاردي » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » حدثني عمرو بن شعيب »| 
عن أبيه »> عن جده قال : خطب رسول الله BEE‏ الناس عام الفتح › فقال : 
« لا يقتل مؤمن )١(. » BIS‏ ش 


)4( مصنف عبد الرازق 0٠٠١ : ٠١(‏ . 

ع لعن البلمان ری عر جتحي ن sR‏ ر ا : ۷۶ ) ء وفي البذيب 20٠6١ : A)‏ : 
و ضعيف لاتقوم به حجة » . ا ش 

. أول هذا الباب‎ rary تقدم برقم‎ )١١( 

04 : ۸( GS السنن‎ (VY) 


۲۰۹ 


الجراح ‏ باب الحز يقتل عبداً 


باب الحر يقتل عبداً 
Gel 65‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد » 
Gel‏ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد .. أخبرنا عبدالملك بن محمد › أخبرنا محمد 
ابن عبدالله الأنصاري » .وسعيد بن عامر قالا + Gel‏ سعيد بن أي عروبة ٠‏ عن 
قتادة » عن الحسن » عن BE‏ بن جندب قال : قال رسول الله REE‏ « من قتل 
عبده قتلناه 6 ومن Fle‏ عبده JO, » cede‏ قتادة : ثم إن .الحسن نسي هذا 
الحديث قال : « لا يقتل حر بعبدٍ ») . 
۷ - وروينا عن هشام الدستوائي » عن قتادة » عن الحسن أنه قال : « لا 
قاد الحربالعبد » ومعلوم من علم المبسن البصري » ومتابعته رسول الله َه » فيما 
بلغه [ ل . ۲۵۲ . بع أنه لا يخالفه فيما ayy‏ عنه » وتوهم النسيان عليه دعوى » 
فلما قال في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه » إما Ob‏ 
بلغه مانسخه » أو لم يثبت عنده إسناده » وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من 
سمرة بن جندب » ويقول : هو من كتاب » وكان شعبة أيضاً ينكره » وزعم بعض 
الحفاظ أنه لم يسمع من مرة غير حديث السقيفة OO,‏ 
٨۸‏ وقد روى الليث بن سعد » عن عمر بن عيس القرشي » عن ابن جرج › 
عن عطاء » عن ابن عباس في قصة ذكرها قال فال عبن إن الخطاب و 
٠‏ أسمع رسول الله BE‏ » يقول : « لا يقاد مملوك من مالكه » ولا ولد من oly‏ لأقدتها 
منك )0 . 


)1( أخرجه أحمد في المسند © / ٠١‏ » وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / ۱۹۱ » كتاب الديات » باب Sy‏ ين 
العبد وبين سيده » وأخرجه أبو داود في السنن 4 / 554 » كتاب الديات (۳۳) » باب من قتل عبده .. 
(۷) » الحديث )£01( » وأخرجه الترمذي في السئن 4 / ١؟‏ » كتاب الديات (Vt)‏ باب ماجاء في الرجل 
: يقتل عبده (VA)‏ » الحديث )١41١4(‏ ع وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن ۸ / ۲١ ٠٠١‏ كتاب 
القسامة )£0( » باب القود من السيد ... )٠ ٠(‏ واللفظ له » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / ۸۸۸ » كتاب 
الديات (VN)‏ باب seg‏ بالعبد (VY)‏ » الحديث (VUE)‏ . والجدع ook‏ لسر 

: ۸( الكبرق‎ gel (1) 

E‏ ۱ وسين (MM: 15 a oD‏ عن ابن عباس قال : جاءت جارية 
:إلى عمر فقالت :لاني aa a‏ ل و سحي امسق وني )قال دامر sly fa:‏ ذلك = 


لملا 


> تت ص aN‏ الففر / ج م 
444 - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ » أخبرنا gf‏ النضر الفقيه » حدثنا Ole‏ بن 
سعيد » أخبرنا أبو صالح كاتب الليث » حدثني الليث » فذكره » aby‏ بن ٠‏ 
غيس) هذا يعرف بهذا الحديث » وليس بالقوي » ومن حديثه أن عمر قال للجارية . 
التي أحرق سيدها Yap‏ اذهبي ٠‏ فأنت حرة لوجه الله . 

» روي ذلك في حديث المثنى بن الصباح » وغيره عن عمرو بن شعيب‎ 2 ٠ 
عن أبيه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً فيمن مثل به من العبيد » أو‎ 
. أحرق بالنار » فهو حر . وهو ضعيف‎ 

١‏ - وروي من وجه آخر » عن عمرو بن شعيب » عن أيه » عن جده 
مرفوعاً فيمن قتل عبده متعمداً فجلده مائة» ونفاه سنة » ولم La‏ به » وأمره أن يعتق 


رقبة .(°) 


۲ 7 وروي عن ابي بكر » وعمر وابن عباس : أنه لا يُقتل بعبده » واا بعبد 
۳ 7 وأخبرنا الإمام آبو عئان قدّس الله روحه » أخبرنا زاهر بن أحمد » أخبرنا 
٠‏ أبو القاسم البغوي » أخبرنا أحمد بن حنبل » أخبرنا عباد بن العوام » عن حجاج 


= عليك ؟ قالت : لا ء قال Je:‏ اعترفت له بشي قات : لاء فقال عمر : علي به » فلما رأى nb‏ الرجل 
قال : أتعذب بعذاب الله ؟! قال : يا أمير المومنين : اتهمتها في نفسها ‏ قال Cul‏ ذلك عليها ؟ قال الرجل : 
لاء قال : فاعترفت لك بشىء ؟ فقال : لا › قال : والذي نفسي بيده لو لم اسمع رسول الله يقول : لا يقاد 
ملوك من مالكه ولا والد من ولده لأخذتها منك » فبرزة وضربه مائة سوط وقال للجاريه : اذهبي “فانت حرة » لوجه 
الله » وأنت مولاة الله ورسوله . 
(5) عمر بن عيسى = الأسلمي » عن ابن جرج » قال البخاري : « منكر الحديث » » وقال ابن حبان : 
«يروي الموضوعات عن الأثبات » : 

وقال الحافظ ابن حجر : « أظن أن الأسلمي تصحيف من الأسدي » والأسدي نسبة إلى بني أسد بن 
عبد العزى » والحميدي نسبه لبطن من بني أسد منهم عبد الله بن الزير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي » شيخ 
البخاري » فلعل عمر هذا عمه 0 

ان کر 5:36 : 0۲ » امجروحین (۲ : CAV‏ الميزان (۳ : (HVT‏ اللسان , 
(TY: $)‏ . 


)2( في السنن ESN‏ (۸ : 


yy) 


طون نع وان الم بقاق )العم سي ب ب ب ا و 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن أبا بكر » وعمر كانا لا يقيدان الحر 
بالعبد CO,‏ 


| س ورواه hele]‏ بن سعيد » عن عباد بن العوام » عن عمر بن عامر »› 
والحجاج » عن عمرو . 


Veet‏ ورواه جابر بن عامر » قال : قال se‏ من السنة ألا يقتل مسلم بذي 
عهد ‏ ولا حر بعبد 29 . ورواية الحكم بن عتيبة عن علي » وابن عباس SHE‏ 
ذلك منقطعة . 
وروي عن عبدالله بن الزبير أنه لم يقد حرأ بعبد وهو قول عطاء » والحسن › 
وعكرمة » وعمرو بن دينار » والزهري » وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا 
قتل » فقد قال الشافعي فيه : قيمته بالغة مابلغت » . وهذا يروى عن عمر » وعلي 
رضي الله Lage‏ ... 

قلت : يو قول سعد بن اليب » امسن » واقاسم بن عمد » سام 
yor . J]‏ .أ بن عبدالله . 


5 — باب الرجل يقتل ابنه 


النيسابوري » أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة © أخبرنا محمد بن سعيد بن سابق » 
es OS‏ ا لوا وي 
D4‏ لرجلي من بني مدلج أمة » فأصاب منها ابنا » فكان يستخدمها » 
الغلام دعاها يوماً » فقال : اصنعي كذا » وكذا » فقال ا 
ples‏ أمي ؟ قال. : فغضب ء GIRS‏ بسيفه » فأصاب رِجْلَهُ » SiS‏ الغلام » 
' فمات » فانطلق في رهط مِنْ قَوْمِِ إلى عمر » فقال عمر : ياعدوٌ نفسه أنت الذي 


() مصنف عبد الززاق )٤۰۷ : ٩(‏ » والستن LTE : ۸( 6S‏ 
(۷) الروض النضير )£ : (AY‏ والسنن الكرى A)‏ : علي والمغني (۷ : 004 . 


بلي 


| السنن الصغير | ج٣‏ 
قتلت ابنك » IW‏ معت رسول الله SEE‏ يقول : « لا يقاد الأب من ابنه » 
لقتلتك ob‏ ديه » قال : فأتاه بعشرين » أو ثلاثين » ومائة بعير » قال : فخير منها 
مائة » فدفعها إلى ورثته . وترك أباه ,) 


me س ورواه حجاج / بن أرطأة ؛ عن عمرو  عن أيه » عن جده ؛ عن‎ Y40N 
عله قد ان من أيه + ولأ بقيد الأب‎ Be رضي الله ب عنه قال : حضرت النبي‎ — 


مخ =a‏ 
VAOV |‏ - وروينا عن عرفجة » عن عمر » عن النبي ۽ RE‏ : « ليس على الوالد 
SS‏ من ولد » oe‏ 
ورويناه عن طاوس » عن ابن عباس مرفوعاً . 
۷ باب القود بين الرجال والنساء 
فيما دون النفس » وبين المماليك . 


4 قال البخاري في الترجمة(١)‏ : يذكر عن عمر : ( تقاد المرأة من الرجل في 
كل عمد aly‏ نفسه فما دونها من الجراح » . قال : وبه قال عمر بن عبدالعزيز › 
gh‏ الزناد » عن أصحابه P‏ 


£ 


۹ ل قال : col pre‏ الربيع إنساناً »> فقال ل الي : 
JO plait «‏ القصاص (OM‏ 
۰ - أخبرنا yl‏ محمد عبدالله بن يوسف yet 4 Sled‏ أبو سعيد بن 


by Q)‏ مالك (۲ (ATV:‏ باختصار شديد » وعبد الرزاق فى المصنف )4 : det » (EON‏ في السنن 
DA) GS.‏ ۳۸) . . 

(۲) السنن ٩ : A) GSH‏ | 
)١(‏ قاله البخارى في day‏ باب « القصاص ow‏ الرجال والنساء في .الجراحات. » »من كتاب الديات . فتح 
الباري )1١4 VY)‏ ونقله البيبقي فى الكبرئ (۸ : ۳۹) . 
)1( الموضع السابق 

. القصاص » مرة واحدة‎ ٠ : والسنن الكبرئ‎  يراخبلا‎ S(T) 


1۳ 


الجراح 2 باب اللفر يقتلون A$ oi‏ 
. الأعرابي » حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » أخبرنا عفان » أخبرنا ole‏ أخبرنا . 
ثابت » عن أنس أن أخحت abt‏ أم BL‏ جرحت إنساناً » فاختصموا إلى النبي 
مله : فقال النبي AE‏ : « القصاص القصاص » فقالت أم الربيع : يارسول الله 
. أيقتص من [ ل . ٠٠۳‏ . ب ع فلانة » والله لا Gente‏ منها بدا » فقال النبي عله : 
. « سبحان الله ! إلقصاص كتاب الله » قالت : والله لا يقخص منها أي » قال : فما 
. زالت حتى قبلوا الدية » فقال رسول الله عل : ٠‏ إن من عبناد الله من لو أقسم على 
الله أيه 0 ٠.‏ 
van‏ أخبرنا أبو عبدالله الحافظ » أخبرنا أبو الوليد الفقيه » Gol‏ الحسن بن 
. سفيان , Geel‏ أبو بكر بن أي شيبة » أخبرنا محمد بن بكر » عن ابن جرج » عن 
عبدالعزيز بن عُمَرَ أن في كتاب لعمر بن عبدالعزيز إن عمر بن الخطاب قال : يقاد 
المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما.دون ذلك CY‏ 

وروينا عن زيد بن ثابت » وابن عباس في حرمان القصاص بن الرجل والمرأة 
في النفس « 'وفيما دون ee)‏ ; 

وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين رضوان الله عنهم . 

6 باب النفر يقتلون الرجل 

65 - أخبنا yf‏ عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي » أخبزا أبو الحسن 
محمد بن محمد بن الحسن الكارزي » أخبرنا علي بن عبدالعزيز » عن أي عبيد › 
حدثني يحيى بن سعيد يعني القطان » عن عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن ابن 
عمر أن صبياً قتل بصنعاء غيلة » فقتل به عمر سبعة » وقال : « لو اشترك فيه أهل 


صنعاء لقد لقتلتهم . 


ola) (£)‏ البخاري في ت تفسير سورة المائدة — باب « والجروح قصاص ۲ » (Wc‏ > فتح الباري : 
4 »> ومسلم في القسامة ob‏ إثبات القصاص » ص (” : ۲ (Vr.‏ طبعة عبد الباقي . 


(5) مصنف عبد الرزاق ٠ ۷ : ٠١(‏ وستن olay (104: A) dt ۰ ۹ : TA :8( SI gil‏ هذا | 
أن عمر بن الخطاب ير العبد مالكاً . 


)1( موطا مالك (۲ : )۸۷١‏ » باب « ماجاء في الغيلة والسبحر ٠‏ ح )17( ومصنق عبد الرزاق )24 
(EVO‏ ء والسثن )4١ : ۸( GS‏ » والبخاري تعليقاً في الديات ‏ باب ١‏ إذا أصاب قوم من رجل هل 
يعاقب of‏ :يقتض فنهم كلهم ؟ فتح الباري WW)‏ :20 7537) . 


ا 


اجبجببمعلل ا ت الق الضفو ج 
نافع » عن ابن عمر أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام » وقال : 
لو YE‏ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً . 


)(. Ge عن‎ alte وروينا في‎ — VANE 


وروينا عن علي في شاهدين أخطا بالشهادة على ton deo‏ حتى قطع : لو 
أعلمكما تعمدتما e‏ . 


4 — باب صفة العمد الذي يجب به القصاص- 


yf Get 6‏ عبدالله الحافظ » أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
سختويه » أخبرنا محمد بن أيوب » أخبرنا أبو عمرء gly‏ سلمة قالا : pth‏ 
همام » عن قتادة » عن أنس أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين » فقيل لها : من 
فعل. بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى Sand OO‏ فأومأث برأميها » chat‏ 
فجیء به » lb GU‏ لنب BE‏ برض رأسه بحجارة » وقال أبو سلمة : بين 
eae‏ 0 

5 — وروينا عن مرداس بن عزوة أن رجلا رمی رجلاً ال vot.‏ أ ] » فقتله 


. ٠۲ به النبي كله » فأقاد منه‎ db 


TAA‏ - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء » عن أبيه » عن جده أن 
ww 0 ٠. 5 - wb €: a‏ - 
١ URE Gu‏ من عرض عرضنا له » ومن حرق حرقناه » ومن غرق 


)1( مصنف عبد الرزاق (ET : ٠١(‏ والسنن الكيرى (۸ : ٠)٤١‏ والمغني (۷ : )1۷١‏ . 

ery .‏ الروض النضير ٤(‏ : 46( » ومضنف عبد الرزاق ٠١(‏ : ۸۹) » وسنن البيبقي الكبرى )٠١١ : ٠١(‏ › 
والمغني ٤ . (VEY : ٩(‏ 

)1( أخرجه البخاري في :آلديات )1۸۸٤( ce‏ » باب ١‏ إذا BT‏ بالقتل مرة .... ٠»‏ فتح الباري ٠۲(‏ : 
۳ ) » ومسلم في القسامة » باب ثبوت القصاص 6 )١۲۹۹ 2) Ge‏ طبعة عبد الباق » وموقعه في السنن 
الكبرئ (۸ : ؟4) . . 

(۲) رواه البخاري في التارخ الكبير )£ : )٠١١‏ » وموقعه في EY DA) GSI‏ 
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الجراح ‏ باب شبه العمد الذى تجب به الدية المغلظة » ولا يجب به القود 
غرقناه . 


me 4‏ وروینا عن عمر بن المخنطاب أنه bl fal ane Ju‏ 
اللحم 6 > ثم يرى أني لا أقيده » والله لأقيدنه منه » . , 


قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة . 
Ll, — 8‏ الذي روي عن النعمان بن بشير مرفوعاً « كل شيء the‏ إلا 
' السيف » فمداره على جابر الجعفي » وقيس بن الربيع » وكلاهما غير محتج بهما . 
7 وفي بعض الروايات عنه « إن لكل شىء خطأ إلا السيف » يعني الحديدة » 
ولكل خطأ OBI‏ | 
٠‏ س باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة › 

?1 ولا يجب به القود . 7 

» أخيرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » أخبزا أبو بكر بن داسة‎ _ ١ 
أخبرنا هماد » .عن‎ : Wb سليمان بن حرب » ومسدد‎ Gps أبو داود»‎ Lipo! 
Spa خالد » عن القاسم بن ربيعة »'عن.عقبة بن أوس » عن عبدالله بن عمرو أن‎ 
. خطب يوم الفتح بمكة » فتكر الحديث » ثم قال : « ألا إن دية الخطأ شبه‎ BF الله‎ 
. “( العمد ماكان بالسوط والعصا ؛ مائة من الإبل » أربعون منها في بطونها أولادها‎ 


bol. ۱‏ أبو علي الروذباري » أخبرنا hele]‏ بن محمد bol «anal‏ 
عباس بن محمد الدوري » Geel‏ سعيد بن سليمان ‏ خا سليمان بن كثير » 
el‏ عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس قال : قال رسول الله AE‏ 
« مَنْ JO GE‏ رميا تكون ينهم بحجر » أو بعصاء فعليه عَقل (Peel,‏ 


١ (AT : ۸( GSI السنن‎ (T) 
. )47 : ۸( (أرش) : دية . السنن الكبرى‎ (4) 
» مسند أحمد (۲ : 774) وسنن ألي ذاود باب « ديات الأعضاء » من كتاب الديات 6 ح:(1555)‎ )١( 
كتاب القسامة  باب « ذكر الإختلاف على خالد‎ (EY ٤۲ : ۸( ete Gl وسنن‎ 
. » باب و دية الخطأ‎ » AVA س‎ ۸۷۸ : by الحذّاء و» وسنن ابن ماجه‎ 

. الذي لا يستبين وجهه‎ AN أو « عمّية » هي‎ : dey )١( ٠ 


Ak 


- السنن الصغير | ج ٣‏ 
ومن IS‏ عَمْداً فهو 35h‏ فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
onal‏ » لا يقبل الله منه tips‏ , ولا عدلاً 7 . 

قول : « فعقله las fic‏ يريد به والله أعلم ‏ : شبه الخطاً » وهو شبه 
العمد حتى لا يجب به القود . 
6 7 وقد روي عن الوليد بن مسلم » عن ابن جرج » عن عمرو » عن 
طاوس » عن ابن عباس أن رسول الله َل قال : « وشبه العمد مغلظة » ولا يقتل 
به صاحبه 7 ل . ٠٠٤‏ ب ع وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة » فيكون بينهم رمياً بالحجارة 
في عميا في غير ضغينة » ولا حمل سلاح » . 

١‏ باب قتل الإمام وجرحه 

۳۴ س Gol‏ محمد بن عبدالله الحافظ » ويحيى بن إبراهم » وعبد الرحمن بن محمد » 
وغيرهم قالوا : أخبرنا gf‏ العباس محمد بن يعقوب » أخبنا بحر بن نصر » حدثنا عبدالله بن 
وهب » #نحبرني عمروين الحارث عن بكير بن الأشج » عن عبيدة بن مُسافع » عن أي سعيد 
gant‏ قال : بينا رسول الله لَه يقسم شيئاً أقبل رجل Este‏ عليه » وطعنه رسول الله 
HE‏ بعرجون كان معه » فجرح الرجل » فقال له رسول الله RE‏ « تعال فاستقد » فقال : 
بل عفوتٌ يارسول الله OO,‏ 
4 - ورواه أبو داود » عن dal‏ بن صالح » عن ابن وهب › وقال في 
الحديث : جرح بوجهه . 


٥‏ وني حديث معمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة أن النبي 
ع 


8 


بعث أبا جهم مصدقاً » فلاجٌه رجل في صدقة » فضربه gl‏ جهم » فشجهء 
فأتوا النبيّ RE‏ فقالوا : القود يارسول الله فذكر الحديث في إرضائهم 


(Ty‏ رواه أبو داود في الديات ب باب « من هتل في عمياء بين فوم » . والنساني في القسامة والقود باب « من قتل 
حجر أو سوط » » وابن ماجة في الديات . ح (VI)‏ باب « من حال بين ولي المقتول وبين القود أو 
الدية » . 

pf oly (1)‏ ذآود في الديات ‏ باب « القود من الضربة ..... » » والنسائي في الديات ٠‏ باب القود من . 
'' الطعنة » . وموقعه في السنن الكبرئ (EAD A)‏ 


VAY 


الجراح ‏ باب الخيار فى القصاص 
بالمال .() 


dy "0‏ حديث ألي بكر الصديق في قضاء العامل الذي قطع يد إنسان » 
فشكاه إليه » والله لإن كنت صادقاً لأقدتك منه ,) 


وعن ابن شهاب أن أبا بكر ا وعمر بن الخطاب ¢ وعثان بن 
//91” س أخبرنا محمد بن موسى » أخبرنا أبو العباس الأصم » Bt‏ بحر بن 
نصر » Geel‏ عبدالله بن وهب » أخبرني ابن أبي ذئب » عن ابن شهاب » فذكره . 


باب الخيار في القصاص 


Gel — 8‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » Lino]‏ إماعيل بن إسحاق » Gle Gel‏ بن عبدالله » أخبرنا. سفيان › 
حر بن يكار باك بي اعد ني ارق عباتن قال + كان فى يي ساليل 
القصاص » ولم يكن فيهم الدية .. قال الله عز وجل الخر بالخر Lally‏ 
بالعبد ...... 4 الآية 9 فمن عفني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف , وأداء 
إليه Orly‏ © [ البقرة : ٨۸‏ ع » فالعفو أن تقبل الدية في العمد EU > ٠‏ 
Da‏ يع هذا Sal‏ ووي ذلك لاا ولك i‏ من رکم ب . 


۹ — وروينا عن مقائل بن حيان » عمن أذ التفسير من التابعين » منهم : 
[ل.ه ٠‏ . أ] مجاهد » والحسن » وغيرهما في هذه الآية » قال : كان كتب على 


أهل التوراة من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بها » ولا يُعْمَى عنه » ولا hab‏ منه 
اليك يلت كل لعل ال عون أن GE Naty « JY 0 a‏ 
إن شاء Js‏ » وإن شاء أخذ الدية » وإن شاء عفا ء فذلك قوله : BI MY‏ 


. (۲) رواه أبو داود في الديات ‏ باب ٠‏ العامل يصاب على يديه خطاً » » والنسائي في القسامة والقود _ 
« السلطان يصاب على يده 4وابن ماجه في الديات » باب « الجارح يفتدي بالقود » . 
)1( السنن الكبرق (۸ : 45) . 7 ٠ ٠‏ () السنن )٠١ : 8( GSN‏ . 


NAVA 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


. e «SE من‎ 


iy ae Gren (ene 
ذئب » عن سعيد المقبزي » عن أي شرج الكعبي أن‎ Gl فديك » عن ابن‎ al ابن‎ 
هذا القتيل‎ GS قذ‎ HELL رسول الله عله قال في حديث ذكره : « ثم إنكم‎ 

من Uy «Sih‏ اله «the‏ من IS‏ بَعْدَهُ قيلاً tabs‏ بين خيرئين : إن Weal‏ 
Oty » ls‏ أَحَبُوا أحَدُوا jis‏ . 

وقال مرة : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل » وإن 
ol‏ فلهم القود . 
ˆ 44 س ورواه محمد بن إسحاق بن يسار » عن الحارث بن فضيل » عن سفيان 
ابن ابي العَوجاء السلمي » عن ابي شُرَيْح الخزاعي » قال : معت رسول الله عل 
يقول : « من Cel‏ بدم أو Oe‏ فهو بالخبار بين إجدى ثلاث » OB‏ اراد 
Sei‏ فخذوا على يديه بين أن its Sali‏ » أو يأخدّ العقل عفإن قبل من ذلك 
led‏ » ثم عدا بعد ذلك » > db‏ له النار Oe‏ | 
5 أخبرنا yf‏ عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ء 
أخبرنا أبو زرعة الدمشقي » أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي » أخبرنا محمد بن 
إسحاق » فذكره » "7 ١‏ 


واختلف على A‏ بن أي كثير .: عن أي سلمة » عن أبي هريرة » عن SI‏ 


)1( تفسير مجاهد ١(‏ : 40( في تفسير الآية (174) من سورة البقرة . 

)1( قطعة من حديث أخرج abel‏ البخاري في العلم » ح )٠١4(‏ » باب « AL‏ العم الاه الغائب 
فتح الباري )1 : ۱۹۷ - ۱۹۸) » ومسلم في الحج ‏ باب تحريم مكة » ص (۲ : (AAV‏ طبعة عبد الباقي'» 
وكله عند الشافعي في المسند (1: )۲۹١‏ » باب « فضل مكة » 6 وعند أحمد في المسند (4 LTV ٠:‏ 
(۳) (الخبل) = الجرح . 

)£( أخرجه yl‏ داود في الديات > ح (LEVI‏ باب ١‏ الإمام يأمر بالعفو » » وابن ماجة في الديات » ح 
(۲۹۲۳) باب « من قتل له قتيل » » ص (۲ : CAVA‏ » والدارمي في سننه (۲ : ۱۸۸) > باب « الدية في قتل 
العمد » وموقعه في « السنن الكبرئ » (۸ : 57) . 


۱۹ 


الجراح ‏ باب الخيار J‏ القصاص 


. في لفظ الحديث : وقيل : « من قتل له قتيل » 'فهو بخير النظرين إما أن‎ — BE 
يعطى الدية » وإما أن يقاد أهل القتيل » » وقيل : « إما أن يؤدي »› وإما أن‎ 
يقاد » » وقيل : « إما أن يقاد » وإما أن يفادى » وقيل : « إما أن يفدي 6 وإما أن‎ 
. ) يقتل‎ 

وحديث أي شري لم يختلف عليه في المعنى » فهو أدل . 
شعيب » عن أبيه » عن جله أن النبي RE‏ » قال : « مَنْ كل ل . ٠٠١‏ . ب ] 
متعمّداً دُفع إلى أولياء المقتول » lb‏ شاعوا od‏ » وإن شاعوا أخدُوا HAN‏ () . 
5484 ل Geel‏ محمد بن عبد الله الحافظ » gf Geel‏ العباس بن يعقوب » . 
nee)‏ ال gad‏ ل ا 
الأعرابي » bel‏ سعدان بن نصر» أخبرنا إسحاق بن يوسف »› أخبرنا عوف 
الأعرابي » عن علقمة بن وائل الحضرمي . 

وأخبرنا gh‏ عبد الله eas‏ ا يد قالا : أخبرنا أبو العباس 
ابن يعقوب » أخبرنا محمد بن الجهم » أخبرنا هوذة بن خليفة » أخبرنا عوف » عن 
حمزة بن عمر العائذي » عن علقمة بن وائل الحضرمي » عن أبيه قال : شهدت 
رسول الله BE‏ حينَ جيءَ بالرجُلٍ القاتل يقاد في RRS‏ فقال رسول الله BEE‏ 
لولي المقغول : « أتعفو CF‏ قال : لا قال : «١‏ فتأخذ الدية ؟ ca‏ قال : ` 
Y‏ قال : « فتقتله » قال : نعم » قال : « اذهب به » » فلما ذهب به فتولی من 
عنده » قال له تعالى : « أتعفوا » مثل قوله الأول » فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث 
مرات » قال : فقال رسول الله BEE‏ عند الرابعة : « أما إنك إن عفوت » فإنه يبوء 


| )0( رواه الإيام أحمد في المسند (۲ : ۸۳ » والترمذي في الديات » ح CITAY)‏ باب « ماجاء في الدية » » 
ھی <È CW: ٤(‏ باب « من ميل عمدا . E‏ : ۷ » وموقعه في الستن 
GAY : ۸( GSI‏ 

(1)(النسعة) = هي الحبل من الجلد . للضفور de‏ كالزمام له » يقوده بها . 


oe 


ee م ج‎ eee 
لفظ‎ . Mas صاحبك » » قال : فتركه » قال : فأنا رأيته يجر‎ Aly » بإمك‎ 
| . حديث هوذة‎ 
Grd › أبو الحسن بن بشران » أخبزنا إسماعيل بن محمد الصفار‎ Gel — 5 
يعلي بن عبيد » أخبرنا الأعمش » عن زهد بن‎ Geel » محمد بن إسحاق الصغاني‎ 
وجد رجل عند امرأته رجلا » فقتلهما  فرفع ذلك إلى عمر ابن‎ ١ : وهب قال‎ 
. الخطاب « فوجد عليها بعض إخوتها » فتصدق عليه بنصيبه » فأمر عمر لسائرهم‎ 
| NG بالدية‎ 
ˆ س وروينا في ذلك عن ابن مسعود أنه قال : كانت النفس لهم جميعاً » فلما‎ ۷ 
أرى عليه الدية‎ cone هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ‎ lic 
Oe في ماله » ويرفع حصة الذي عفا‎ 
» مرفوعاً « على المُقتتليْن أن ينحجزوا الأول‎ ins وروينا في معناه عن عائشة‎ - 4 
و0‎ pt كانت‎ of) فال‎ 

وني رواية أخرى « الأدنى GAG.‏ قال أبو عبيد يقول : « ob‏ عفا عن 
دمه فعفوه جائز . وقوله : ينحجزوا يعني : يكفوا عن القود . 


١٠‏ — باب القصاص بغير السيف 


ee‏ ل ل ٠7‏ . أع الذي رضخ رأس 


۹ وني حديث سليمان التيمي » عن أنس إنما سمر رسول الله AE‏ 


(۷) رواه مسلم في القسامة CIV ET)‏ باب « صحة الإقرار بالقتل » طبعة عبد الباقي » وأبو داود في 
الديات ‏ « باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ct‏ والنسائي في القضاة  ٠‏ باب إشارة الام على المخصم 
بالعفو » » وموقعه في السنن A) GS‏ : 20( 

. (0% : A) GSS والسنن‎ «(ETO : 9( مصنف عبد الرازق‎ (A) 

(9) السنن الكبرئ (۸ : 50) . (Ne)‏ السنن الكبوئ A)‏ :5۹) . 
)1( تقدم في الفقرة Ty‏ : 5958) . 


الجراح ‏ باب القصاص ف مادون النفس 
mel‏ ن يعني العرنيين ‏ لانم سمروا أعين الرعاء | . 


Gel 2 ۰‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس بن يعقوب » حدثنا 
Gs‏ لي متك 
يزيد بن بن زريع » عن سليمان التيمي » فذكره . 

1 2 وحديث النعمان بن بشير › وألي هريرة » وغيرهما مرفوعاً : « لا قود إلا 
بالسيف » لم يثبت فيه إسناد( . 


wh 4 |‏ نو النفس 
ay als‏ والأذن yay en ai oN‏ قصاص 14 [ المائدة : 
£0 [“ 
Urol 5‏ أبو مخمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني pels‏ أبز سعيد ين" 
الاعرابي Gel ١‏ الحسن بن محمد الزعفراني > أخبرنا عفان » byl‏ حماد » أخبرنا 
ثابيث عن انی أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أنبأنا أبو الفضل, ginal‏ جام » أخبرنا . 
محمد بن عبد الله GLa‏ عن حميد » عن أن تمن AN OF‏ بنت pial‏ كرت 


it «A وغكل « على النبي‎ BYE هو من حديث أنس بن مالك قال : « قَدم رَهْط من‎ CN) 
فقال : لو خرجم إلى إبل الصدقة » فشريتم من أبوالها وألبانها . ففعلوا‎ BBE المدينة » فشكو ذلك إلى النبي‎ 
فلما صحوا : عمدوا إلى الرعاة » فقتلوهم واستاقوا الإبل » وحاربوا الله ورسوله فبعث رسول الله عَم فى‎ 
, فأخذوا : فقطع أيديهم وأرجلهم وسمّل أعينهم . وألقاهم في الشمس جتى ماتوا » » أخرجه البخاري‎ ٤ آثارهم‎ 
. ككما أخرجه‎ CCW: WY) المرتدون حتى ماتوا . فتح الباري‎ Gent باب لم‎ CV) س كتاب الحدود‎ ۸٩ : في‎ 
البخاري أطرافه في (14) موضيعاً من صحيخه .. وأخرجه مسلم في : م٠ كتاب القسامة (۲) باب حكم‎ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الحنود » (باب) ماجاء في المحارية‎ . )1١97( ص‎ » )٩( والمرتدين » حديث‎ ol 
٠ أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (باب) ماجاء في بول مايوه كل‎ (mes 4( ص‎ » )٤۳۹٤( حديث رقم‎ 
وأخرجه النسائي في كتاب التحريم في ثلاثة أبواب‎ . )٠017 ل‎ 18 : ١( صفحة‎ » (VN) لحمه » حديث رقم‎ 
AS طرقه كلها . وأخرجه ابن ماجة في‎ bade  )1١1 ٩۳ : ۷( من صفحة‎ )4 — A —Y) متتابعة.‎ 
وموقه في السنن الكبرئ‎ . ) ۷۷ IY: 5 » رقم )+( » والإمام أحمد في « مسنده‎ Cade » الحدود‎ 
ED 

. )١۳ : AY GS السنن‎ )۳( 


)١(‏ هنا السند من سندين في GST yell‏ (۸ : 14) : أخبرنا عفان » أخبرنا حماد » أخبرنا ثابت ٢‏ عن. د 


YY 


السنن hall‏ ج۴ 
ثنية جارية » فعرضوا عليهم OM‏ فأبوا » وعرضوا عديهم العفو > فأبوا » فآتوا 
bee Zul‏ مر بالقصاص » فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا شوق tat‏ 
أتكسر ثنية Ga‏ » لا والذي بعثك بالحق UE SEY‏ فقال رسول الله 
se‏ : « يا أنسُ ! كتابٌ الله القصاصٌ » قال : فَرَضَّى القوم فعفوا » فقال رسول 
الله AE‏ : « إن من she‏ الله مَنْ لو gail‏ على الله GY‏ »29 . 

وروينا عن أي الزناد » عن الفقهاء من fal‏ المدينة pel‏ كانوا يقولون : القود 
بن الداس Sct‏ کسر » أو جرح إلا أنه لا قود في Oud‏ » ولا جائفة() » 
ولا منقلة") كائناً ما كان » وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف . 


4 - وروى عن ابن صهبان » عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً : « لا قود 
' في المأمومة » ولا في ال جائفة » ولا في المنقلة 4 . 

06 أخبنا علي بن أحمد بن عبدان » أخينا أحمد بن عبيد » rel‏ عباس 
ابن الفضل » أخبونا محمد بن عبد الله [ ل ter.‏ بع بن ثميرا» أخخيرنا يونس بن 
بكير » عن طلحة بن يحبى بن طلحة » FEF‏ وعيسى اينى طلحة » أو أحدهما 
عن طلحة : أن RE Ga‏ قال : « ليس في المأمومة قوند » () . 7 
5 ولي حديث إسماعيل المكي » opt ge‏ المنكدر » عن طاوس » عن النبي 
bad plead Va ea BE‏ دود الموضحة من الجراحات DE‏ 


الأنصاري ...... »© وهكذا . 

. الدية‎ = (GND (1) 

(*) تقدم الحديث وانظر فهرس الأطراف » وهو في فتح الباري (۸ : (VE‏ 6 وصحيح مسلم طبعة عبد Bt‏ 
COTY : ۳(‏ وغيرشما, وموقعه في AY GSI‏ : 54) . 3 ْ 
)٤(‏ (الأمّة) هي التي تبلغ الجلدة بين العظم والدماغ = أم الدماغ . 

)0( (الجائفة) = هي التي تصل الجوف , 

)1( (المنقلة) = هي التى تكسى العظم وتنقله من عله . 

(۷) السنن الكبرئ (۸ : 10( . 

. (10 : ۸( عن طلحة » وموقعه في السنن الكبرى‎ trl ونسبه‎ » (t44 : Voy كنز العمال‎ (A) 

)4( كنز العمال )٤٠۰۹١ : ٠١(‏ » ونسبه لليييقي عن أبن عباس » وموقعه في السنن SSN‏ (۸ : © 


يفف 


الجراح ‏ باب الاستشناء بالقصاص من الجرح والقطع ٤‏ 
وأما الذي روى عن ابن الزيير أنه قاد من لطمة » وروى عن غيه في معناه » 
حمول على أنه دار تعزير يده ob‏ يعقل به من جنس فعله » والله OY LET‏ 


to‏ باب الاستشاء بالقصاص من الجراح والقطع 

» عبد الله الحافظ » أخبزنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ‎ yf bel لب‎ ۷ ٠ 
أخبرنا تعمد بن محمد بن سليمان » والحسن بن فيان فالا : أخيرنا أبو بكر بن أفي‎ 

hee‏ اونا إسماعيل بن إبراهم 6 عن a‏ » عن عمرو بن دينا عن" 
رجلاً طعن رجلاً بقن في ركبته ‏ فأق النبي de dlie‏ » فقيل له : حتى Wye‏ 
ub‏ وعجل » فاستقاد » فعتبت() رجله » وبرئت رجل المستقاد » فأق النبي 
AE‏ فقال : اليس لك OC EMO ot‏ 
۸ ب وأنخينا أبو عبد الله » أخحبنا أبو علي الحافظ » أخبرنا الحسين بن إدريس 
الأنصاري المروي » أخبرنا عثان بن أبي شيبة » أخبرنا إسماعيل بن علية » ٠‏ 
فذكره .0 : | 

وأخبرنا أبو عبد ال حمن السلمي قال : قال أبو الحسن الدارقطسي : الحافظ أخطاً 

فيه ابنا أي شيبة() » وخالفهما أحمد بن حنبل » arty‏ » فرووه عن ابن ME‏ عن 
أيوب » عن عمرو مرسلاً » وكذلك قال أصحاب ae‏ دنار عله وعد 
امحفوظ ( مرسلاً OC‏ | 
bel ۲۹۹۹ |‏ أبو عبد الله الحافظ » أحبرنا gf‏ العباس محمد بن يعقوب » 
١‏ أخينا أحمد بن شيبان المي » أخبرنا سفيان بن عيبنة » أخبرنا عمرو م عن محمد 
ابن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله » فأق النبي BE‏ 


: ۸( GSI السنن‎ (V8) 

eer التقص » وهو إذا لم يحسن جبو » وبقي فيه ون لازم »أو‎ : ane في النهاية : العتب‎ )١( 

١ )55 : ۸( GSI (؟) السنن‎ 

(۳) قال ابن معين وغيو : ابنا أي شيبة ا شك؛ وقال أبو زرعة الرازي : مارأيت أحفظ من أي بكر بن 
أي شيبة . 

ce‏ ابن ی هذا الدیٹ » وقد وي Serle‏ جو قال ltl‏ : و إذا اجتمعت هذه 
الطرق قوي الاحتجاج tle‏ 


Y٤ 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
فقال : أقدني فقال (١‏ انتظره ( ثم أتاه :فقال : أقدني » فقال :« انتظره ( ثم أتاه 
الثالئة » أو ما شاء الله قال : أقدني , فأقاده » فبرأ الأول » وشلت رجل الآخر» 
فجاء إل الي REE‏ » فقال ا ا ار 
لك انتظو ¢ فأبيت ۲( . 


وهكذا رواه ابن جرج »› وحماد بن زيد » عن عمرو بن دينار Mee‏ 
> وروی من [ ل . rev‏ . أ] وجه اخر عن جابر مرفوعاً في بعضها نبي أن 
يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح » وني بعضها يستانى سنة » ولا يصح شيء من 
ذلك » . 
EE E aca EES‏ 
ابن دينار : « نمى رسول الله RE‏ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه » OO‏ 


ورواه معمر » عن أيوب » عن عمرو » عن محمد بن طلحة مرسلاً » عن 
أيوب » عن عمرو بن شعيب » عن النبي BE‏ ( مرسلا ) . 

وروی عن أي يحبى القتات » عن مجاهد عن ابن عباس بقريب من معنى 
ae‏ وأما إذا مات المقتص منه .. فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي 
بكر » وعمر أنهما قالا « من قتله حر فلا عقل له » . 
am Peel‏ وروينا عن عمر » وعلي ‏ رضي الله عنہما ‏ أنهما قالا : من مات في 
حد » أو قصاص » فلا دية له . 9 
۳ وروي ابو يحيئ يحيى زكريا بن يحي الساجي اناده عن عيمد بن عم » 
عن عمر بن UH‏ وعلي بن أبي طالب أنهما قالا في الذي يموت في القصاص 
لا دية له © 


(ه) السنن الکیریٰ (۸ : ٦٦‏ س LAV‏ 
)1( إن صح ماع ابن جريح من عمرو بن شعيب » فهو حديث حسن . 
(۷) السنن الکیری (۸ : 38) . 


Yo 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


-١ ٠‏ باب عدد الإبل . وأسنانها في الدية المغلظة 

it go واف‎ AE Siete و‎ ee es a eg 
OG العمد مائة ئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها‎ 

op ae rll gl Upstate gy dal ا اوک‎ hee 
يعقوب » أخبنا الحسن بن مكرم  أخبرنا أبو النضر » أخبرنا محمد بن راشد » عن‎ 
BE عن أبيه » عن جده أن النبيّ‎ sean سليمان ان عرمى حكن عر بن‎ 
قتلوه » وإن شاءوا‎ bee م إلى أولياء المقتول > فإن‎ éi :قال - « مَنْ تل متعمّداً‎ 
حلفة » وذلك عقل‎ E واوق‎ ais وهي ثلاثون‎ BB أخذوا‎ 
وذلك تشديد العقل » فإن رسول الله‎ » "٠ العمد» وما صولوا عليه فهو لحم‎ 
قال : « عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد » ولا.يقتل صاحبه » وذلك‎ » SF 
. » أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رمياً في عميا في غير ضغينة » ولا حمل سلاح‎ 
: وهذه رواية تأكدت في بعض متها .برواية عقبة بن أوس » عن عبد الله بن عمرو‎ 
ORE Bal متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب‎ db وتأكدت في‎ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (۲ :لس »)٠١8‏ وأبو داود” في الديات » ح (45149) » باب « في دية 
الخطأ .... » والنساني في القسامة (۸ : (ET‏ باب « ذكر الاختلاف على خالد ٠ WLI‏ والإمام أحمد في 
و« مسنده © (۲ : .)١١‏ 

. الكبرئ » وغيرها من السنن‎ GL في الأصل « القتيل » وأثبتنا‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲ / var‏ وأخرجه الترمذي في السنن ١١ 1١ / ٤‏ ء كتاب الديات )١4(‏ » 
باب ماجاء في الدية )١(....‏ » الحديث (۱۳۸۷) واللفظ له » وأخرجه ابن ماجه في السئن ۲ / ۸۷۷ » AS‏ 
البيات )1( 2 باب. من قل عمداً ©2٠٠٠‏ الحديث (5؟51) و(الجقّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد 
القاف هي من الإبل ما دخملت في الرابعة » و ( الجذعة ) بحركتين : ما دخلت في الخامسة » و ( الخلفة ) 
بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام » الحامل من النوق 

cn UNE : A) السنن. الكبرئ‎ ty 


اود 


الديات ‏ باب عدد الإبل وأستاتمها فى الدية المغلظة ee‏ 
Yost‏ — ول . ۷ . باع أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري اشا 
أبو بكر بن داسة » pal‏ داود » Gel‏ النفيلي ‏ أخبرنا سفيان » عن ابن أي 
نجبيح » عن مجاهد قال : قضى عمر في شبه العمد بشلاثين حقة © وثلاثين BBA‏ 
وأربعين خلفة.ما بين ثنية إلى بازل ML gale‏ وإن كان ( مرسلاً ) ».فهو مؤكد 
بمرسل خر . 

an أخبرنا أبو أحمد المهرجاني » أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي‎ Peed 
بكير » أخبرنا مالك بن أنس » عن بى‎ a yet cea gee ارو عق اه‎ 
agi GAs من بني مد ج يقال له : قتادة‎ ony Oh عن عرو ين شعيبب‎ ater ابن‎ 
Js في جرحه » فمات » فقدم سراقة بن جعشم‎ OGS GL Geb » سيف‎ 
عشرين‎ OP فذكر ذلك له » فقال عمر : أعدد لي على قديد‎ old! عمر بن‎ 
cdi عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين‎ AG بعير حَسّى أقدم عليك . فلما‎ Bly 
ذا‎ Lif وثلاثين جذعة » وأربعين خلفة » ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها‎ 
. سمعت رسول الله به > يقول': « ليس لقاتل‎ GE فقال : خذها دية.‎ 
me شيء‎ 

۸ - ورواه اع بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
. جده » فذكر هذه القصة ف فى أسنان الإبل : 


هد وررينا عن السعين 0 ن زيد بن ثابت » Bally‏ بن شعبة » وأبي موسى 
الأشعري : في المغلظة Lede nee‏ » وأربعون JAWS LE‏ إل بازل 
عامها ٩‏ . 

EE TN‏ بن عفان ؛ وزید بن ثابت من وجه آخر : « في المغلظة 
ا dei‏ 6 اف خلفة 6 eed 3 ca eee.‏ بنات لبون )€ . 


)°( سنن al‏ داود س في الديات » ح ( ٠١‏ .ء وعبد الرزاق في المصنف (YAY : ٩(‏ » وخراج اي يوسف 
CVAD,‏ وموقعه في السنن EA) GS‏ 09) . 

. نرف أي خرج منه الدم بكاق‎ = OS GA) 

(۷) في الموطأ : « ماء قديد » » موضع بين مكة والمدينة . 

» )477( باب « ماجاء في ميراث العقل » » والشافعي في الرسالة فقرة‎ (ATV : ۲( مالك في الموطاً‎ oly, (A) 
(MY : ۸( وموقعه ني السنن الكبرئ‎ 6 (E005 4) وعبد الرزاق في المصنف‎ . 

)4( السنن الکبری (۸ : 1۹) . ْ 
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609 _ وروى عن علي مثل ماقلنا في حديث آخر : « ثلاث وثلاثون حقة › 
وثلاث وثلاثون جذعة » وأربع وثلاثون خلفة » OD‏ 
وعشرون (dele‏ وخمس وعشرون بنات لبون » وحمس وعشرون بدات مخاض, 
aly Gy —‏ أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . 
وإذا اختلفوا.هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبيّ BE‏ أولى 
بالإتباع ¢ وبالله التوفيق . 
والدية المغلظة في قتل العمد تكون حالة من مال القاتل ‏ بدليل ما مضي في حديث 
محمد بن زاشد » عن سليمان بن مؤمى » عن عمرو بن شعيب موصولاً مرفوعاً » 
Gy‏ حديث غمرو مرسلاً عن عمر ما يؤكده . | 

والدية المغلظة في شبه 7 ل . ٠٠۸٠‏ أ] العمد تكون على العاقله » بدليل 
حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلقا » فرمت إحداهما الأحرى فقتلتها » 
فقضى رسول الله LEE‏ » بدينها على عاقلة GAM‏ » قلت : ثم إنها تقول LES‏ على 
العاقلة في ثلاث سنين . 
8 - وروينا عن عطاء بن Gl‏ رباح أنه قال في الدية المغلظة : يؤْخذ في مضي 
كل سنة ثلاث عشة » وثلاث UE‏ » وعشر جذاع » وعشر حقاق . 
٥‏ قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد » والقتل في الشهر الحرام » 
ا ل ee‏ 
ايح بن ch edith yl ae‏ یت قن عن ابن أي جيح + عن 
أبيه أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة » فقضى فيبآ عثان بن عفان بغانية ألاف درهم دية » 
ero‏ 1 


. السنن الكبرئ الموضع السابق‎ )٠١( ٠ 
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الديات س باب عدد الإبل وأسنانبا فى دية tad‏ ص سيبس 
5 - قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : ذهب ole‏ إلى التغليظ لقتلها في 
الحرم . 

— وروينا عن عمر بن الخطاب ما Jo‏ على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم » 
والشهر الخرام » وهو حرم » وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر AN‏ وفيمن قتل 

في الحرم Fc‏ رويا عن Ole‏ بن عفان . 

Cats‏ الأستاذ ul‏ طاهر الزيادى يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك 
عن Ol‏ بن عفان » وغيو إذا جعلنا الدراهم والدنأنير أصلين فى الدية « وتغليظها 
بزيادة ال 


۴ باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ 


الات ربا ل ديك ا eee‏ ا درو ان ا ا 
جده » عن BEE Gall‏ أنه كتب إلى أهل المن بكتاب فيه الفرائض » والسئن » 
والديات فذكر الحديث » وفيه « وإن في النفس الدية مائة ئة من الإبل . 


۸ 2 وروينا عن عمر,» وعلي » وعبد الله » وزيد بن ثابت أنهم قالوا : في الدية 
مائة من الإبل . . ; 

8 7 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا gh‏ بكر بن إسخاق الفقيه » أخبينا 
إبراهم بن إسحاق الحربي » أخبنا أبو نعم » أخبرنا سبعيد بن عبيد » عن بشير بن 
يسار .زعم أن رجلاً من الأنصار يقال [ ل Yor.‏ .بع له : de‏ بن أي حدمة 
لاا سسا a‏ ل ا و عله أن 


: A) السن الكيئ‎ (MN) 

ا ٠‏ وانظر فهرس BUS‏ 

(۲) حديث القسامة عن رافع بن تحديج » وسّهل بن أي AE‏ أنهما Whe‏ : « أن عبد الله بن سهل » ومُحيّصة 
ابن مسعود » أتيا خيبر فتفرقا في النخل » فقتل عبد الله بن سهل » فجاء عبد الرجمن بن سهل رضي الله عنه ؛ 
Leafy‏ ومُحَيّصة ابنا مسعود رضى الله عنهما إلى Sot‏ َه فتكلمُوا في pl‏ صاحيهم » 007 = 
أصغر القوم » فقال له النبي : الكبر SIN‏ — يعنى LS‏ الكلام الأكبر ‏ فتكلموا « فقال Fo‏ عه : استجقوا 

قتیلکم ‏ أو قال صاحبّكم ‏ بأیْمانِ خمسين منكم 6 قالوا : يارسول الله أمرٌ لم ره > قال 0 
أيمان خمسين منهم » قالوا : يارسول الله قوم US‏ فداه رسول الله عله من قله ٠‏ وف ١ : thy‏ تحلفون > 
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يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . 

قلت : وقوله : من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعاً بذلك 
حين لم تثبت دعواهم » إذ لا مدخل للثنايا الحلفة الواجبة في دية العمد في إبل 
الصدقة » Lely‏ إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ » والله أعلم . 
6 بس أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي » أخبرنا أبو عمرو 
عهان بن محمد بن بشر » حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » أخبزا إسماعيل بن 
أي أويس » وعيسى بن مينا قالا : أخبرنا عبد الرحمن بن أي الزناد » أن أباه قال : 
كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتبى إلى قوم : منهم سعيد بن المسيب » وعروة 
ابن الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد بن 
ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم 
من نظرائهم » وربما اختلفوا في الشيء » فنأخذ بقول أكارهم » وأفضلهم رأياً » فذكر 
أقوالاً قالوها » قال : وكانوا يقولون : « العقل في الخطاً خمسة أخماس : فخمس ' 
جذاع » وخمس حقاق » وخمس بنات لبون 6 وخمس بنات مخاض » وخمس بنو لبون 
ذكور ؛ والسن في في كل جرح قل I‏ خمسة أخماس على هذه الصفة . 

وروينا من وجه آخر » عن سليمان بن يسار .والزهري » وربيعة » وروينا عن | 
غيرهم من الصحابة « والتابعين أقوالاً مختلفة في أسنان الإبل في دية الخطاً . 
0 - قال الشافعيّ : فألزم القاتل مائة .من الإبل بالسنة » ثم مالم يختلفوا فيه » 
ولا ألزم من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار » 
والكبار . ؛: 
۲ _ قلت : هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ماروي عن ابن مسعود » 
ob‏ الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ماقيل في أسنان الإبل في دية 
الخطأ » واسم الإبل واقع عليها » ولا يجيز ST‏ منها . 


وأما ابن مسعود » فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول New‏ ذكره محمد بن 
إسحاق بن خزانة في كتابه » وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه والمشهور عن 


= حمسينَ bee‏ وتستحقون قاتلكم ‏ أو صياحبكم غوداه رسول الله BE‏ مِنْ غنده بمائة ٠ BU‏ . فتح الباري 
(۱۳ : 184)ء ومسلم (۳ : ۱۲۹۳) طبعة عبد الباق » وغيهما » وموقعه في الكبرئ (۸ : ۷۳) . 
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الديات ب باب عدد الإبل وأسنانها فى دية الخطاً 
:عبد الله بن مسعود ما : | 
۴۳ س Gel‏ أبو علي الحسن [ ل... ۲۹ . أع أحمد بن إبراهم بن. شاذان 
البغدادي بها » أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس » أخبنا العباس بن محمد الدوري » 
أخبرنا عبيد الله بن موسى » أخبرنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن علقمة » من 
عبد الله بن مسعود أنه قال : في الخطأ أخماساً : غشرون حقه » وعشرون جذعة » 
وعشرون Gly‏ لبون وعشرون بنات مخاض » وعشرون بنو مخاض ۲ , 
4 س وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ‏ أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » أخبرنا 
محمد بن عبد الملك » أخبرنا يزيد بن هارون » أخبرنا سليمان التيمي » عن أي 
مجلز » عن Ul‏ عبيدة » عن عبد الله في دية الخطأ » أخماس : خمس بنو مخاض » 
رفي يداك عاض ty‏ نات Op‏ 6 وس نات اوم و «Elle‏ 
ا حي Saal‏ ع te Gs nce‏ إن الل ل AE‏ 
المصتف في الديات . 
© ب عن سفيان yl‏ + عن متصور ؛ عن اهم » عن عند له زی > عن 
Ol‏ » عن af‏ إسحاق » عن علقمة »> عن عبد الله . ش 


وكذلك حكاه أبو بكر بن ا منذر في ا خلافيات » وصار إليه إذ هو أقل ماقيل 
.في أسنان الإبل » ومن رغب عن القول به احتج بما روينا في حديث القسامة من أن 
AEE al‏ » وداه بمائة من إبل الصدقة » ولا مدل لبني النخاض في إبل الصدقة » 
' ودعواهم في حديث القسامة » وإن كانت في قتل العمد ‏ فحين. لم تثبت دعواهم 
. وداه Goll‏ َيه بدية الخطأ متبرعاً بذلك من إبل الصدقة » ولا مدخل لبني الخاض 
في Spel‏ الصدقات » dy‏ يده بدية العمد » فقد قال : من إبل الصدقة ة ‏ ولا مدخل 
للخلفات التي تجب في العمد في أصول الا + وال سديت aly: a ee‏ 
منقطع لأن راویه ابن إسحاق » عن علقمة مرسلاً . 

أخبرنا gh‏ سعيد اماليني > أخيزا أبو أحمد بن عدي الحافظ ¢ أخيرنا gh‏ 
عروبة » ويحيى بن صاعد قالا : أخبرنا بندار » أخبرنا أمية بن خالدة » أخبرنا شعبة 
قال : كنث عند أبي إسحاق فقال رجل al‏ إسحاق : إن شعبة يقول : إنك لم 
(©) السنن الكبرئ (۸ : . 1 
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تسمع من علقمة شيا » فقال : صدق . | 
5 29 قلت : ورواية al‏ عبيدة » عن ابن مسعود أيضاً مرسلة . 
/الاء" س Gael‏ أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو عمرو بن السماك » أخيزا 
حنبل بن إسجاق » حدثني أبو عبد الله » أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرنا شعبة » 
عن عمر بن مرة قال : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله tet‏ ؟ قال : ماأذكر 
wet‏ وأخبينا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا of‏ العباس [ ل . ٠١۹‏ . ب ] محمد 
ابن يعقوب قال : معت العباس بن محمد يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : أبو 
إسحاق قد رأى علقمة » وم يسمع منه » وقال : معت يحبى يقول : أبو عبيدة بن 
عبد الله لم يسمع من أيبه . قلت : وأما رواية إبراهم » عن عبد الله منقطعة لا شك 
فيها إلا أنها Seal‏ قد انضم بعضها إلى بض قافول be‏ مخ CFs‏ اسم اول 
المفروضة على الأسنان المذكورة فيها وجه صحيح ء ably‏ أعلم . 
weve‏ أخبزا أبو علي الروذباري » وأبو الحسين بن بشران قالا : أخبرنا إسماعيل 
ابن محمد الصفار , أخبرنا سعدان بن نصر » Lied‏ أبو معاوية » عن الحجاج بن 
ae 1)‏ باحو بسحا ين للد Bierce‏ : أن رسول الله 
BE‏ جعل الدية في الخطأ OLA‏ : 

هكذا رواه أبو معاوية » وكذلك .رواه حفص بن غياث » وجماعة » عن 
الحجاج دون ذكر الأسنان فيه ٠.‏ 
"٠#‏ سب ورواه عبد الواحد بن زياد » عن الحجاج بإسناده قال : قال رسول الله 
GE‏ دية الخطأ عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون ابنة مخاض » وعشرون 
ابنة لبون » وعشرون ابن مخاض ذكر ٠.‏ 0 
۹ ل أخيرناً أبو de‏ الروذباري » أخبرنا أبو بكر بن داسة » أخيزا ei yl‏ 6 
أخبرنا بماد ااي يك دارو Deine‏ الحجاج ب بن أرطأة » فذكره . 


)4( حديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أبو داود في الديات (۳۳) » باب الدية كم هي (0۸ » الحديث 
ly 6 (£080)‏ جه الترمذي في السنن ٠ / t‏ ل ١۷‏ كتاب الديات (Nf).‏ 6« باب ماجاء في 
الدية )١(....‏ » الحديث (1181) » وأخرجه النسالي في الجتبى من السنن ۸ | ٤٤‏ ء LS‏ القسامة = 


YYo 


الديات ‏ باب إعواز الإبل 
eval‏ الجع بن a‏ رعو ert‏ وخالفهما يحيى بن 
سعيدك sel‏ 4 وإ#ماعيل ب بن عياش + عن الحجاج › > فجعل مکان بني الخاض : 
بني اللبون . 


أخبرناه أبو غبدالرحمن السلمي » وأبو بكر بن الحارث قالا : أخبنا علي بن 
. عمر الحافظ » قال : حدثنا بذلك أحمد بن عبدالله وكيل أي صخرة » أخبينا عمار 
ابن خالد ot Gol CL‏ بن سغيد الأموي » قال : قال علي : وحدثنا tal‏ بن 
نحمد بن رميح » أخبرنا أحمد [ ل ,” 5 أع بن محمد بن 1 إسحاق العنزي » أخيرنا 
علي بن حجر » أخبرنا إمماعيل بن عباش كلاهما عن الحجاج » فجعلا مكان بني 
المخاض ب بني اللبون » وكيف ماكان » فالججاج غير محتج به » وخحشف بن مالك 
مجهول « ويجهل أن يكون الحديث على مارواه أبو معاوية » وتفسير الإسنادين جهة 
الحجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه فيها » والله تعالى أعلم . 


bole: rey‏ أبو زكريا بن أبي eG i ee‏ اعباس محمد بن 

يعقوب » nel‏ اليح بن سليمان » أخبزا الشافعي يّ » أخبرنا مسلم بن خالد » عن 
عبيدالله بن عمر » عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب » ومكحول » وعطاء قالوا : 
es‏ على أن دية لدم ae ae‏ 0 من Sa!‏ « فقوم 
ودية الحرة المسلمة إذا كانت بن pi‏ القرى خمسمائة ار 2 أو ستة OI‏ درهم 3 
. فإذا كان الذي أصابها. من الأعراب فديتها خمسون من الإبل » ودية الأعرابية إذا 


)٤٥( =‏ » باب ذکر أسنان دية ا لطا )۳٤(‏ » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / ۸۷۹ » OLS‏ الديات COV)‏ 
باب دية الخخطأ a)‏ » الحديث )۲۹۳١(‏ » وأخرجه الدارقطني في السنن * / Wo‏ » كتاب الحدود والديات “ 
. الحديث (۲۹۷) » وأخرجه البيبقي في السنن ۸ / Vo‏ « کاب الديات ء باب من قال هي أخماس . قال 
eal‏ فى المصار السابق.: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وقد روي عن عبد الله 
موقوفاً « وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا cok‏ قول أحمد وإسحاق ) » وقال الدارقطني في المصدر السابق 
٤ ke‏ » في كلامه على الحديث : (لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسغود » وهو رجل 
مجهول ..... ., وأهلم. إلعلم dp.‏ يخبر ينفرد. بروايته رجل غير معروف ) . 


۴٢ 


السنن الصغير | ج " 
أصابها GLE‏ خمسبون من الإبل i OD.‏ 
ere‏ أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصباني » أخبرنا أبو ‏ 
محمد بن حيان أبو الشيخ » أخبنا إبراهم بن محمد بن الحارث » al‏ شيبان بن 
فروخ » أخبرنا محمد بن راشد » أخبرنا سليمان بن موس » عن عمرو بن شعيب » 

. عن أبيه » عن جده قال : كان رسول الله fie Ga BE‏ الخطأ على أهل القرى 
أربعمائة دينار » أو عَدْلَها من الوَرِقٍِ :ويقومها على OL‏ الال فإذا cle‏ رفع في 
قيمتها » وإذا هاجت برخص Gal‏ من قيمتها » وبلغت على عهد رسول الله BE‏ 
مايين أربعمائة دينار إلى BULE‏ دينار » أو USE‏ من الورق ثمانية aby » GV‏ 
Ue EE pe‏ آهل لبش ,ماني ty cb‏ عله لي شاو فال 
شاق .9) : 
gf Golo ۴٠‏ :علي الحسين بن محمد الروذباري » Gel‏ أبو بكر بن داسة » 
'' أخبرنا أبو cob‏ أخبرنا يحيى بن حكم » أخبرنا عبد الرحمن بن عثان » أخبرنا 
حسين المعلم » عن عمر بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : كانت قيمة الدية 
على ول . ۲١‏ . ب ع عهد رسول الله BULLE‏ دينار » ثمانية OVI‏ درهم ¢ ودية 
fal‏ الكتاب يومكذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى 
استخلف عمر » فقام خطيباً » فقال : إن الإبل قد قد غلت » قال : ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورّق اثني عشر ألفا » وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل الخلل مائتي حلة » قال : وترك 
دية ة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . 

8 وروي عن قادة » عن عمر » وقال في تدا الحديث جعل جعل BE ol‏ 


)1( مصنف عبد الرزاق )4 : 0 اند A) GSI‏ :75 #/الا) ء والموطاً Vy‏ : ۸۰) » 
والمغني (۷ ith » (VER:‏ (5 : 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲ ا « وأبو داود في الديات ح (4514) > باب « ديات الأعضاء » Gla‏ 
في القسامة )٤۳ — 47” : Ay‏ » باب و ذكر الاختلاف على خالد الحناء » اين eae ee‏ فح 
(TITS‏ باب ودية الخطأ ۲ » ص (۲ : ۸۷۸ (AVA‏ . 

)1( مصنف عبد الرزاق ٩(‏ : ۲۹۱) » وسنن dal‏ الكيق A)‏ : ۷۷) وتفسير الطبري )4 : 86( وا مغني 
,)۷ :¥94( . 


يضف 


الديات ب باب جاع الديات bad‏ دوت rth‏ 
الدية مائة من الإبل »ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة » والشاة » والحلل » وذكر دية 
أهل الكتاب » وزاد وجعل دية المجوس BEE‏ )1( | 
۳۹ س أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » أخبرنا 
محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر » أخبرنا معاذ بن هاني » أخبرنا محمد بن 
مسلم » ال ل عن ابن عباس قال : قتل رجل على 
عهد رسول الله BE‏ فجعل البيّ BE‏ ديته اثني عشر ألفاً » وذلك قوله 
de‏ ومانقموا 5 الآية(©» : 
۷ _ قال الشافعيّ ‏ رحمه الله : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : 
ابن عباس » وأبوهريرة » وعائشة » وهذا بعد أن رواه عن حمر > lees‏ » وفي موضع 
آخر عن علي رضي الله عنهم ‏ ثم قال : فلا أعلم أحداً بالحجاز يخالف في ذلك 
vat;‏ ولا حديئاً » وذكر حديث عكرمة CD, Sy‏ 


4 باب cle‏ الديات فيما دون النفس 
Gel _ ۸‏ يحبى بن إبراهم بن محمد بن يحيى » وأخرين قالوا : أخبرنا 
أبوالعباس محمد بن يعقوب » أخبرنا بحر بن نصر » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس 
ان رد عن ابن شاب قال + قرأث کاب .رول الله BE‏ الذي که ge‏ 
از جزم جين يطل عل COLE‏ وكان الكتاب عند ابي بكر بن حزم » فكتبٌ رسول 
الله RE‏ فيه » هذا بيان من الله ورسوله فإ Welle‏ الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 
[ لمائدة : ١‏ 4 ] فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سَرِيعُ الجساب 4 , 0 
كتب : « هذا كتاب الجراح ؛ في النفس مائة من الإيل » وفي الأنف إذا eh‏ 
جل da‏ اللو See RNa Sa‏ 


(:) مضنف عبد الرزاق (8 : (A‏ 

)0( أخرجه الدارمي في السنن ۲ / 197 » كتاب الديات » باب ك الدية من الوَرق ... » وأخرجه أبو داود في 
الديات (rT)‏ باب الدية ج هي (VA)‏ الحديث (tot‏ > وأخرجه الترمذي في السنن AS » ٠١ / ٤‏ 
Obi‏ )18( » باب ماجاء في الدية ... (۲) » الحديث (۱۳۸۸) © واللفظ له ع وأخرجه:النسالي في المجتبى من 
السنن ۸ / tt‏ » كتاب القسامة )£0( » باب ذكر الدية من الورق (Foy‏ » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / 
8 » كتاب الديات (NN)‏ باب ذية الخطأ (5) » الحديث (7595) . 


. )۷۹ : ۸( الکیری‎ edt )5( 


۳۸ 


السنن الصغير | جم 
وف الرجل [ .8+ 1 ] Ope‏ من الإبل وتي كل إضيع ما هتالك عش رمن 
الإبل وني المأمومة ثلث النفس » وفي OES‏ ثلث النفس وفي OMEN‏ خمس 
عشة [ من الإبل ] » وفي الموضيحة(© خمس من الإبل » وفي السن خمس من 
الإبل )2*9 . ١‏ 


قال ابن شهاب : هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله BEE‏ 
عند gh‏ بكر بن حزم . 
۹ — ورواه Ladd‏ مالك بن أنس » عن عبدالله بن أي بكر » عن أبيه » عن 
الكتاب الذي كتبه رسول الله LEE‏ لعمرو بن حزم » فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين › 
ولا المنقلة . 


ورواه معمر » عن عبد الله بن أي بكر » عن أبيه » عن ote‏ أن النبي 
Was‏ — ورواه سليمان بن داود » عن الزهري » عن ابي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم » عن أبيه » عن جده » عن النبيّ RE‏ » فذكره موصولاً نحو رواية يونس » 
عن الزهري في العقل زاد : وني اللسان الدية » وفي الشفتين الدية » By‏ البيضتين 
الدية » وفي الذكر الدية ؛ وفي الصلب الدية . ولم يذكر الأذنين . 


1 نت وأخينا أبو بكر بن LEI‏ الأصبباق 'ء أخيرنا gf‏ محمد بن gh Oke‏ 
. الشيخ . Gel‏ إبراهم بن محمد بن الحارث »> حدثنا شيبان » أخبرنا محمد بن 
راشد ¢ أخبرنا سليمان بن موسى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
قال : قضى النبيّ GRE‏ الأنف إذا جدع بالدية كاملة » وإذا جدعت ثندونة 
بنصف العقل خمسون من الإبل » أو عدها من الذهب » والورق أو مائة بقرة » أو 


)1( (الجائفة) : الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس أو البطن . 

)1( (المنقلة) : هي التي تنقل العظم بعد الشجة » أى تحوله في موضعه . 

1( (الموضحة) : الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه . ` 

(4) موطأ مالك (۲ : (AEA‏ » في ذكر العقول » ومسند الشافعي (۲ :  )1٠١‏ وموقعه في 
السئن الكبرئ (۸ : ۸۰ ل ۸۱) . 


۳۹ 


الديات ‏ باب جاع الديات 5 دون النفس ١‏ 
ألف al‏ واليد إذا قطعت نصف العقل » وفي ا المأمومة 
ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث 4( أو قیمتہا من الذهب 2 أو الورق 4 أو 
البقر 5 أو الشاء , والجائفة مثل ذلك ,)( 


Gol ۰٤۲‏ أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه . أخيرنا إسماعيل بن 


محمد . الصفار 34 أخبرنا عباس بن حمد الدوري 4 اا عبد الوهاب بن عطاء 1 


اا cp tee‏ أل عروبة » عن مطر » عن عمرو بن شعيب » عن al‏ » عن 


جده » ts‏ كله أنه قال TS‏ 


E‏ عبيد بن محمد بن حمد 


مهدي ed‏ قالا : Gl‏ او ۱ ب ع العباس محمد بن يعقوب E‏ 
عن بن PES Gut lhe, Sie Gal hb ally ee‏ 
إسناد الذوؤري » وحديثه . 
4 9 وأخبرنا محمد بن محمذ بن محمش الفقيه » أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
الحسن المحمداباذي » أخبزا أبو قلابة الرقاشي » أخبرنا عبد الصمد . 

» بكر بن داسة » أخبرنا أبو داود‎ gph Gel » أبو علي الزوذباري‎ Gel, 
عبدالصمد بن عبد الوارث » حدثني شعبة » عن‎ Gel » أخبرنا عباس العنبري‎ 
» قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله بي قال : « الأصابع سواء‎ 
رواية الرقاشي‎ By  » والأسنان سواء » والثنية والضرس سواء » هذه وهذه سواء‎ 


)0( تقدم » وانظر فهرس الأطراف » وموقعه في السنن GSI‏ (۸ : ۸۳) . 
(ty‏ أخرجه أحمد في المسند ۲ / poll eal > ۲٠١‏ في السنن ۲ / 48 ۱۹۰ » كتاب الديات باب 
في الموضحة » وباب دية ة الأسنان 0 » وأخرجه أبو داود في كتاب الديات (TT)‏ باب ديات الأعضاء 
(۲۰) » الحديث (LON)‏ 6 وأخرجه الترمذى في السنن > / ١‏ > كتاب الديات )۱٤(‏ » باب ماجاء في . 
الموضحة )1( » الحديث )١۳۹۰(‏ » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ CAAT]‏ كتاب الديات ((۲) » باب 
الموضحة )14( 6 الحديث (v0.0)‏ » وأخرجه النسائي في etl‏ من السنن ۸ / ٠۷‏ » كتاب القسامة: 
)£9( » باب المواضح )£0( . والمواضح : جمع موضح » وهي الجراحة التى ترفع اللحم من العظم . 5 ٠‏ 
(۷) أخرجه الشافعي في المسند ۲ / ١١5 1١١‏ ء كتاب الديات » الحديث (۳۷۷) » وأخرجه أبو داود في 
السئن ٤‏ / 191 » كتاب الديات (۳۳) » باب ديات الأعضاء )۲٠(‏ » الحديث (4571) » وأخرجه الترمذي 
في السنن 4 / ١‏ » كتاب الديات (Vt)‏ » باب ماجاء في دية الأصابع (4) » الحديك (VAN)‏ » واللفظ 
له » وقال : (حديث حسن صحيح غريب) . 


Yes 


السنن الصغير | ج م 
قال : « هذه » وهذه سواء » . يعني الخنصر والإبهام » والضرس والثنية OO‏ 

۰ ہے iol‏ محمد Oy‏ الخسين السلمي ٠‏ أخبرنا علي بر ن عمراء Gl‏ 
محمد بن إسماعيل الفارسي › أخبرنا إسحاق بن إبراهم » أخبرنا عبدالرزاق » عن 


محمد بن راشد » عن ن مكحول » عن فة بن اكيب ع عن زيد بن ثابت أنه قال : 
في الموضحة خمس > وفي الاشمة عشر » وفي المنقلة خمس dy Ste‏ للا تلك 
الدية » وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة » By‏ جفن العين ربع 
الدية 

٠٤٦‏ د وروينا بمثل هذا الإسناد عالياً عن زيد أنه قال : في الدامية بعير » وني 
الباضعة بعيران » وني المتلاحمة ثلاث » وفي السمحات أربع » وفي الموضحة 
0 | 

الموضحة » واختلافهم فيما .في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة 
نعكومة بلغت هذا المقدار 

1 س فقسد رونا عن مالك بن أنس أنه قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه 
انين فى ape eas op Fall Spl‏ م 
الموضحة فيما فوقها » وذلك أت al ees‏ ينه أنتبى إلى الموضحة في كتابه لعمرو 
ابن حزم » فجعل Lat bab‏ من الإبل . () . 

۸ 29 قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل » ثم عن عمر بن عبدالعزيز » وابن 
شهاب الزبيري مايدل على ذلك » وروينا عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده أن أبا بكر » وعمر قالا : الموضحة في الرأس والوجه سواء . 


وروينا عن عمر » وعثان أنهما قضيا في الملطاة » وهي السمحاق بنصف مافي 


(۸) أخرجه من رواية ابن عباس : أبو داود في السنن > / 54٠.‏ » كتاب الديات (۳۳) » باب دیات الأعضاء 
)4 الحديث )£004( واللفظ له > aon aly‏ ابن ماجه في السنن ۲ / 6٥‏ » كتاب الديات (۲۱) » باب 
| دية الأسنان )١7(‏ » الحديث )۲٠٠١(‏ » وأخرجه ابن حبان » ذكره الهيئمي في موارد الظمان » ص 7537 
CIA‏ كتاب الديات )18( باب في الأصابع . ...للاح)ء الحديث .)١١١8(‏ 

(9) في السنن الكيرى « أبو عبد الحمن » . 

. )۸۷ س‎ ۸٦ ۸۲ EA) السنن الكبرق‎ )٠١( 

LAMY : ۲( الموطاً‎ (yy 


vt) 


الديات ل باب جماع الديات فيما دون التفسس ب سح 
۹ - وروينا عن أي الزناد » عن الفقهاء التابعين ل . 5+8 .أ من أهل 

المدينة » وفيما روى حرملة عن الشافعي أنه قال : أول الشجاج الحارصة » وهي التي 
تحرص الجلد حتى تشقه قليلاً » ثم الباضعة » وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد 
الجلد , ثم المتلاحمة » وهي التي أخذت في اللحم » Ay‏ تبلغ السمحاق » والسمحاق . 
جلدة رقيقة بين اللحم والعظم » وهي الملطاة » ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها 
ذلك القشر » ويشق حتى يبدو وضح العظم » والحاشمة التى تشم العظم » والمنقلة 
التي ينتقل منها فراش العظم » والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ › 
HLL‏ وهي التي GF‏ حتى تصل إلى السفاق ¢ وماكان دون الموضحةء فهو 
خدوش فيه الصلح » والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم OD‏ 
۰ _ قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر رضي الله عته 
قضى في الجايقة نفذت بثلثي الدية OM,‏ 

0١‏ 2 وروينا في حديث معاذ بن جبل مرفوعا » وإسناد حديثه غير قوي أنه 
قال : في السمع Ble‏ من الإبل » By‏ العقل مائة من ٠5. BM‏ 

Poot‏ - وروينا عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في رجل رمي بحجر في 
رأسه» فذهب ممعه » ولسانه وعقله » وذكره 6 فلم يقرب النساء » فقضى فيه عمر 
tye aah at‏ 

TOF‏ وروينا عن et‏ بن عمارة » عن اهي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في 
الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة.) 

4 - وني رواية مكحول » عن زيد في الخرمات MED‏ في الأنف الدية » 
وفي كل واحدة ثلث الدية .20 


4 : 8:( GS الستن‎ (11) 

۸٥ : A) السنن الكبرئ‎ CVT) 

١ + (AT — Ae ZA) 0 بإسناد. في السئن‎ )١4( 
eA DA) gil وموقعه في السنن الكبرى (۸ : ۹۸) » وانظر‎ COVEY +) مصنف عبد الرزاق‎ (Ve) 
(avi : ٠١( QA 

٠ . . )۸۸ : ۸( السنن الکبری‎ OY) 

٠ : (الخرمات الثلاث) : هي الحجب الثلاثة في الأنف : اثنان خارجان عن المين والشمال > والثالث‎ (VY) 
. الوترة‎ 


السنن الصغير | جم 

a ٥‏ وورينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : في اللسان إذا استوعى الدية : وما 
Cel‏ من اللسانٍ AF‏ أن ينع الكلام » ففيه.الدّيَّةَ » وماكان دون ذلك > 
فبحسابه . 

وعن يد الله 3 « اللسان » : إذا استوعي الدية » فما نقص 6 
فبحشاب ON)‏ 
5 — وفي حديث معاذ ( مرفوعاً ) في الأسنان كلها مائة من الإبل ٠۹.‏ 
| . وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة » وفي رواية من روى عن النبي BE‏ 
Ne ecg" cy ene ae dere‏ 

وروينا عن علي » وزيد » وشرج في التربص بالسن إذا كسرت . 
: ۷ وروينا عن سعيد بن المسيب أن السن إذا اسودت . ثم عقلها , وأراد diy‏ 
أعلم ‏ إذا ذهبت منفعتها . (") 
۸۵ - [ ل . 707 . بع وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : في العين 
القائمة » والسن السوداء ‏ واليد الشلاء ثلث ديتها وأراد ‏ والله أعلم ‏ إذا بلغت 
الحكومة هذا المقدار CN)‏ 
by 2 ۹‏ حديث مكحول )2 عن زيد : ( في الأصابع 5 کل مفصل ثلث 
الدية إلا plc!‏ » فإن فيما نصف الدية OT),‏ 
ee‏ ا د : في أعور فقأ عين رجل صحيح › فقال : قضى الله في 


٩ : A) GS السنن‎ (VA) 

(Ae : ۸( GS السنن‎ )۱۹( 

CCEVTE Ve) AY ومسند زيد (4 : .8ه)ء‎ CEO : ٩( ه) و‎ : ٤( مصنف عبد الرزاق‎ )٠١( 
: . ١ هلم س‎  ۸( والسنن الکیریٰ‎ 

(۲۱) موطاً مالك (۲ : )۸٦۲‏ » باب العمل في عقل الأسنان » والسنن الكبرئ (۸: ):۰ 

(۲۲) وهو بتر عضو تعطلت منافعه كبتر لسان الأخرس » والعين التي ذهب بصرها ء وما إلى ذلك . 


والأثر في مصنف عبد الرزاق (9 : COTY‏ والسنن الکبری (۸ (AN:‏ والمغني AY‏ : ۳۹) ء والمحلى 
(۹°: 6۷). 


. ٩۳ : ۸( السئن الكبرئ‎ (YT) 


4۳ 


الديات ‏ باب ماع الديات فيما دون النفس 
كتابه أن العين بالعين » فعينه قود » وإن كان بقية بص › وأما إذا فققت عين 
الأعور » فقال ا : قضى رسول الله SE‏ ا wha‏ 


د Chia‏ وغين الأعور لا تعدو of‏ تكون عيناً . 


Ped‏ وروينا عن مسروق أنه قال : ملأنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فما نصف 
الدية .(54) 


وقال ابن جرج : قلت لعطاء : حلق الرأس له نذر ‏ يعني قدراً ؟ ‏ 
فقال : لم أعلم »> وقال : معناه أيضاً في الحاجب . 


كه E‏ بن ثبت أهما الا : فيه الدية » قال : ولا يغبت 
عنهما O°),‏ 


فلت وق حدية عسو ين فيب DGS gl eas ap‏ 
eal aha‏ ا ا ل SNS‏ 
أوضحه موضحتين . 
1س وروينا. عن عمر بن الخطاب. أنه قضى في الضررى يتجمل »وني الترقوة 
بمجمل ‏ وني الضلع بجمل OD.‏ 
re‏ س قال (als!‏ و 
pel‏ خمس © وكانت الضرس سنا » وأنا أقول بقول عمر في الترقوة » والضلع » 
في موضع آخر يشبه  ay‏ أعلم ‏ أن يكون ما GSS‏ عن عمر فيما وصفت 
حكومة » ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة . | 
٥‏ - قلت : وروي عن عمر في كسر العظم من الذراع » أو الساق قضايا 
مختلفة » ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة CY)‏ 


: ۸( السنن الكبرى'‎ )۲٤( 
)٠١ : ۸( ally CETTE 1١( lal ٠ 4) ais مصئف‎ (YO): 

(7؟) مصنف عبد الرزاق (9 : )۳٤۷‏ » وموطاً مالك (۲ : (AVY‏ وسنن البيبقي الكبرى (۸ : CME‏ 
)٤٥۲ : V6) A‏ . 

ty (YY) |‏ مالك (۲ : (An)‏ > ومصنف عبد الوزاق )4 > (way‏ » والستن الكبرئ A)‏ : 44 © والحلى' 
(OVD AY pally (HOV :3١(‏ 


١ ج‎ | shall السنن‎ 


» المدينة مايدل على ذلك‎ Ji عن ألي الزناد » عن الفقهاء التابعين من‎ lays 
وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة‎ 


ه ‏ باب دية المرأة» وأروش جراحها 
reas‏ ب أخبرنا أبو حازم الحافظ Geel‏ أبو الفضل بن خميرويه » أخبزا أحمد 
ابن. نجدة » أخبرنا سعيد بن منصور » أخبزا هشم » عن الشيباني » وابن ألي ليل » 
وزكريا » عن الشعبي أن علياً كان يقول : ول . ۲٣۳‏ .أ ] جراحات النساء على 
النصف من دية الرجل فيما قل وكار لد ظ ظ 
۷ س ورواه أيضاً إبرا ل or gel‏ علي قل : عقل المرأة على النصف من 
عقل الرجل في النفس وفيما دونها . 

ورواه Lad‏ إبراهم » عن عمر بن الخطاب . 

وروينا عن عطاء » ومكحول » والزهري أ نهم قالوا : أدركنا الناس على أن دية 
الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار » أو ستة YI‏ درهم 9.6 la}‏ 
كان الذي أصابها من الأعرا ب فديتها خمسون من الإبل . 

والذي روى عر ن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمر al‏ ف ني في. العقل ! اليل 
: ومازاد فعلی النصف فيما بقي Sty «gla‏ كارف nA oF,‏ 0" 
والذي روى عن ابن المسيب في ذلك › وقوله : أما السنة ش 
۰۹۸ سے قال الشافعي . : كنا نقول له ثم وفقت عنه من قبل إنا قد غجد مهم 
م ن يقول السنة » ثم لا نجد لقوله السنة نفاذاً Web‏ عن BE all‏ » والقياس أولى بنا 
فها . 
لات قلت : وروينا عر eee‏ بن Cad‏ أنه قال في قدي AM‏ نصفت 
الدية ¢ وفيها الدية ٠»‏ وهو قول a‏ 6 والنخعي › »> وعن النخعى 5 دي الرجل 
حك العدل CO).‏ | 


. )1۷۹ : ۷( وابن كثير (۲ : 1۲) » والسنن الکبریٰ (۸ : 946 -.95) » والمغني‎ CVT : ۷( ALC) 
. (4¥ DA) (؟) السنن الكبرئ‎ 


Yto 


الديات ‏ باب دية fal‏ الذمة : 

5 د ياب دية أهل الذمة » 
۴۹ سے روينا في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي -كتب له » وفي النفس 
المؤمنة » مائة من الإبل . 
۹ _ وروينا في حديث عطاء « والزهري » ومكحول قالوا.: أذركنا الناس على 
E‏ 


E و ا ال‎ es 


بن شعيب : أن رسول الله ل رت ا Se‏ 
أربعة الاف . وهذا وإن كان Sas‏ » فقد : 


۴ مسرويناه » عن حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن ٠‏ 
جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله BU ABE‏ دينار » بعانمائة , 
آلاف درهم » ودية اهل الكتاب يومعذ النصف من دية المسلمين © 9 ذكر أن J!‏ 
غلت فرفعها poe‏ وترك دية fal‏ الذمة [ ل . ۲٠۳‏ . ب ] لم lade‏ فيما رفع من 
الدية » فيشبه أن يكون ذلك تقديراً في أهل الذمة » فلذلك ل يرفعها » والذي يدل 
على ذلك ما 
٤‏ س. yf Gol‏ عبدالله الحافظ واخرين قالوا : Gol‏ أبو العباس محمد ep‏ 
يعقوب » أخبرنا الربيع » أخبرنا الشافعي » Linh‏ فضي| بن عياض » عن 
في دية الييودي #النصراني بأربعة GY‏ وفي bo‏ المجوسي BU‏ درهم OD,‏ 
a ٥‏ وروينا. عن علي »> وأبن مسعود في دية wil woe!‏ درهم . 

ولا يثبت حديث أبي سعد البقال » عن عكرمة عن ابن عباس قال : جعل 


)1( مصنف عبد الرزاق (5 : TV‏ و CCAD ٠١(‏ وسنن الترمذي (ه : )١8‏ » وسنن البيبقي SSN‏ 
(Vee : ۸(‏ وتفسير القرطبي (9 : 08( > والمغني (۷ : ۷۹۳) . 


5 


٣ الصغير / ج‎ gull 
دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم » وأبو سعد غير محتج‎ MAF رسول الله‎ 


“Oy 


ولا حديث الحسن عمارة » عن الحكم ‘ عن مقسم 6 عن ابن عباس » . 
وذلك فالحسن عمارة ah‏ . 


Pe ee‏ »عن ابن عمر مرفوعا ودی ذميا دية مسلم . وابو 
كر متروك(4) ولا يثبت به قول عفان ب . ن عفان ( واب ن مسغود لانقطاع حديثهما . 
المح عن سعيد بن السيب أنه عل عن دية المعاهد ¢ فقال : قضى فيه 
Ole‏ بن عفان باريعة: LN‏ 1 
وقول ال هري : كانت ديه ة ال ليبودي » والنصراني في زمن رسول الله ee‏ ( 0 
نكر » وعمر neg‏ مثا ل دة المسلم ( منقطع ) > ولعله أراد حين كانت تة 
باربعة الف 


i: ۹۷۹‏ الشافعي ': إن الزهري قبيح المرسل > وقد روينا عن ls, Cet‏ 


سے 
ın‏ 


ماهو أصح منه .(*) 
۷ سوأما الذى أخبزاه أبو زكريا بن أي إسحاق قالا » أحبرنا أبو th‏ 
الأصم > أخبرنا بحر بن نصر ء أخبرنا ابن وهب > أخبرنا أسامة بن زيد » عن عمرو ' 
بن شعيب » عن أيبه » عن جده أن رسول الله BE‏ قال : « fie‏ الكافر نصف 
jae‏ المؤمن Yq‏ | 

فهكذا رواه جماعة مختصراً » وقيده بعضهم بأهل الكتاب » وفي رواية حسين 


gl )۲(‏ سعد البقال هو سعيد بن مررّبان الأعور » قال البخاري : « منكر الحديث » » وقال ابن معين في التاريخ . 
(TEV : ۲(‏ وليس بشيء » ء وضعفه العقيلي (۲ : ©١١)ء‏ وجرحه ابن. حبان ١(‏ : ۳۱۷) . 

(۳) الحسن بن BLE‏ البجلي : ضعيف إلى حد اتهامه بالوضع » > کا يوى ذلك عن علي بن المديني » وتركه 
أحمد » وقال ابن معين : ليس بشيع » وقال الجوزجاني : ساقظ » 4S ig‏ مسلم 6 وأبو se rere,‏ 
الميزان ١(‏ : 7١ه)ء‏ التهذيب (۲ : .)5٠١5‏ 

)١45: ۲ : He dtd aes » هو أبو كرز القرشي » عبد الله بن كرز » يروي عن نافع‎ )٤( 
. ) ۹۲ : ۲( أنه مجهول » وذكو العقيل في الضعفاء‎ (te: ١ +) أنه ضعيف الحديث » وفي تارج بغداد‎ 
.)0١؟:‎ ۵( السنن الكبرئ‎ (°) 

)1( رواه الترمذې في الديات » باب ۾ ماجاء في دية الكفار » » والتسائي في الديات والقسامة =e‏ 

. وقال الترمذي : : حسن‎ ca دية الكافر ؟‎ fy 


الديات ‏ ياب tye‏ سبحب 
المعلم » عن عمرو دليل على أنه أراد به حين :كانت دية المسلم ثمانية الااف درهم , 
وقد قال الشافعي في القديم » فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بر عمرو .بن 
شعيب في اللعان : قد روى ابن جرج 6 TS‏ 
e‏ جده » عن RE pl‏ وعن عمر » وعن عبدالله 


أحكاماً فيها [ ل . ؛ ؟ . أع البمين مع الشاهد » ورد المين يعني القسامة » Oly‏ دية 
AS‏ الصف من خية للسلم Ts‏ وغم ذلك اقول به رکه وسط 
الكلام فيه . 


۷ باب جراحة dal‏ 
Gol ys VA‏ سعيد بن ألي عمو gh Glo‏ العباس الأصم » أخبنا بحر بن 
نصر » أخبرنا ابن وهب ء أخبرني ee‏ والليث » عن ابن شهاب » عن سعيد 
ابن المسيب أنه كان يقول : عقل العبد في af‏ مقل”عقل الحر في ديته . 
قال ابن شهاب : وكان رجال يقولون سوى. ذلك » إنما هو سلعة تقوم(!) 


قلت : ومثل قول ابن المسيب » قال شرج » والشعبي » والنخعي . 

۹ ل وأخبرنا gl‏ عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي » أخينا أبو: 
الحسن الكارزي » أخبرنا علي بن عبدالعزيز » عن af‏ عبيد قال : أخبنا عبدالله بن 
إدريس » عن Be‏ د عن oll‏ قال : لا تعمل العاقلة lace‏ ولا as‏ ل 
صلحاً » للا اعترافاً . قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : « ولاعبداً  »‏ فقال 
محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقله مولاه شي 
من جناية عبده » Uy‏ جنايته في رقبته » واحتج في ذلك بشيء روى عن اس 
ا 
۰ - قال محمد بن الحسن : حدثني عبدال رمن + فق أن الزناد » عن أبيه » 
عن عبيدالله بن عبدالله » عن ابن عباس قال : لا تعقل العاقلة عمداً Y‏ 
صلحاً ولااعترافاً » ولا ماجنى المملوك . 

قال أبو عبيد » وقأل ابن أبي ليل : إنما معناه أن يكون العبد يجني عليه 


1: A)\ السنن الكبرئ‎ )١( 


YLA 


: السنن الصغير | ج م 
ل : فليس عل عاقلة الجاني شىء » Ll‏ تمنه في ماله خاصة » وإليه ذهب 


, ولا. یری فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ماقال‎ 0 aa 
al لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد » قال ابو عبيد : وهو عندي 5 قال ابن‎ . 
. ليل » وعليه كلام العرب‎ 

قلت: أما الرواية فيه عن ابن. عباس » فكما قال حك بن الخسن 


{ 


ورفاه ابن وهب » عن بي الزناد ‏ عن أبيه » قال : حدثتني الثقة » عن 
عبدالله بن عباس ؛ فذكره القع حامر ac cosh‏ ل را 5 
ola,‏ أبو Ane‏ » ورواه أبو مالك soul‏ أنخعى 6 عن عبدالله بن أي الشف لسفر » عن عامر 


spills Gia sep olla وهو قاع‎ capi pel 


[ ل . 754 . بع غير محتج به » ولم يبلغنا مرفوعاً فيه شي« . 


لم باب العاقلة 

504 س by‏ عن جابر بن عبدالله أن النبي BE‏ كتب على كل بطن عقوله() . 
` ۲ س وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ¢ وأبو زكريا ب أن إسحاق وأخرين قالوا : 
Url‏ أبو العباس الأصم » Bel‏ بحر بن نصر » Beet‏ ابن وهب » أخبزا الليث 
أن ابن شهاب حدثه » عن سعيد بن المسيب » عن at‏ هريرة قال : قضى رسول الله 
GRE‏ جنين Hel‏ من بني يان سقط ميتا Boh‏ : عَبْدِ » أو وليذة » ثم إن المرأة 
التي es‏ علا بلغرة توفيت « فقضى: رسول الله ع أن موائها لديا وزوجها » 
. وأن العقل على عصبتها ,)"( 

۴۳ س ورواه عبدالرحمن بن إسحاق » عن الزهري بمعناه » وزاد فقال : « يد من 


(۲) السنن الكبى . الموضع السابق ; 

)1( رواه مسلم في العئق » باب « تحرم تولي العتيق غير مواليه م » والنسائي في القود والقسامة والديات باب 
٠‏ صفة شبه العمد ... » » وموقعه في السنن الكبرى (۸ : )١١8 ۱٠۷‏ من طريق :ابن جريح » عن ألي 
الزيير » عن جابر . 1 1 
)١(‏ رواه البخاري في الديات ‏ » حديث (1905) » باب و جنين المرأة » » فتح الباري )٠٠۲ ٠: VY)‏ » 


ومسلم في القسامة (" : )١۳١۹‏ طبعة عبد GUI‏ »> باب « دية الجنين » » وموقعه في السنن الكبرئ A)‏ > 
aa‏ 


۲۹ 


EERE ER باب العاقلة‎  تايدلا‎ 

أيديك جدت ) + وغل هذه «الزواية al‏ يقوله. Oly ce‏ العقل ,حل صا ذية 
الجنين » وهي اللزااالتي تلكا ين + رد AP Ne‏ بيه 
المسيب في AL‏ التي ماتت » فرواه عن al‏ هريرة . 
ae 45‏ كم أخبرنا أبو محمد عبدالله بن بحس بن عبدالجبار shai g&a‏ 3 
أخبرنا ele}‏ بن محمد الصفار » أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي » أخبرنا عبد 
الرزاق » Gel‏ معمر » عن الزهري » عن أي سلمة » عن أبي هريرة قال : اقتتلث 
. امرأتانِ من هُذَيْل قَرَمَتُ إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها » فقتلتها » فألقت 
جنينا » فقضى رسول الله BBE‏ بديتها على عاقلة الأخرى » by‏ الجنين غرة عبد » أو 


aul 


قال : فقال قائل : كيف نعقل من لابأكل » ولا يشرب » ولا نطق » ولا 
استهل > فمثل ذلك يطل » فقال النبّ aa ae BEE‏ 
إخوان الكهان » . 
| ۸۵ س ورواه يونس بن يزيد » ف اذمل A‏ 
المسيب » وأي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : cole ١‏ امرأتان من هذيل , 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر » فقتلتها » وما في .بطنها 6 فاختصموا إلى رسول الله 
2 « فقضى رسول الله TRE‏ دية جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية الرأة 
.. على عاقلتها » وورثها ولدها » ومن معهم . قال حمل بن النابغة الهذلي : يارسول. 
ل | كيف gel‏ من لا اکل ولا شرب ۰ وا نطق » ولا اتیل ٠‏ فمثل ذلك يطل » 
فقال رسول الله Rae‏ [ ل . ۲٠١‏ . أ : ١‏ إنما هذا من alge]‏ الكهان من أجل 
سجعه ) . 
كت Gel‏ أبن عد ll Gh‏ ای Wes‏ ن اھر AW See‏ 
pled ol Geel‏ ع ينوب > A Wal‏ بن at‏ اا أبن Cty‏ 
oF «nit Geel‏ ابن هاب م OS‏ 


)1( فتح الباري . ا موضع السابق » ح (VAD‏ ومسلم (۳ : ۱۳۰۹ س (YTV)‏ وموقعه في الكبرى 
0 
)٤(‏ في السئن الكبرئ : و أصحاب » . 


| السنن الصغير | ج٣‏ 

وكذلك رواه اوعس عن ير واد الزهري حمل حديث ابن 
المسيب في هذه الرواية على رواية أي سلمة » أو يونس بن يزيد » ورواية أي سلمة 
أصح . 

وكذلك رواه المغية بن شعبة » وابن عباس » وجابر بن عبدالله » وني حديث 
جابر » فجعل رسول الله LAE‏ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها › 
وكانت حبلى » فألقت جنينها » GES‏ عاقلة القاتلة أن يضمنهم » فقالوا : يارسول 
الله لاشرب ؛ ولا أكل » ولا صاح فأستهل ؟ فقال رسول الله AE‏ : « هذا سجع 
الجاهلية » » فقضى في الجنين بغرة عبد » أو أمة forty‏ أن يكون ابن المسيب رواه 
کا رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة » والله أعلم . 


۷ قال الشافعي ‏ رحمه الله : وقد قضى عمر بن الطاب رضي الله 
عنه ‏ على علي بن أي طالب رضي الله عنه  Ob‏ يعقل موالي صفية بنت عبد 
المطلب » وقضى للزير یرهم لأنه ينها » قال + ومن في الديوان » ومنن ليس له فيه من 
العاقلة سواء » قضى رسول الله POF‏ » عن العاقلة » ولا ديوان حتى كان الديوان حين AS‏ 
المال في زمان عمر . 

4 - قال الشافعي : وإذا قضى النبيّ BE‏ أن العاقلة تعقل خطأ الحر في 
الأكثر قضينا به في BY‏ والله أعلم . | 
8 - قال الشافعي : وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله عه » قضى في 
جناية الحر the‏ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني » وعاماً فيهم أنها في مضى ثلاث 
سنين في كل سنة ثلثها » وبأسنان معلومة » قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد 
مرسل ۰ 00 
Wee‏ وروينا عن الشعبي أنه قال : جعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
الدية في ثلاث سنين » tly‏ الدية في سنتين » ونصف الدية في سنتين وثلث الدية 
في سنة » وروي معناه عن المعرور بن سويد » عن عمر . 

am Heh‏ قال ااي : ولا يضر oll‏ ماجنى على نفسه » وقد يروى أن رجلا من 
المسلمين ضرب رجلاً من المشركين في [ ل . ٠٠١‏ ب ] غزاة أظنها خيير بسيف » 
. فرجع السيف عليه فأضابه » فرفع ذلك إلى النبي BE‏ فلم يجعل.له في ذلك عقلاً . 


5١ 


الديات ‏ باب من حفر بثرأ في ملكه ‏ أو في صحراء 
۲ س قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يبودي ليضربه » فرجع 
النبيّ BE‏ : « كذب من قاله إن له لأجرين » وكان ذلك بخيير OM‏ 

4 باب من حفر de‏ ملكه » أو في صحراء . 

أو في طريق واسعة لا ضرر على الماء فيا 

may‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو طاهر المحمد اباذي » أخبرنا أبو 
قلابة » أخبرنا حفص بن عمر » أخبرنا شعبة » عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا 
هريرة يقول : قال رسول الله عه : « العَجِمَاءُ SLA GS‏ والبرٌ جار » 
والمعدن جبار » وفي الركاز الخمس » OD‏ 


٠‏ — باب دية الجنين 
yee‏ أخبرنا gl‏ عبد الله الحافظ , وأبو عثان سعيد بن محمد بن محمد بن 
عبدان النيسابوري ¢ وأخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب bol.‏ أبو 
البختري عبد الله بن محمد بن SUE‏ أخبرنا et‏ بن pal‏ » أخبرنا مفضل بن 
مهلهل » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهم » عن عبيد بن نضلة » عن BA‏ بن 
شعبة أن امرأة قتلت Ye‏ بعمودٍ فسطاط » فأتي بها رسول الله BE‏ » فقضى 
رسول AE‏ على عاقلتها بالدية » وكانت حاملاً » فقضى في الجنين بغرة » فقال 
A tig ‘‏ ‘ 5 ها si‏ 
بعض عصبتها : أئدي من لا طعم ولا شرب » ولا صاح ولا استهل » ومثل ذلك 
ا طا 4 
)0( السنن الكبرئ (۸ : ۰ ش 
(۱) أخرجه ا اما Tot | WY‏ کات (AY)‏ ا جبار .. (TA)‏ ۰ الحديث 
4W)‏ “< وأخرجه مسلم في الصحيح tre / ٣‏ كتاب الحدود (۲۹) » باب جرح العجماء ... O(N)‏ 
الحديث (ه؛ / ۷١١‏ » قوله : « العجماء ٠‏ أي البهيمة والدابة » قوله : « aR‏ أي هدر . والمعدن مثل 
ابعر » ما يحفر في أرض صلبة.. 
)١(‏ رواه البخاري في الديات » ح (59.5) » باب « جنين AM‏ » . الفتح W)‏ : 17407)ء ومسلم في القسامة 
CW: 1)‏ 6 باب « دية الجنين » » والترمذي في الديات » ح )۱6١١(‏ > باب « ماجاء في دية الجنين » » ص 
(VES ٤(‏ » وموقعه في ١١. ٠٠١ : ۸( GSI‏ » والفسطاط : الخيمة ١‏ 


YoY 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


6 2 ورواه عروة بن الزيير » عن المغيرة بن شعبة . | 
وقد قيل : عن عروة » عن السور بن مخرمة في قصة المغية » وقول عمر : 
ثتني بمن يشهد معك »› فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد » أو 
Ul‏ » وحديث أي هريرة قد مضى » وفيه عن طاوس أن عمر بن الخطاب سال عن 
ذلك ا جل بن al ee‏ فان : كنت بين جارتين لي » فضربت إحداهما 
الأحرى بمسطح » فألقت جنيناً ميت » فقضى فيه رسول الله ie‏ بغرة . 


وقيل فيه : عن طاوس » عن ابن عباس » فقتلتها » وجنينها » فقضى رسول 
الله عي في جنينها بغرة » وأن تقتل المرأة بالمرأة » وهذه الزيادة [ ل . 55 . أ ] في 
قتلها غير محفوظة » وشك فما عمرو بن دينار » والحفوظ أنه قضى بديتها على 
العاقلة » وأما الذي عن طاوسن » عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد أو أمة أو 
رس » فالفرسٌ غير محفوظ فيه » وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس » فجعله من 
قول طاوس . 
1 س والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن أني 
هريرة أنه قال : قضى رسول الله GRE‏ الجنين بغرة عبد » أو أمة » أو فرس » أو 
بغل » فإنه أيضاً غير محفوظ » تفرد به عيسى بن يونس وليس في رواية الجماعة عن 
- محمد بن عمرو » ولا في رواية الزهري » عن أي سلمة › ولا في رواية غير أي هريرة . 
ويس دقل لحان : قضى رسول الله GREE‏ الجنين بغرة ؛ عبد أو أمة » ووم 
أهل العلم الغزة Lat‏ من الإبل » قال : وإذا ضرب بطن أمة » فألقت جنيناً ميتاً » 
ففيه عشر قيمة أمه لأنه مالم تعرف فيه حياة » فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حياً 
في بطنها » وهكذا قال ابن المسيب » والحسن » وإبراهيم النخعي » وأكثر من سمعنا 
منه من مفتي الحجازيين » وأهل الآثار a‏ 
۳۹۸ - قال الشيخ رحمه الله by‏ روف E‏ 
عه . فقال : إني وأدت ty‏ لي في الجاهلية » فقال : « gel‏ عددهن 
نسما م ۳) . ش 


(۲) السنن (NOE ۸( GSI‏ . 
(ry‏ أسذ الغابة (ETT: ty‏ وقد وفد قيس على النبي Nae AE‏ 


Yor 


الديات ‏ باب القسامة 
وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء » والحسن والنخعي > ورويناه 
عن الزهري . 


)١( باب القسامة‎ ١ 
ل أخبرنا أبو عبدالله الحافظ » واخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن‎ ۹ 
الربيع بن سليمان » أخبرنا الشافعي » أخبرنا مالك بن أنس » عن‎ Gel » يعقوب‎ 
أي ليل .بن عبدلله بن عبدالرحمن بن سهل » عن سهل بن أي حثمة ؛ أنه أخبو‎ 
رجال من كبراء قومه : أن عبدالله بن سهل ومُحَيّصة خرجا إلى خير من جه‎ 


ae وق‎ 


of, af, £‏ - م RS ١ y‏ گر a‏ 0 
أصابهم » GU‏ مخيصة . فاخبر : أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بعر( 


1 0و ry ~ if‏ 
UE =‏ راه.: « هذا سيد أهل الوبر » . 


ودب عافد حليما مشهورا بالحلم » قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ فقال : من قيس ين . 
عاصم « رأيته يوما قاعدا بفناء داو محتبيا بحمّائل سيفه » يحدّث قومه » إذ أتى برجل مكتوف وآخر مقتول » 
فقيل, : هذا ابن أخيك IS‏ ابنك قال : فوالله ماحل حبوته » ولا قطع كلامه › إفلما أنه التفت إلى ابن أخيه 
فقال : ياابن أخى » بئسما فعلت » أثْمْت بربك » وقطعتٌ رَجمك » Shady‏ ابن عمك:؛ ورميت نفسك 
بسهمك » وقللت عددك . ثم قال لابن له آخر : قم بابنى إلى ابن عمك » فحل كتافه» ووز أخبناك » وسق 
إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها فإنها غريبة . , 

وكان قيس بن عاصم قد حرم على نفسه انمز فى الجاهلية » وكا Oe‏ ذلك أنه غمز SE‏ ابنعه وهو ' 

سكران » وسب أبويها « ورأى القمر فتكلم بشىء » وأعطى الخمّار كثيرا من ماله » فلمنا أفاق Fat‏ بذلك » 
فحرمها على نفسه › وقال فى ذلك : ش 
SF‏ الخمر JED Lat Jae I‏ الحَلِيمًا 
فلا والله Wil‏ صّحِيحاً TY,‏ بها أبداً ke‏ 
ولا أَعْطِى بها تَمَناً tw LI 2 gis‏ 
Op‏ الخدرّ مضخ pe) Gg yl‏ بها Laas AM‏ 
رُوى عنه أنه قال AE‏ : إنى Soh‏ اثنتى عنشرة بنتا » أو So‏ عشة بتعا ! فقال له النبى عه : 


م ممه 


: RS عن كل واحدة منهن‎ SI 
القسامة ) بفتح القاف . مأخوذ من القسم وهو المين . وقال الأزهرىٌ : القسامة اسم للأولياء الذين‎ ( )١( 
عل الررة :وان قا من تجانب‎ UW Lad المقتول . وقيل مأخزة من النسمة:ء‎ ps افون عل استحقاق‎ 
٠. المدعى . قال أبو عمر : كانت فى الجاهلية-. فأقرها مه على ماكانت عليه فى الجاهلية‎ 

CE) (1)‏ أى فقر شديد . 

)1( (فقير) الفقير اهو البكر القريبة القعر الواسعة الفم . وقيل الحفرة التى تكون حول النخل". 


OS 


السنن الصغر | ج " 
أو عين . فأق يبود . فقال : أنتم والله قتلتموه . فقالوا : والله ماقتلناه . فأقبل حتى 
قم على قومه . فذكر لهم ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حويّصة » وهو أكبر منه » وعبد 
الرحمن فذهب مُحَيْصة ليتكلم » وهو الذي كان pF‏ ميس 
« كبر كبر ٩‏ [ ل . ۲۹۹ . ب ع یرید السنٌّ Lal exon‏ » ثم تكلم Lae‏ 
فقال رسول الله SEE‏ : « إا أن يدوا © Uy Kole‏ ا أن يوذنوا OG ar‏ 
فكتب peel‏ رسول الله BE‏ في ذلك . فكتبوا Uf‏ ولله ماقتلناه . فقال رسول الله 
See‏ لخريصة ومحيصة وعبد الرحمن : « أتحلفون وتستحقون MCE probe AS‏ 
فقالوا : لا .قال : « أفتحلف لكم يبود ؟ » قالوا : ليسوا بمسلمين NSS.‏ 
رسول الله ae ee‏ ا الا 
سهل : لقد ركضشني) منها ناقة حمُراء ٠١١.‏ 

وهكذا رواه عبد الله بن وهب » ومعن بن عيسى » وعبد الله بن يوسف » عن 
مالك . 

ورواه بشير بن عمر » عن مالك » عن ابن ليى » عن سهل أنه أخبو عن 
وجل من كرا و thay‏ ابن a‏ عن sah ale‏ 0 
قومه » والرواية الأولى أصح . 
١‏ ل Gol‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد a‏ 
الصفار » Geel‏ إسماعيل بن إسحاق القاضي » أخبنا سليمان بن حرب » Gel‏ 


)8( (كبّر GS‏ أى قدّم الأكبر . )0( (يدوا) أى يعطوا الدية . )1( (iS)‏ يُعْلِمُا . 
(۷) ( وتستحقون دم صاحبكم ) أى بدل دم صاحبكم » ففيه حذف مضاف . أو معنى صاحبكم ٠.‏ 
غرمكم . فلا حاجة إلى تقدير . والجملة فيها معنى التعليل » لأن المعنى أتحلفون لتستحقوا . وقد جاءت الواو 
بمعنى التعليل فى قوله تعال ‏ ا أو يويقهن بجا كسبوا ويعف عن كثير ‏ المعنى ليعفو . ' 
(8) (فوداه ) أعطى ديته . 
)4( (رکضتنی) ای رفستنى برجلها .. ١‏ | 
)1( رواه مالك في أول القسامة » ح )١(‏ » باب « تبرئة al‏ الدم في القسامة ؛ ص (7 : ۸۷۷) » وأخرجه 
البخارى فى : ”5 كتاب الأحكام > FA‏ باب كتاب الحم إلى ale‏ . 

ومسلم فى : ١4‏ كتاب القسامة » ١‏ باب القسامة » حديث 5 . طبعة عبد الباق » وموقعه في 


OW : ۸( GS الستن‎ | 


Yoo 


الديات ‏ باب القسامة 
حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد » عن بشير بن يسار مولى الأنصار » عن سهل 
ابن آي HAE‏ » ورافع بن خدج أنهما حدثاه » أو حدث أن عبند الله بن سهل » 
ومخيصة بن مسعود آتيا خيبر في حاجة » فتفرقا في النخل › » فقتل عبد الله بن سهل » 
فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل » وابناه : محيصة وحويصة » إلى رسول الله BEE‏ 
فذكرا أمر صاحبهما » فبدأ عبد الرحمن »> فتكلم ؛ وکان أقرب فقال رسول الله 
یل : « الكبْر  »‏ قال A‏ : الكلام للكبير ‏ » WSS‏ في pf‏ صاحبهما . 
وقال رسول الله ع : « استحقوا صاحبكم » » أو قال : « قتيلكم. بأيمان خمسين 
منكم » قالوا : أمر لم نشهده قال : 9 فتبرئككم هود بأيمان مسين منهم » قالوا : 
أقوام كفار ء قال : فَوَدَاهُ رسول الله BOE‏ من قبله . قال سهل : فأدركت ناقة من 
تلك الإبل دخلت مربدهم » فركضتنى برجلها ,00 
١‏ س ورواه إسماعيل بن al‏ اويس › عن أبيه » عن يحبى Se‏ بشر بن يسار 
dy‏ بنى Ble‏ الأنصاري أخبو » وكان شيخاً کبیا فقيباً > وكان قد Ol‏ من ُهل 
CO: a‏ ن ع[ 
؟ . ] » وسهل بن أبي AE‏ » وسويد بن النعمان ؛ حدثوه أن القسامة ,كانت 
یم ف بي حا بن اخاث في رل من الأنصار بع عبد له بن سهل ل 
مفيبر » وأن رسول الله LEE‏ قال لهم : « تحلفون خمسين Lee‏ فتستحقون قاتلكم › 
ا ا ا و ا 
أن رسول الله عله قال لحم : ( فتبرئكم يبود بخمسي' ) . فذکره OD,‏ 
6 سس yl ol‏ الحسين بن الفضل › ا عبد الله بن جعفر ۽ احيرا 
يعقوب بن سفيان » أخبرنا ابن ah‏ أويس فذكره . 


وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه الليث بن سعد » وبشر بن 
en‏ ا ee,‏ 
IDG Co ay‏ 


01 اتسنن الكبرئ N WA: A)‏ . 
(AY)‏ موقع هذه الرواية في السنن الكبرئ (۸ : (NR‏ 


Yor 


السنن الصغير / Yor‏ 
fun‏ « وها عن tyme op at‏ هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين › 
فقال : « تحلفون خمسين بميناً » وتستحقون دم قاتلكم » أو صاحبكم » » فجعلوا 
العدد المدكور فى الأيمان » وأما ابن عبينة فقد قال الشافعي : كان ابن عبينة لا يقبت : 
هدم AE Gl‏ الأنصاربين في الأيمان » أو يبود » فيقال في هذا الحديث : إنه قم 
الأنصاريين > فيقول : فهو ذاك › أو مأأشبه هذا . 


وروا سعيد بن عبيد الطالي ۽ عن بشير بن يسار » عن سهل > فخالف يحيى 
» فقال في الحديث : فقال هم ) أنون على Jot‏ ) قالوا : مالنابينة › 

: « فيحلفون لكم » . 

5 بن الحجاج : رواية سعيد غلط » ويحيى بن سعيد أحفظ منه › 
ولذلك لم يسق مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد خالفته يحيى في متنه » ويحتمل 
أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث he ٠"‏ طالبهم بالبينة ا في رواية سعيد » 
فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الايمان کا في رواية يحيى بن سعيد » وقد روى سعيد 
ابن gl‏ عروبة » عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث في هذه القصة ¢ فةال هم 
رسول الله RE‏ : « شاهدان من غيرم حتى أدفعه إليكم برمته » فلم تكن لهم 
بينة » فقال : «-أتستحقوا بخمسين قسامة » ثم ذكر الباتي . 
lay gem uA Dy‏ في حديث يحيى بن القطان عن[ ل .۲1۷ . ب ] عبيد الله بن الحسن 2 
عن عمرو بن شعيب > عن أبيه > عن جده في هذه القصة معنى هذا » وذلك AS $e‏ رواية 
مسلم بن خالد الزنجي » عن ابن جرج » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده 
أن رسول الله JURE ٠‏ البينة على من ادّعى » cathy‏ على من أنكر إلا في 
القسامة » . 
٤‏ ل أخبرنا أبو dine‏ الحافظ » أخبرنا أبو الوليد الفقيه » أخبرنا إبراهم بن 
أي طالب » أخبرنا pe‏ بن الحكم » أخبرنا مسلم ب بن خالد » فذكره 05 

وأما إنكار عبدالرحمن بن A‏ بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين 


. السنن الكبرى‎ . ٠٠١ : ۸( ۳( 
. 0177 : ۸( GSS السنن‎ (VE) 


Yov 


الديات ‏ ياب القسامة سس 
وقرل محمد بن إبراهم التيمى : وام الله ماکان سهل باكثر علما منه . «لكنه کان 
شهاب لا فيه من الإرسال » والاختلاف عليه في البداية . 


وأما حديث الكلبي » عن أي صالح « عن ابن عباس في هذه القصة أنه أخذ 
منهم خمسين رجلاً من خيارهم » فاستحلفهم بالله ماقتلنا » ولا علمنا قاتلاً وجعل 
عليم الدية » فهو غير مقبول من COIS‏ ولا عن أبي صالح ٠‏ لكونهما 
معروفين برواية المنكرات » ومخالفتهما الثقات . 

Gilly‏ روي عن الشعبي » عن عضر بن OUR‏ - رضي الله عنه أنه 
كتب في قتيل وجد بين بجنوان ووادعه أن يقاس مايين القريتين فإلى Leal‏ كان أقرب 
أخرج إليه منهم خمسين رجلاً حتى يوافوا مكة » فأدخلهم الحجر » فأخلفهم » 
قضى عليهم بالدية » فقالوا : ماوفت أبماننا أموالنا » ولا أموالنا أًماننا ؟ فقال عمر : 
كذلك OD‏ 

aly‏ اللا حمر الو cals‏ از لال درت ني 
منقطع » وختلف فيه على le‏ ؛ عن الشعبي » فقيل : عنه عن الحارت » عن عمر . 
ل عن مسروق عن عمر ويل عي واد غير خخ يهن a‏ 
الثقات عن الشعبي ( مرسلا ) . 


)0 1( محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي 0 النسابة الأخباري ‏ العم بالكذب » gy‏ بالرفض , 
تقريب (۲ ا في الميزان (۳ : “مه 004( و لا بحل ذكره في الكنتب » فكيف 
الاحتجاج به !» . ضعفاء النساني ))4( : « الحديث » » الضعفاء الصغير للبخاري BLS (VN)‏ 
الكبير (i : ١ : ١(‏ الجرح والتعديل (۳ : ۲ : )۲۷١‏ الضعفاء الكبير للعقيلي ۷١ : ٤(‏ س ۷۷) » 
والمجروحين (۲ : (YOK‏ ا ش 
)١179‏ هو أبو dhe‏ > باذام مولئ آم هاقء وترجمته فى التاريخ الكبير (Veer y: ١(‏ » وأجمعوا على تضعيفه » 
وترك حديثه » وأنكروا عليه تفسيو القرآن بلا دراية فى قراءته وحفظه » التاريخ لابن معين (۲ (OTE‏ وهى التى من 
أجلها جرحه ابن حبان (VAC : ١(‏ ومن أحل رواية ابن الكلبى عنه » وخلاف ذلك فقد قال أبو حتم eS:‏ 
حديثه » ولايحتج به . وقال ابن المديني : ل أر أحداً من أصحابنا تركه » ونقل ابن حجر ف التبذيب ١(‏ : 
٦‏ ) قول ابن معين : ليس به بأ » وقد وثقه العجلى (ل ۷ أ) » وقد أخرج له الأريعة في 0 سنن » المنان 
(۱ : 595) ولا قال ابن عبد الحق فى « أحكاء ٠ ٠‏ ضعيف Ue‏ أنكر عليه هذه العبارة gal‏ الحسن القطان . 
(۱۷) مصنف عبد اللإزق (TO : ٠١(‏ » وإثار ألي يوسف رقم (481) » والمغني (۸ : (V0‏ وموقعه في 
السئن الکبری (۸ : )١١١‏ . 


YoA 


اد 


السنن الصغير | جم" 

وروي عن al‏ إسحاق » عن الحارث بن الازمع ٠»‏ عن Lose‏ ¢ وأبو إسحاق م 

يسمعه من الحارث » وإنما سمعه من مجالد » عن الشعبى » عن الحارث » واختلف 

فيه على le‏ » ومجالد ضعيف » وروى من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل » 
عن pe‏ بن الخطاب » وعمر بن صبيح متروك . 


Jb — 10‏ الشافعي رهه الله — : والمتصل اول dh ol‏ به من المنقطع 
ae YA. J]‏ 4 والأتضاريوق أعلم بنحديث صاحبهم من غيرهم . 


: لاعن‎ Je UW و‎ ele ell fy al pe كن‎ ayy 
وفي حكاية ابن عبد الحكم » عن الشافعي أنه قال : سافرت إلى خيوان‎ - 5 
ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل » وأحكي هم‎ 

ماروى عنه » فقالوا : إن هذا الشيء ماكان ببلدنا قط . : 

۷ - قال الشافعي': والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم . 

۸ قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل » عن عطية » عن ألي سعيد أن قتيلاً 
وجد بين حيين » فأمر Gell‏ َه أن يقاس إلى el‏ أقرب » فألقى ديته عليهم » 
حديث OM Gis‏ أبو إسرائيل CVG‏ وعطية العوفي غير محتج بهما .(") 
8 _ وما القتل بالقسامة Sb‏ شيء فيه قوله BE‏ في حديث سهل 
« تحلفون » وتستحقون دم صاحبكم OG‏ , 

ee a ١ : وني رواية ألي إسحاق‎ — ”٠١ 


فنسلمه إليكم » . 


(18) ساقه العقيلٍ في الضعفاء الكبير )1 )۷١‏ للدلالة على ضعف راويه « إسماعيل بن ou dl‏ الملاني » 

وقال : « ماجاء به غيو » ولیس له أصل » . 

)14( هو إسماعيل بن أي إسحق » أبو إسرائيل الملاني الرافضي » المنكر الحديث » والإجماع على توهينه . التاريخ 

. المجروحين‎ » )۷١ : ١( الضعفاء الكبير للعقيلي‎ (MV ل‎ ٠١١ : ١ : ١( والجرح‎ (PET : ١ : ١( الكبير‎ 

. (TAT : ١( 15)ء والتبذيب‎ Vy كنى الدولابي‎ ۰ 054:١ 

)14( عطية بن سعد ll‏ : صدوق » يخطىء كثيراً > وكان شيعياً مدلساً . قال ابن معين : « صالح » . 
تاريخ ابن معين (۲ : (EV‏ الضعفاء الكبير (* : 205) ء المجروحين (۲ : CWT‏ الميزان (* : 

. )378 : 7 ء التہذیب‎ (v4 


. (۲) تقدم في الحاشية )٠١(‏ من هذا الباب . 


۲0۹ 


الديات ‏ باب كفارة القتل : 

CNN‏ وروي عن ع بن شعيب 2 ان الله عي أنه قتل بالقسامة رجلا 
من بني نصر بن مالك . 5 

6 29 وعن al‏ المغية أن النبئ EE‏ أقاد بالقسامة بالطائف » وكلاهما منقطع . 
وروى عن ابن الزيير » وعمر بن عبد العزيز » وعبد الملك بن مروان 


ورواه خارجة بن زيد » عن معاوية وغيو من الناس في زمن معاوية ) 2 روپ 
عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك » وروي عن مكحول أن رسول الله BE‏ 
م يقض في القسامة 344 OY)‏ 1 
۳ = وروى عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : القسامة توجب العقل » ولا تشيط الدم » وكلاهما منقطع . 
4 سوقال عن الحسن البصري : القتل بالقسامة جاهلية وأنكره أبو قلابة WSS]‏ 
OY) fat‏ 


۴ — باب كفارة pal‏ 


قال الله عز وجل ل وما كان لمؤمن ن أن يقعل Linge‏ إلا خطأ » ومن JF‏ مؤمنا 
خطا > فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا > فإن كان من 
قوم عدو لكم » وهو مؤمن › فتحرير رقبة مؤمنة › وإن كان من قوم بينكم › 
وبينهم ميثاق › فدية مسلمة إلى أهله » وتحرير رقبة مؤمنة 4 [ النساء : ٩۲‏ ] . 


rite‏ قال الشافعيٌ : قوله ا . ۸ . ب ] عدو لكم 
يعنى M0. se ds‏ 


WADA) GS السنن‎ (VY) 
. 0078 : Ay GSS السنن‎ (VY) 
وهذه مسألة‎ (NE : ۸( ونقله البيبقي في السئن الكبرئ‎ (VOR) ذكره الشافعي في الأم . مختصر المزني ص‎ )١( 
المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار , فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبقيّ في‎ 
. تخرير الرقبة . وهو المشهور من قول مالك » وبه قال أبو‎ GUS قومه وهم كفرة  عَدُو لكم 6 فلا دي فيه ؛ وإنما‎ 
. حنيفة . وسقطت الدية لوجهين.: أحدههما  أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها‎ 

( والثاني ) س أن حرمة هذا الذى آمن dy‏ يُهاجر قليلة ؛ فلا دية ؛ لقوله تعالى : 9 وَالْذِينَ eS‏ = 


NVe 


السئن الصغير | ج " 
5".أخبرنا أبو عبدالله الحافظ » أحبزا أبو العباس محمد بن يعقوب » Gl‏ 
محمد بن إساق الصغاني » أخبرنا أبو الجواب » أخبرنا عمار بن رزيق rele‏ عطاء 
ابن السائب » عن أي يحيى » عن ابن عباس في قوله : مل وإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مومن فتحرير رقبة مؤمنة ak‏ قال : كان الرجل SL‏ رسول الله REE‏ فيسلم . 
ثم يرجع إلى قومه » فيكون فيهم » وهم مشركؤن » فيصيبه المسلمون خطأ فى سرية » | 
أو غزاة » فيعتق الرجل رقبة » 9 Oly‏ كان من قوم يينكم وبينهم ميشاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ‏ قال : يكون الرجل معاهدا » وقومه أهل 
Age‏ » فيسلم إل ديته » وأعتق الذي أصابه رقبة . 9) . 

وبمعناه رواه عكرمة » وعلي بن أبي طلحة » عن ابن ple‏ 

Lh ۷‏ الحديث الذي bal‏ أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر الرزاز » 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » أخبرنا أبو معاوية » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس 
ابن ألى حانم »عن [ جرير بن عبد الله ] قال i:‏ رسو الله BE‏ سرية إلى خثعم 


eld =‏ مَلَكُمْ من NG‏ من شىء حى مُهَاجرُا 4 . | 

وقالت طائفة : بل الوجه فى سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط ؛ فسواء كان القتل the‏ بين أظهر 
المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلا قومه GUS‏ التحرير ولا دية فيه » إذ لا يصح دفعها إلى ' 
at ee‏ ل ل ل ل فا جرى القتل فى 
بلاد الإسلام . 

هذا قول الشافعيّ وبه قال الأوزاعىّ واقُوْرىَ أبو ؤر . وعلى القول الأول إن قتل المؤمن فى بلاد المسلمين 
وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة . 

ومن هذا الباب ماجاء فى صحيح مسلم عن أُسَامَةَ قال more See‏ 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال :لا إل إل اله ؛ فطعته فوقع فى نفسى من ذلك » فتكيه لمي عله 
: فقال رسول الله BE‏ : « أقال لا إله إلا الله وقتلتّه ؛ ! قال : قلت يارسول الله إنما WE‏ خحوفا من السلاح ؛ 
قال : وأفلا Cais‏ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ » . فلم يحكم عليه ola EE‏ ولا دية . وروى عن 
أسامة أنه قال : إن رسول الله ل استغفر لى بعد ثلاث مرات » وقال : « أعتق رقبة » ولم يحكم بقصاص ولا 
دية . فقال علماؤنا : أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا ؛ Ul,‏ سقوط الدية فلأوجه ثلاث : 7 
الأوّل لأنه کان ان له فى أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة علطا ALS‏ والطبيب . الثانى ‏ 
لكونه من Hull‏ ولم يكن له Gh‏ من المسلمين تكون له ديته ؛ لقوله تعالى : « OG‏ کان مِنْ قوم Se‏ » كا 
:ذكرنا . الثالث أن LAT‏ اعترف بالقتل dy‏ تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعتافا » ولعل أسامة لم يكن له 
.مال قكون فيه الدية : الله أعلم . 
SENOS‏ ۱ 


Yd 


الديات ل باب كفارة القتل 


فاغتصم FU‏ منهم بالسجود ‏ فأسرعَ فيهم القتل So‏ ذلك الي RE‏ فأمر 
هم بنصف العقل › وقال :)3 sp‏ من كل مسلم مقم بين أظهر المشركين » 
قالوا : يارسول الله ولم ؟ قال Yo:‏ تتراءئ ناراهُما Oe‏ 


وروي OF‏ بخص بن غياث » عن إسماعيل كذلك موصواً . 
۸ سورواه الشافعي » عن مروان. بن معاوية » عن إسماعيل عن قيس قال : 
لجأ قوم إلى خئعم ‏ فلما غشيهم المسلمين استعصموا بالسجسود ... ع فذكسره 
OSL‏ 
١ 14‏ - قال الشافعي : إن كان هذا يثبت » فأحسب النبي RUE‏ الله أعلم » 
أعطى من أعطى منهم متطوعاً » وأعلمهم أنه برىء من كل مسلم مع مشرك » والله 
أعلم » في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم » ولا قود ٩7.‏ 
٠‏ _ قال الشافعي : ولو اختلطوا في القتال : فقتل ؛ يا 
فادّعى القاتل أنه لم يعرف المقتول » فالقول قوله مع يمينه » ولا قَوْدَ عليه » وعليه 
الكفارة » iy‏ إلى أولياء المقعول ip‏ 


أحد » وهم لا يعرفونه » فقضى LEC GN‏ فيه بديته ) A),‏ 


02 5 


وفي رواية محمود بن لبيد : « فأراد رسول الله SEE‏ » أن يديه » فتصدّق به 


4 


(4) في الكيرى » والسنن (أنا) . 

a i (°)‏ أبو داود في كتاب الجهاد )٩(‏ 6 باب yt‏ عن قتل من اعتصم بالسجود )150( 6 ponte‏ 
(5545) واللفظ له » وأخخرجه الترمذي في السنن > / ه5١‏ 6 كتاب السير (۲۲) » باب ماجاء في كراهية 
المقام بين أظهر المشركين CET)‏ الحديث  )1١4(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲ / ۳٣۳‏ » الحديث 
ل قال البغوي في شرح السنة ٠۰‏ / 565 » الحديث (very)‏ مانصة : ( قوله : « لاتتراءى 
ناراهما » يعني : لايُساكن المسلم الكفار في بلادهم بحيث لو أوقدوا WU‏ ترى كل طائفة نار الأخرى ) . 

)1( ونقله pol‏ في الكبرى (۸ : 00١‏ . 

(۷) ونقله التيبقي في السنن الكبرىف (۸ : 00831 . 
(A)‏ أخرجه البخاري ۷ / ۲۷۹ » وابن سعد ۲ / ٤٥‏ ا 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركون > فصر خ إبليس لعنة الله 
عليه : أي عباد الله Sal‏ « فرجعت ألادهم . فاجتلدت هي ,أخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه المان a‏ 


۲۹۲ 


السنن الصغير ٠‏ ج ٣‏ 
حذيفة على المسلمين . 
۹ سل .۲۹ .أ ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قا بو الا د 
٠‏ يعقوب » أخبرنا أبو عتبة » أخبرنا ضمرة بن ربيعة » عن إبراهم بن أبي عبلة » عن الغريف 
الديلمي قال : أنينا Mit,‏ بن tN‏ .. » فقلنا Lyte Es‏ سمعته من رسول الله 
َه ليس بنك وبينه أحد » فقال List‏ رسول الله ع ح nel‏ أبو علي بن شاذان 
البغدادي بها > أخبرنا عبدالله: بن جعفر أخبرنا يعقوب بن wl Gel « Shes‏ 
النعمان محمد بن الفضل » Gel‏ عبدالله بن المبارك » عن إبراهم بن أي عبلة » عن 
العيف بن عياش » عن واثلة ابن الأسقع قال : أى النبيّ BREE‏ من بني سلم » 
فقالوا : إن صاحباً لنا أوجب » قال : « فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو متها 
عضا منه من النار OG‏ لفظ حديث ابن المبارك . 
0 9 ورواه 'الحکم بن موسبى »عن ضمرة » وقال فيه : قد أوجب النار بااتمتل . 
ivy‏ - قال الشافعي : وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطاً > ولا يرث قاتل 
SANs eee ee eee.‏ 
يجوز أن به Ud eae) ox‏ سيا مدرو ان 
a‏ عبدالله بن عمرو » عن BEB‏ « فيمن قتل 
صاحبه عمدا لم يرث من ديته » وماله شيئا » وإن قتل صاحبه خطا ورث من ماله 
و ينث من ديته ) . 

والشاهعي المتوقف .في روايته إذا لم ينضم tl‏ مايؤكدها وهذه الرواية لم ينضم 
Lal‏ مايؤكدها والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئاً 


= فقال :أيعبادا أ يألي .قالت :فوالله ماحتجزواحتى قتلوه “قال حذيفة :يغفراللهلكم .قالعروة : 
فوالله ما زالت في حديفة بقية خير حتى RG Gd‏ عز وجل . وفي رواية ابن اسحاق کا في سيةٍ ابن هشام ۲ | 
AA » AV‏ من طريق عاصم.بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد : فقال حذيفة : قتلتم أبي ! قالوا : والله ما 
عرفناه وصدقوا » فقال حذيفة : يغفر الله لكم » فأراد رسول الله EAE‏ أن يديه » فتصدق حذيفة بديته على 
المسلمين » فزاده ذلك عند رسول الله عله خيراً . 

. 0۳۲ : ۸( السننن الکیری‎ (AYA 

)٠١(‏ رواه أبو داود في لللعتق = ياب « في ثواب العتق ٠‏ , والنسائي في العتق من سننه الكبرق على ماني تحفة 
الأشراف )4 : ۷۹) » وموقعه في السنن الکبریٰ للبہقي (۸ : 17 OTT‏ 


yur 


لديات ‏ باب كفارة القعل 


OO) Lad 
أنه قال : « لَيْسَ لقاتل‎ BE روينا في حديث عمر » عن النبي‎ FO ٤ 
ش‎ OG شيء‎ 


yf Gel "8‏ محمد عبدالله بن يوسف الأصبباني » أخبنا أبو 'سعيد بن 
الأعرابي » أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني » أخبرنا سفيان بن عيينة » عن الزهري ». 
عن بن المسيب أن عمر بن النطاب كان يقنول ؛ الدية للعاقلسة » ولا ترث AM‏ 
من دية زوجها bs‏ حتى أخبو الضحاك بن سفيان أن النبيّ BE‏ كتب إليه « أن 
وَرثْ امرأة أشم الضبابي من دية زوجها OG‏ 

65 لل ورواه الشافعي عن سفيان » وزاد فيه : فرجع إليه عمر . 

Bele ۷‏ أبو .بكر بن الحارث الفقيه » Gel‏ محمد بن حيان belo‏ 
إبراهيم بن محمد بن الحارث + أخبنا شيبان » أخبرنا محمد بن [ ل evs‏ 
راشد » أخببنا سليمان بن موسى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيْة » عن جده 
SE‏ : قال رسول الله REE‏ ا Se‏ رد Mk «lhe eth‏ 
فضل فللعصبة » » وقضى رسول الله َكل : « أن fae‏ المرأة بين عَصيَتها من كانوا 
لا يرون منها شيئاً إلا مافضل عن وربا » وإن قتلت » فعقلها بين ورشها وهم بقتلون 
قاتلها » . وقال رسول الله عه : « ليس لقاتل شيء » فإن لم يكن له وارث يرثه 


)1( نقله البيبقي في الكبرق (۸ : at . )١١١‏ > 

CYAN : 5( والمغني‎ » )٤٠۳ و‎ 40١ : 9( ومصنف عبد الرزاق‎ » )58 : ١ مسند الايام أحمد‎ (V1) 
OYE : ۸( وموقعه في السنن الكبرى'‎ 

.)1 أخرجه مالك في الموطاً ۲ / 455 ۸1۷ ۰ AS‏ العقول )£1( » باب ماجاء في ميراث العقل ... 
»)1١(‏ الحديث (9)» وأخرجه الشافعي في المسند ۲ / ٠١‏ . كتاب الديات » الحديث )۳٠١(‏ »› وقد 
تحرف عنده اسم المقتول : «أشم ‏ إلى « أشيعة » وأخرجه أحمد في المسند gov / ٣‏ ¢ ضمن مسند الضّحاك 
ابن سفيان » وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض CN)‏ باب في المرأة ترث من دية زوجها COVA)‏ الحديث 
(۲۹۲۷) » وأخرجه الترمذي في السنن + / ٠٠١‏ » كتاب الفرائض )١(‏ » باب ماجاء في ميراث AM‏ من 
دية زوجها (۱۸) » الحديث )5١1١١(‏ » واللفظ له » وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) » وأخرجه النسائي 
ذكره المزي في تحفة الأشراف ty‏ / ۲۰۲ , الحديث )٤۹۷۳(‏ » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / AS AAT‏ 
الديات CN)‏ باب الميراث من الدية (۱۲) » الحديث (YE)‏ ضمن حديث عن عمر رضي الله عنه م 
وفيه : « الدية للعاقلة » وأخرجة الدارقطني في السنن ٤‏ / ۷۷ » كتاب الفرائض والسير  ...‏ الحديث (۳۲) . 


Ame; 


السنن الصغير | ج٠٣‏ 
أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيعا .(09) . 

mr pi bel. داس‎ op يكين‎ gal أخبرنا أبو علي الروذباري أخونا‎ PAYA 
قال : وجدت في كتابي عن شيبان » فذکو . . ش‎ 
بن شعبة مرفوعاً : « أن الدية بين الورثة ميراث على‎ gall وني حديث‎ "9 
« الله تعالى‎ Cus 


۴۳ « باب السحر له حقيقة ( 


قال الله عز وجل في السخر : ا وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن الله 4 
[ البقة VV:‏ ] . : 
Geli ۰‏ أبو عبدالله BI!‏ وأبو Ea‏ زكريا بن إبراهم » 
gly‏ العباس أحمد بن ن محمد الشاذياخي » ومحمد بن موسى قالوا Gel:‏ أبو العباس 
oy tat‏ :يعقوت أخرنا cy dat‏ عبدالله بن الحكم » أخبرنا انس ب بن 'عياض © 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أن النبي Bide clas‏ 
إليه أنه قد Ae‏ الشيء » وما صنعه » وأنه دعا ربه » ثم قال : ١‏ أَسَعَرتَ أن الله قد 
ا فقالت عائشة : وماذاك يارسول الله ؟ قال : « جاءنى 
| ن » فجلس أحدهما عند رأسي » والآخر عند رجلي » فقال أحدهما لصاحبه : 
ا N cat era‏ 
قال : فهاذا ؟ قال : في مُشْطةٍ » ومشاطة » وَجُف lb‏ ذكر قال : فاين هو ؟ 
قال : هو في ذَرُوان » » وذروان بعر في بنى زريق » قالت ت عائشة : فأتاها رسول الله 
AE‏ ثم رجع إلى عائشة فقال : « والله لكأن ماءها BU‏ الجناء » ولكأن bs‏ 
رؤوس الشياطين » قالت : فقلت له : يارسول الله ! هلا أخرجته ! فقال ( أما أنا 


)١4(‏ موقعه في'السنن الكبرئ (۸ : ۱۸۷) » وأخرجه أحمد في المسند ۲ / ۲۲٢‏ » وأخرجه أبو داود في السنن 
tae ۹۱ / ٤‏ كتاب الديات (rT)‏ باب ديات الأعضاء )۲٠(‏ » الحديث (4514) » واللفظ له » 
وأخرجه GL‏ في الجتبى من السنن ۸ / ٤١ ٤١‏ » كتاب القسامة )£0( باب ذكر الاختلاف على خالد 
الحذّاء )٣۳(‏ » وأخرجه اين ماجه في السئن ۲ / ۷۸ AVA‏ كتاب )5١( Sal‏ ء باب دية الخطاً 
()ء الحديث (۲۹۳۰) »› ٠‏ قوله : « إن العمل » أي الدية ء وي و امنيا Cea arian‏ 
امبر ٠١١ / ١‏ : ( العصبة القرابة الذكور الذين CaS ot‏ 


"3535 


الديات ‏ باب السحر له حقيقة 


فقد شفاني الله » وكرهت أن أثير على الناس منه شرا ۾ () . 

١‏ 9 وروينا [ ل . ۲۷۰ . أ] عن عمر بن بالخطاب أنه كتب : أن اقتلوا كل 
ساحر » وساحرة . ) 

؟*” ل وعن حفصة أنها سحرتها جارية CLA‏ فقتلتها CT),‏ 

۴ قال aes‏ — رجه الله وابن عمر أن يقتل السحار » والله أعلم إن 


کان السحر شر » وكذلك أمر حفصة . 
ا pi‏ لو اموي > وكانت أعتقتها عن دبر منها › 


Lae‏ حتج الشافعي — رهه الله — في حقن دم.الساحر مالم يكن بسحره 

شركا » أو يقتل بسحره أحداً لقوله عه : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله » فإذا قالوا : لا إله إلا الله » فقد عصموا مني دماءهم , وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله » . 


وف رواية غیو : « وامنوا بما جفت به » . 
)1( متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح ٦‏ / ۲۲۲ . كتاب بدء الخلق )04( » باب صفة إبليس وجنوده . 
(١١)ء‏ الحديث (۳۲۹۸) » dy‏ ۱۰ / ۲۲۱ » كتاب (VT) Soa‏ باب (tv) ASS‏ الحديث 
(55له) dye‏ ۱۰ / ۲۳۲ ۲۳۳ » باب هل يستخرج السّحْر (49) » الحديث (00778) ٠١ Bye‏ / 
7857 ء باب A‏ )08( » الحديث (07/55) , ونی ۱۱ / ۱۹۳ ۰ كتاب الدعوات (Av)‏ باب 
. تكبير الدعاء )٥۷(‏ » الحديث (1۳۹۱) » وأخرجه مسلم في الصحيح 4 / ۱۷۱۹ ١۱۷۲ء AS‏ 
السلام (۳۹) » ESI Ob‏ (۱۷) » الحديث EY)‏ / ۲۱۸۹) » قوله : « مطبوب » أي مسحور يقال Cb‏ 
الرجل بالضم إذا سحر » WS‏ عن السحر بالطب تفاؤلاً كا كنوا بالسليم عن اللديخ . والمشاطة : هي الشعر 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه . وبجف : هو وعاء طلع النخل » وهو الغشاء الذي يكون عليه » 
ويطلق على الذكر والأنشى فلهذا قيّده قي الحديث بقوله : « طلعة ذكر » ty.‏ ذَرُوان : هي بكر بالمدينة في بستان 
ني ررق ۽ وقد وقع في جميع نسخ مسلم وفي بعض روايات البخاري « ذي أروان » وكلاهما صحيح والثاني أجود 
'وأصح ‏ أي ذي أروان ‏ والنقاعة : يضم النون الماء الذي ينقع فيه الحناء ( النووي » شرح صحيح مسلم 
لل ). 
)1( مصنف عبد الرزاق (5 : 4( 9 vey‏ : ۷۹(“ والمحلى (9: )٤۲١‏ »و )۳۹١ : ۱١(‏ » والمغني 
(VOT! A)‏ » وموقعه في الكبرئ (۸ : 175) . 


. السئن الكبرى : الموضع السابق‎ cry: 


ال 


oe‏ قتال أهل البغي 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


کتاب Sd‏ أهل البغي 


١‏ باب الأئمة من قريش › ولا يصلح إمامان في عصر واحد 
۹ ل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا محمد بن صالح بن هانىء » Brel‏ 
محمد بن عمر الحرشي ء أخبينا القعنبي Ball elo‏ بن عبد الرحمن » عن أي 
الزناد » عن الأعرج » عن al‏ هريرة أن النبي ae‏ قال : « الئاس E‏ تبع لقريش في 
هذا الشأن » مسلمهم BF‏ لمسلمهم » وكافرهّم تبع لكافرهم ONG‏ 
۷ - وروينا عن أنس بن مالك أن RE el‏ قال : « الأئمة من قريش » . 
۸ 2 وني حديث ي نضرة 6 عن al‏ سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
عله : « إذا بویع الخليفتين ٠‏ فاقتلوا الآخر من منهما ۲ . 
۹٠‏ وني حديث أي هريرة عن النبي 0 : ١‏ فوا Ky‏ الأول فالأول 2496 . 
2 وقال عمر بن الخطاب حين قالت Keay «yeh bes 2 boast‏ ا 
Olin‏ في غمد واحد إذا لا يصلحان © . 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب » ح )۳٤۹٥(‏ » باب « قول الله تعالى : ل يأيها ؛لناس إنا خلقنام من ذكر 
Gh‏ فتح الباري (7 : (OMT‏ ومسلم في الإمارة » باب « الئاس تبع لقريش » » وموقعه في الكبرئ 
(VEN DA)‏ 

ole (1 .‏ كنز العمال (۱۲ : )۳۳۸۳١‏ لابن ألي شيبة » وللبيمقي » وموقعه في الكبرى (۸ : (VEE‏ 

. طبعة عبد الباقي‎ (VEAL : ٣( » رواه مسلم في الإمارة > باب « إذا بويع لخليفتين‎ )۳( ٠ 

(4) رواه البخاري في حاديث الأنبياء < (too)‏ > باب « ماذكر عن بتي إسرائيل ؛ » فح الباري (5 : 
£40( »> ومسلم في الإمارة » باب « وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » (" : ١41١)ء‏ وموقعه في الكبرئ (۸ : 
Ok 3‏ 

)0( من حديث السقيفة » سنن البيبقي VER : ۸( GSI‏ س (VEO‏ 


5848 


قتال pi‏ البغي ‏ باب ‘gael‏ والطاعة play‏ « ومن ياراب عنه " 
وترك الخروج عليه 


gi Gol 01‏ بكر محمد بن الحسن بن hs‏ أخبرنا عبدالله بن جعفر , 
Gel‏ يونس بن حبيب » أخبرنا أبو داود » أخبرنا شعبة » أخبرنا يحيى بن حصين 
الأحمسي ge) ie ST‏ « واسمهسا ل 
قالت: + سمغت رسول الله عش يقول : ١‏ إن استعمل عليكم LE‏ حبشي ‏ ماقادم 
OLS‏ الله عز وجل ¢ فاسمعوا له وأطيعوا LO‏ 


۲ ل bel‏ أبو عبدالله الحافظ » bol‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
GT sae tel‏ اشاق الصغاني , أخبرنا محمد بن عبدالله بن مير » أخبرنا بي » 
Ul‏ عبيد الله » عن نافع › > عن أبن عمر أن رسول الله Be‏ قال : « السمع 
والطاعة ة على المرء المسلم فيما Cot‏ وكو , إلا أن pl‏ بمعصية. فإذا أمر بمعصية » 
os‏ , 
شيئا يكرهة فاي ا ل e‏ 
مات ميتة جاهلية )(4) . 

Gel - ٤‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىء » أخبرنا الحسن بن 


: ٤( رواه مسلم في الحج  باب « استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر » . ح (۳۰۸۰) > ص‎ )١( 
» )185( طبعة عبد الباتي » ورواه أبو داود في المناسك » ح‎ (AEE : ۲( من طبعتنا وص‎ (VEY — VEN 
. . )٠١١ : ۸( GSI باب « في الحرم يظلل » » وموقعه في‎ 

(؟) رواه البخاري في الأحكام »ح (VIEL)‏ باب « السمع والطاعة » » فتح الباري INN: VT)‏ ومسلم . 
في الإمارة » باب 9 وجوب طاعة الأمراء » ص (” : )١4558‏ ط . عبد الباق » وموقعه في الكبر DA)‏ 
هو 5ه .)١1‏ | 

() سقطت من الأصل » وأثبتها من السنن الكبرى' (۸ : )٠١١‏ . ش 

. ومسلم‎ 6 0١171 : ۱۳( باب السمع والطاعة » . فتح الباري‎ CVV ET) رواه البخاري في الأحكام .ح‎ )٤( 
. )٠١١ : ۸( في الإمارة  باب « وجوب ملازمة جماعة المسلمين » » وموقعه في الكبرئ‎ 


YY. 


السنن الصغير | ج م 
هماد بن زيد › عن الجعد i‏ عفان » أخبرنا pl‏ رجاء قال : سمعت ابن عباس Aggy‏ 


عن النبي BE‏ فذكره . 


۳ باب ماجاء في قتال أهل البغي والخوارج 

لقن س of Goel‏ عبدالله الحافظ » أخبرني أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهم 
الشافعي » Gel‏ إسماعيل بن إسحاق القاضي » أخبرنا ple‏ بن الفضل » أخبرنا 
حماد بن زید » Une‏ عبدالله بن الختار ء ورجل ماه عن زياد بن علاقة » عن 
عرفجة قال : قال رسول الله AE‏ : « ستكون هنات » وهنات » فمن رأيتموه SE‏ 
إلى أمة محمد » فيفرق جماعتهم » > فاقتلوه ») 

45" - وروينا في حديث عبدالله بن عمرو » عن النبيّ BE‏ « ومن بايع 
إماناً » فأعطاه صفقة يده » ومرة قلبه » فليطعه مااستطاع » وإن جاء أحد ينازعه › 
فاضربوا Ge‏ الآخر . 

Gel — ۷‏ أبو dhe‏ بن أي طاهر العنبري »أخبرنا جدي يحبى .بن منصور 
القاضي » أخبنا أحمد بن سلمة › أخبنا قتيبة بن سعيد الثقفي » أخبرنا الليث » 
عن عقيل « عن الزهري » أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » عن أني 
هريرة قال : لما توفي رسول الله GLE A‏ أبو بكر رضي الله 
عنه - بَعَْهُ» وَكَفَرَ HE‏ من العرب » قال عمر بن الخطاب لاي 
بكر — رضي الله عنهما ‏ : كيق تقائل الناس » وقد قال [ ل . pws‏ رسول الله 
Set « fe‏ أن SG ful‏ ولوا : لا إله إل الله » فَمَنْ قَالَ : لا إله إلا 
nt‏ مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابةُ على الله » . فقال أبو بكر : والله لأقاتانٌ 
مَنْ SF‏ بين الصّلاةٌ OG » AB‏ الزكاة Soe‏ المال » والله ! لو gis‏ عِقالاً كانو 
يدوه إلى رسول الله Je eld BE‏ مَنْعِهِ » فقال عمر بن الخطاب : فوالله 
ماهو OY‏ رأيثٌ الله قد شرّح he‏ أبي بكر للقتال , Oe SS is‏ 


oly )۱(‏ مشلم في باب « حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع » من كتاب المغازي » وأبو داود في السنة » 
:باب « في قتل الخوارج ٠‏ » والدساني في الحاربة ‏ باب « قل من فارق “الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن 
علاقة » عن عرفجة فيه » + وموقعه في السنن الكبرئ LOW: A)‏ 

(۲) أخرنجه البخارتي AGG‏ (۱۳۹۹) باب « وجوب الركاة » الفح ۳ / 501 » و (د :1) باب و MEF‏ = 


۷1 


قتال آهل .البغي ‏ باب السيرة في قتال Jal‏ البغي 

۸ = ورواه معمر بن راشد في رواية عمران بن داود القطان » عنه » عن 
الزهري » عن أنس » وزاد في الحديث : حتى تشهدوا ألا إله إلا الله » Sh‏ رسول ٠‏ 
الله » By‏ تقيموا الصلاة » وتوتوا الركاة . 

olinty am ۹‏ روى عن الحسن » عن أي هريرة » وعن al‏ الع ee‏ 
كثير » عن أبيه » عن أبي ee od‏ وري الزكاة » » وهو في الحديث 
الثابت » عن ابن عمر » عن النبي ORE‏ 


4 ل باب السيرة في قتال أهل البغي 

الحسن بن ميمون الحربي bol‏ أبو dlink‏ > ان زياد البكالي » أخبرنا مطرف 
ابن طريف » عن سليمان بن الجهم أي الجهم مولى البراء بن عازب » عن البراء بن 
عازب قال : بعثني. Ge‏ إلى التهر إلى ede‏ فدعوتهم ثلاثاً قل أن 
نقاتلهم WO‏ 1 
۹ سوروینا عن E al‏ أنه كان pl‏ أمراءه حين كان يبعثهم في 
الردة : إذا غشيتم دارا » فإن سمعتم بها أذاناً للصلاة » فكفوا حتى تسألوهم ماذا. 
۲ — وروينا عن 5 أنه قال للخوارج الذين أن عليه التحكم : لا 
نبتدأنكم بقتال . 


= العتاق في الصدقة » الفتح (PTT)‏ وفي استتابة المرتدين CUTE)‏ باب « قتل من أي قبول الفرائض » 
dy » )۲۷١ : VY) quill‏ الاعتصام )۷۲۸١ « ۷۲۸٤(٠‏ باب « الاقتداء بسنن رسول الله ABE‏ الفتح 
(Yor 2 1۳)‏ . 

وحم ي الإيمان ‘ باب P|‏ بقتال اناس حتى . 

وأخرجه أبو داود في الزكاة aa » ۳ : ۲( (O07)‏ في الإيمان (rte yy‏ باب « ما جاء أمرت أن 
أقاتل الناس » (ه : ۳) » والنساني (ه : )١4‏ باب # مانع الركاة » وموقعه في الكبرئ (۸ : 175) . 
(۳) السنن الکیری (۸ : 0۷۷ . 
)1( رواه ابن ماجه في الديات ‏ باب « التغليظ في قتل مسلم ظلماً ٠‏ » وموقعه في السئن الكبرئ (۸ : 
۹( . 


Y۲ 


. السنن الصغير | ج ¥ 
۴ ب وروی أنه استعمل ele‏ عاملاً » وهو عبدالله بن خباب » فقتلوه » . 

فأرسل إليهم أن ادة فعوا إلينا قاتله نقتله به › قالوا : كلنا قتله » قال : فاستسلموا 
نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم » فقاتلهم ‏ 

4 - وروينا عن le‏ أنه لم يسب يوم الجمل » ولا يوم النهروان » وأنه حين. 
قتل Jal‏ النبر جال في عسكرهم » فمن كان يعرف شيئاً أخذه [ ل . 37١‏ . ب ] 
حتى بقيت قدر » قال اراي » ثم رأيتها أخذت بعد 002 

٥‏ سأخبرنا أ بو عبدالله ا لحافظ أخبرنا أ بو الوايدالفقيه »أخبرناالحسنبن 
سفيان » أخبرنا أبو بكر بن أي شيبة » أخبرنا حفص بن غياث » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه قال : أمر على مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على 
جرج » ولا يقتل أسير » ومن ¿ أغلق بابه فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن » وم 
يأخذ من متاعهم شيئاً » . 

ones‏ تلش لاه ier ates‏ ش 
الحكم » عن علي » وروی معناه عن أي أمامة » عن علي في حرب صفين . | 
dy — ۷‏ رواية أبي فاختة أن علياً Gi‏ بأسير يوم صفين » فقال : لا تقتلنى 
صبراً » فقال علي » لا أقتلك صراً إنى أخاف الله رب العالمين > فخلى سبيله + 
۸ - قال الشافعي : وا خرب يوم صفين قائمة » ومعاوية يقاتل جاداً في أيامه 
كلها منتصفاً » أو مستعلياً » وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية : لا :أقتلك 

صو إني أحاف الله رب العالين » وأنت تأمر بقتل مثله يرتد بعض العراقيين » وقوله 

منتصفاً » أو مستعلياً أي يساويه مرة ف الغلبة في الحرب ء ويعلوه أخخرى. . 

gl Gel ۹‏ نصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة »> Gel‏ أبو 
الفضل بن خميرويه » أخبرنا أحمد بن نجدة » Lined‏ الحسن بن الرييع » أخينا ابن 
المبارك » عن معمر » عن الزهري أن الفتنة الأولى ثارت ».وف أصحاب النبي BE‏ 
من شهد بدرً فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام bed‏ حدّ على أحد في فرج استحله 
بتأويل القران » ولا قصاص دم استحله بتأويل القران » ولا مال استحله بتأؤيل القران 
إلا أن يوجد .شىء بعينه . 


قال الشيخ : وأما الرجل يأول ء فيقتل » أو يتلف Vo‏ » أو جماعة غير ممتنعة » فقد 
(۲) السنن الكبرئ (VAY : Ay‏ 


Yvy 


قتال أهل البغي س باب السيرة في قتال أهل tt‏ 
والسنة » ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين » فلم يقصص من دم » ولا 
مال أصيب في التأويل » وقتل ب ملجم متأولاً أمر بحبسه » وقال لولده : إن قتلتم » 
فلا تمثلوا » ولولم تكن له القود لقال : لا تقتلوه » فإنه متأول » وأماً أهل الردة إذا 
قاتلهم المسلمون » قال الشافعي : ماأصاب أهل الردة المسلمين » فالحكم عليهم » 
كالحكم على المسلمين [ ل . ۲۷۲ . أع لا يختلف في العقل » والقود » وضمان 
مايصيبون واحتج بابي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا » ولا ندي 
قتلام . ۰ 

6 - قال الشافعي : وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم 
القصاص في قتلهم متعمدين › وقال في موضع آخر : وقد قيل : لا يقتص منهم › 
ولا يتبعوا بشىء إلا أخذ ماکان قائما في أيديهم » ومن قال هذا احتج بقول عمر بن 
' الخطاب : لا نأحذ لقتلانا دية » زاد فيه غيو : قتلانا قتلوا على أمر الله » فلا ديات 
ie‏ ظ 
١‏ قال الشافعي :وقد ارتد طليحة » فقتل ثابت بن أقرم » وعكاشة بن 
محصن » ثم أسلم » فلم يقد بواحد منهما » ولم يؤخذ منه عقل » وأما الحربي إذا قتل 
مسلما » ثم أسلم لم يكن عليه قود » قتل وحشي حمزة ‏ رضي الله عنه ثم 
أن الإسلام يهدم ماكان قبله » . 


Y4 


- السنن الصغير | te‏ 


OLS‏ المرتد 


ped ee ا‎ oe ones) 

gh Galo ۲‏ این ب ران الا ت dae title Si ae‏ 
ابن عبيد الله بن يزيد » أخبرنا أبو بدر شجاع ب بن ASS‏ » أتخبرنا سليمان بن مهران » 
عن عبد الله بن مرة » عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله 
RE‏ : « لا fos‏ دم رجل مسلم ages‏ أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا أحد 
ثلاثة نفر : النفس بالنفس › والثيب الزاني » والتارك. لدينه المفارق للجماعة )20 . 
۳ 7 وروينا في حديث Ole‏ بن عفاف » عن النبي BE‏ : « لا جل دم 
E‏ : رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه › 
4 _ ا أبو ۳ الروزياري » Gel‏ إسماعيل: الصفار » أخبرنا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل » أخبرنا محمد بن عيسى الطباع » أخبرنا ماد بن زيد › 

ربيعة [ ل . ۲۷۳ . ب ع عن ke‏ فذكره() . 


(1)'رواه البخاري في الديات » ح (1۸۷۸) > باب « قول الله تعالى : rity iors Sf‏ 37 ¢ » فتح 
الباري VY)‏ : ١١٠)ء‏ ومسلم في القسامة ‏ باب « مايباح به دم المسلم » ص )١١١۲ ET)‏ ط . عبد 
الباق » وموقعه في السنن الکبری (۸ : 1954) . 

AS VY »ء وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / ۱۷۱ س‎ ٦۲ ٦١ / ١ أخرجه أحمد في المسند‎ cry 
.. باب الإمام يأمر بالعفو‎ » (TT) الحدود » باب مايحل به دم المسلم » وأخرجه أبو داود في كتاب الديات‎ 
كتاب الفتن (74) » باب‎ » 45١ 47٠8 / ٤ الحديث (4005)ء وأخرجه الترمذي في السنن‎ » )*( 
٩۱ / ۷ وأخرجه النسائي في الجتبى من السنن‎ » )7١08( الحديث‎ , )١( ... مسلم‎ opt ماجاء لاحل دم‎ ' 
» ۸٤۷ / ۲ باب ذكر مايحل به دم المسلم )0( » وأخرجه ابن ماجه في السنن‎ » (TY) كتاب تمحيم الدم‎ ay’ 
. )۲٣۳۳( الحديث‎ » )١( ... الحذوذ (۲۰) » باب لا يحل دم امرى؟ مسلم‎ OLS 


VV 


المرتد س باب قل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة 
el 7 6٥‏ أبو عبد الله الحافظ » وآخرين » أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » أبرنا الربييع بن سليمان » أخبرنا الشافعي » أخبرنا ابن عبينة » عن أيوب 
yl!‏ أي taf‏ + عن عكرمة SB‏ : لما بلغ بن عباس أن SS We‏ المرتدين » أو 
الزنادقة قال : لو piel ules‏ وَل لقول رسول الله EE‏ : « مَنْ Ji‏ 
ديه فاقتلوه ) » 45 أحرقهم لقول رسول الله ر : » لاينبغي as‏ أن ا 


بعذاب الله Oe‏ 


cy 55‏ حديث Ole‏ الشحام › عن عكرمة »عن ابن yet‏ أن أم ولد 


° & 


لرجل SE‏ رسول الله AE‏ فقتلها » فنادى منادي رسول الله RE‏ أن دمها 


:هدر 4 0 


۷ ہے وروينا باسانيد مجهولة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر أن امرأة 


يقال لها : أم مروان Say‏ عن الإسلام » فأمر النبيٍ عله أن برض عدا 
الإسلام » فإن رجعت » Vy‏ قتلت » فعرضوا عليها » فأبت » فقتلت » 29 . 


bol 92 ۸‏ أبو سعيد بن أي عمرو » أخبرنا أبو العباس الأصم . أخبرنا 
بحر بن نصر » أخبرنا عبد الله بن وهب » حدثني الليث بن سعد » عن سعيد بن 
عبد العزيز التنوحي : أن أمرأة يقال لها : أم قرفة كفرت بعد إسلامها , فاستتابها أبو 
.بكر الصديق » فلم تتب » فقتلها » قال الليث E‏ 
قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك . 

قال الشيخ :'ورواه أيضاً يز زيد بن أبي مالك الشامي + عن af‏ بكر مرسلاً . 

ورويناه عن الزهري » والنخعي < وأما حديث عاصم بن dl‏ النجود 6 عن ul‏ 
رزين » عن ابن عباس في المرأة 7 ty‏ عن السلا تعس ey‏ هد روينا عن 
عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : سألت عنه سفيان الثوري » فقال : أما من ثقة 


. )۱۹٤ : ۸( GS السنن‎ (1) 

(5) رواه البخاري في استتابة المرتدين » ح CVAYY)‏ > باب « لمرد » فتح الباري (۱۲ : Se )۲١۷‏ 
«موقعه في السنن الكبرئ A)‏ 2 199( . : 

. (0) رواه آبو داود في لليدود._ باب « الحكم فيمن سب النبي عه » » والنسائي في امحاربة » باب « الحكم 
فيمن سب النبي عله ٩‏ » وموقعه في السئن )۲٠۲ : ۸( GSN‏ . 

(TN : ۸( GS السنن‎ CY) 


۸ 


! السنن الصغير | ج٣‏ 
وروى فيه » عن خلاس » عن علي » ورواية خلاس » عن علي ضعيفة عند 
fal‏ العلم بالحديث › | 
۹ - وروى مقابلته عن اي جعفر » عن أبيه » عن علي قال : كل مرتد عن 
| الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذ 4 أو أنثى » والذي روى فيه مرفوعاً : oly‏ امرأة 
ارتدت فلم يقتلها يقتلها » » ورواية حفص بن سليمان » وهو متروك . : 
iy‏ وأما في استتابة المرتد ثلاثاً » فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد 
القاريء أنه قال. : قدم على عهر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أي موسى » 
ده wr.‏ . أع عن الناس coe‏ ثم قال fo:‏ كان فيكم من مغربة 
oe. oe . es E‏ 
بلغني » . 
5 7 أخبزا أبو زكرا » أخبرنا أبو العباس الأصم » أخبرنا الربيع » أخبرنا 
الشافعي » أخبرنا مالك » عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاريء ». عن أبيه › 
فلكو . 
am ۲‏ وکان الشافعي يقول بهذا في القديم ‏ ثم قال في القول الآخر : ثبت عن 
البي عله أنه قال : « يحل الدم بثلاث : كفر بعد Ole]‏ » ولم يأمر فيه بأناة موقتة 
تتہ SD ET E‏ 
E 08 ah op Ha op «il GA‏ 
عنده رجل موثق › فقال : ماهذا ؟ قال : هذا كان «Loge‏ فأسلم » ثم راجع دينه 
— دين السوء ‏ فتهود » فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ع » Ab‏ : 
ثلاثا » قال : فأمر به » فقتل . 
وروينا عن Ul‏ بكر » dey » ey‏ في استتابة المرتد » وقتله من غير أناة 


موقتة . 


74: 


المرتد ‏ باب مايحرم به pall‏ من الإسلام زنديقا كان . أو غيره, 

¥ ل باب مايحرم به al‏ من الإسلام زنديقاً Of‏ أو غيره 

Go‏ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك في سورة المنافقين » وقوله 
RE pT AS )‏ » يعني - والله أعلم ‏ من القتل مع ماكان يعلم من نفاقهم 
ee‏ | 
Je 4‏ أسامة بن زيد : شهدت من نفاق عبد الله Oly‏ ثلاث مجالس ٠»‏ 
ون الت et AE‏ اد ple‏ في تلات من رسا قر أن صل vale‏ 
وقضى الله ألا يغفر لمقم على شرك › > فلم يمنع رسول الله ME‏ « من الصلاة عليهم 

مسلما » ولم يقتل منهم أحدا) . 
٥‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران » وأبو محمد بن عبد الله بن يحبى السكري 
قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » dal Geel‏ بن منصور » أخبرنا عبد 
الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن عبيد الله بن عدي 
ا يار د “عن Lal Goh Pe FUG op oy slate‏ ارايت 
[ ل . ۲۷۳ . بع إن اختلفثٌ أنا » ورجل من المشركين بضربتين » فقطعٌ يدي » 
لمحو ام لاس ا ال Se oe‏ 

: قلت : قد abd‏ يدي ! قال : إن ضربته بعد أن قالها » فهو مثلك قبل : 
ve‏ ا 

قال الشيخ : يعني والله أعلم ‏ وأنت ت alee‏ قا ل أن يقوفا في إباحة الدم 
لا أنه يصير مشركاً بقتله وقد روينا عن الشافعي أنه قال ذلك في معناه . 
Gy — FIV‏ معنى هذا حديث أسامة بن زيد » عن النبى ا وفيه من 
الزيادة قال : فقلت : يارسول الله ! إغا WE‏ مخافة السلاح والقتل ء قال : « أفلا 


. )١99 : ۸( GS نقله البييقي في السنن‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في المغازى [ 1٠١19‏ ] (الفتح ۷ : 0 »ء Gy‏ الديات J‏ 5856 ع باب « قول الله تعالى 
cs‏ يقتل مؤمناً متعمداً 24 الفتح [ ٠١‏ : ۱۸۷ ] ومسلم في OLY‏ حديث (YUVA)‏ من Lande‏ 

ص CV ١(‏ باب « تحيم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » » وص )۹١ : ١(‏ من طبعة عبد 

الباق » وأبو داود في الجهاد [ ٠٠١١‏ ] باب i‏ على مايقاتل المشركون ©[ ۳ : 44 ] » والنسائي في السير في 

. ] على ما جاء في التحفة [ ۸ : 0ه‎ GS 


YA> 


السنن الصغير | ج٣‏ 
شققت عن قلبه حتى تعلم قاها من أجل ذلك أم لا ؟ مَنْ للك بلا إل إلا لله يم 
القيامة ) . 

yf Gol ۷‏ محمد عبدالله بن يحبى بن عبد الجبار السكري ببغداد » 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » dal Gel‏ بن منصور الرمادي » أخبرنا عبد 
الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن عبيد الله بن عدي 
ابن الخيار أن عبد الله بن عدي حدثه أن النبي by BE‏ هو جالس مع أصحابه . 
جاءه رجل » فاستأذنه في أن يساره » قال : فاون له» > فساره في قتل رجل من 
المنافقين » فجهر النبيّ ME‏ فقال : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : 
cb‏ » ولا شهاده له » قال : « اليس يصلي ؟ » قال Soy Ges‏ صلا 40م 
قال Lael ry:‏ الذين نبيت عنهم OG‏ 

وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر . 

» إسماعيل بن محمد الصفار‎ elo محمد عبد الله بن يحيى‎ yf س أخبرنا‎ FAVA 
أخبرنا سعدان بن نصر » أخبرنا علي بن عاصم ء » عن داود بن اڀ هند » عن‎ 
عكرمة.» عن ابن عباس » قال : ارد رجل من الأنصار » فلح بالمشركين » فأنزل‎ 
وشهدوا .أن الرسول‎ pile] الله غز وجل كيف ببدي الله قوما كفروا بعد‎ 
بها قومه‎ CAS: حق % . . إلى قوله ل إلا الذين تابوا 1 آل عمران : م ] قال‎ 
عليه » قال : والله ماكذبني قومي على رسول الله عه ولا‎ CES إليه » فلما‎ 
على الله » والله أصدق الثلائة . قال : فرجع تائباً إلى رسول‎ LEE كذب. رسول الله‎ 
د‎ eric 


ا ne Ge‏ اله رين dee‏ تن غار أن رول اله AEE‏ ااب 
نهان ل . ۲۷٤‏ .201" اربع مرات » وكان نبهان ارتد : 


)1( ذكه il‏ في مجمع الزوائد (VE: V)‏ وقال oly ys‏ أحمد :ورجاله رجال الصحيح » . 

oly )5(‏ النسائي في المحاربة (۷ : (VV‏ باب ١‏ توبة ٩ cA‏ » حديث رقم  )5054(‏ وموقعه في ae‏ 
GSI‏ (۸ : 0۹۷ . 1 

)0( ترجمه ابن حجر في الإصابة رقم (AWWA)‏ « ص و : IW + )٥٥۰‏ 2 


YA\ 


= المكره مع الردة 


٠‏ سوروينا عن علي أنه قال : أما الزنادقة » فيعرضون على الاسلام » فإن 
أسلموا » وإلا COLE‏ 3 


۳ س باب المكره على الردة 
Gel - ١‏ أبو زكريا بن أي إسحاق المزكي » أخبينا of‏ الحسن أحمد بن 
1 محمد بن عبدوس » أخبنا عثان بن سعيد » Geel‏ عبد الله بن صالح > عن معاوية 
. ابن صالح » عن علي بن أي طلحة » عن ابن عباس في قوله عز وجل CAMs‏ 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 1 النحل : sae‏ | 
قال : أخبر الله سبحانه ST‏ مَنْ SAS‏ بعد إيمانه » فعليه غضب من الله » وله 


عذاب عظم » فأما من أكره » فتكلم بلسانه » وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من 
ope‏ » فلا حرج عليه إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه erg‏ . 


۲ - وروينا عن ابن جرح » عن عطاء » عن ابن عباس في قوله : «إلا أن 
تتقوا منهم تقاة »© [ آل عمران : ٠‏ ع » قال : فالتقاة : التكلم باللسان » والقلب 
مطمئن بالإيمان » ولا يبسط يده » فيقتل , ولا إلى إثم . 

_ 587 سوروينا في حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول الله ESL: BE‏ حتى Sb‏ 
منك » وذكرت امتهم بخير » قال : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمعناً بالإيمان » قال : ٠‏ 


عادوا» فعد )230 . 


= ( نبهان ) غير منسوب . . قال وثيمة في أخحر كتاب الردة : حدما [سماعيل بن علية » عن ميمون بن أَني 
حمزة » عن إبراهم هو النخعي : أن نبهان ارتد عن LM‏ فأتى به النبى BE‏ وآله وسلم فاستتابه فتاب فخل 
سبيله » ثم إرتد عن ULM‏ فأق به النبى AE‏ وآله وسلم فاستتابه فتاب فخلى سبيله » فقال فى الثالثة أوفى 
الرابعه : اللهم امكنى من نبهان فى عنقه حبل أنوف » فأنى به النبى عه فى عنقه حبل أنوف فأمر بقتله فلما 
انطلق به ليقتل عاج برأسه إلى الذى انطلق به فقال له رسول الله PEE‏ : « ماقال لك ؟ » قال : قال إفى مسلم 
أقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » قال : حل سبيله . : 
)1( الروض النضير (5 : ؟585)ء والمغني (۸ : ۲١‏ » والسنن الکبریٰ (NAVE AY‏ 
)1( قوله تعالى : Vp‏ مَنْ كر ةه هذه الآية لت فى ME‏ بن ياسر » فى قول أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعض 
ماندبه إليه . قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخنوا أباه Sat atl‏ وصْهَيْا وبلالا وكحبّابا Whey‏ فعذبوهم » 
He lays‏ بين cam‏ وو پى ء LAS‏ بحربة » وقيل لها : إنك أسلمتٍ من أجل الرجال ؛ فقتلت وقتل زوجها 
ياسر + وما ول قتيلين في الإسلام” uly‏ عمار فأعطاهم ماأرادوا بلسانه مكرها » فشكا GUS‏ إلى رسول الله =“ 


YAY 


السنن الصغير / ج٣‏ 
٤‏ باب ماورد في تخميس مال المرتد إذافتل أو مات على الردة 

4 أنخبرنا أبو علي بن شاذان Goole‏ عبد الله بن جعفر أنخبرنا يعقوب 

ابن سفيان » أخبينا أبو محمد عبد الله بن وضاح » أخبرنا عبد الله بن إدريس 

. جن أبيه أن رسول الله‎ CBF عن خالد بن أي كريمة »> عن معاوية بن‎ » ol 

LE‏ بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه » فقتله » وخمس ماله OC‏ ش 
ورواه أيضاً یز زيد بن البراء » عن البراء » عن النبي BLE‏ رجل نكح امرأة 


. Oagi 


9 ل وقد مضى حديث أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي : 
يت المسلم الكافر « 


= عل > فقال له رسول الله BE‏ : « كيف تجد قلبك » ؟ قال : مطمكن بالإيمان . فقال رسول الله BE‏ 
و فإن عادوا CLS‏ 

وقد أجمع أهل العلم على أن من أكو على الكفر حتى تدش على نفسه القتل » أنه AV‏ عليه إن كفر 
الو جل وا بور a‏ ار ا 
ران يل و عل إن hoc‏ ويف أ إن عا ie‏ هذا ول بده لكاب والسنةء قال ا 
تعالى : إلا من أي € الآية . وقال : Vp‏ أن فوا نهم ثقَاة »يقال : SL)‏ اين تام Spi‏ 
ظالمى نهم ا نيم WS GB‏ كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى OS‏ #الآية . وقال : إلا (ita‏ ِن 
ty SE‏ والولكان #الآية . فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك كما أمر الله به » والمككره لا يكون 
٠‏ إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ملأمر به ؛ قال البخاري . 
)١(‏ رواه ابن ماجه في الحدود س باب و من توج رأة أيه من بده ۲ » ey‏ صحيح ٠‏ روء لطي (۸ : 
١‏ وموقغه في الكبرى DAY‏ 2004 00 
(ty‏ ابن ماجه في ا موضع السابق » وإسناده صحيح . الإرواء (FON)‏ . 
CT),‏ تقدم » وانظر فهرس الأطراف بنباية امجلد الرابغ . 


YAY 


(ali Sct‏ م 


OLS‏ الحدود 

١ [‏ س باب Oru‏ 
TYAN‏ قال الشافعي رجمه الله : كان أول عقوبة الزانيين في 'الدنيا : الحبس » 
والأذى 2 2 نسخ الله الحبس › والأذى في aks‏ » فقال at pe:‏ والزاني 3 
فا لوا كل واحد منهما [ ل . ؛ ۷ . بع مائة جلدة © [ النور : ۲ ] . 
٠‏ قال الشيخ را هذااعن aap‏ ی معن اهدهم زد 
sale‏ في قوله : م أو fat‏ هن سبيلاً » قال : الحدود2)09 , 
۷ 2 أخبرنا yf. LiL dias yf‏ طاهر YS aad‏ : أخبرنا علي بن 
حمشاد » Grol‏ الحارث بن al‏ أسامة » أخبرنا عبد الوهاب بن «cles‏ أخبرنا 
سعيد يعني ابن أي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن حطان بن عبد الله 
القاشي » عن عبادة بن الصامت » وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أن رسول 
الله 4 كان إذا Jy‏ عليه الوحي OS‏ لذلك » وتريّد له وجهه » فأنزل عليه ذات 
يوم » فلقي ذلك » فلما أن Soe‏ عنه قال : « تُحذوا عني » قد جعل الله طن 
سبيلا » GL CB‏ » والبكر SIL‏ » الثيبٌ : جلد BL‏ » ثم رجم بالحجارة ٠‏ 
والبكر جلد مائة » ثم نف سنةٍ OO‏ 


64 - قال الشافعي : قول رسول الله AEE‏ « خذوا عني » فقد جعل الله 
لمن سبيلاً » أول ماأنزل فنسخ به الحبس » والأذى عق could‏ فلا ربخم الي 
AE‏ ماعا > dy‏ يجلده » وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الآخر » فإن اعترفت 


0 زيادة ليست في‎ )١( 

(۲) نقله في الكبرق (۸ : 0٠١‏ . | | 
(۳) مسلم في الحدود » باب .« حد الزنا » » ص (” : )١۳١١‏ ط . عبد الباق » وموقعه في السئن الكيرى 
):1( . ش 


YAY 


ادو Ul ly‏ 
رجمها yore‏ اون اناوت ت Ogle‏ . 
8 أما حديث ماعز » فأخبزا pf‏ عبد الله الحافظ » Gel‏ أبو العباس 
. محمد بن يعقوب » أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ والعباس بن محمد الدوري ح Gh‏ 
أبو محمد عبد الله بن يحبى بن عبد الجبار السكري ببغداد » أخبرزا إسماعيل بن محمد 
الصفار » Ul‏ عباس بن عبد الله الرقفي قالوا : أخبرنا oH‏ بن يعلى بن الحارث 
امحاربي » أخبرنا Ul‏ أخبرنا OE‏ بن جامع » عن علقمة بن مرثد > عن سليمان 
ابن BG‏ » عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي ABE‏ فقال : يا رسول 
الله ! Gb‏ » فقال : « ويحك ارجع » فاستغفز الله » by‏ إليه » » قال : فرجع 
غير بعيدر» ثم جاءه » فقال : يارسول ak‏ ور وو فال رول اله ا 
« وبحك. ارجع › فاستغفر الله » ونب إليه » » قال : فرجع غير بعيد » ثم cele‏ 
فقال : يارسول الله ! طَهّرْنِ » فقال رسول الله عه » مثل ذلك حتى إذا كانت 
الإبعة » قال النبي RE‏ « مم أطهرك » ؟ فقال 0 
« أبه جنون ؟ » GS th‏ به bye‏ فقال : شرب : ao‏ 
فاستنبكه فلم يد م رع خمر» ققال الي ‘Lio: oe MG‏ 
SH‏ ؟ » قال : نعم » AEE Goll Fal‏ ال ل 
فرق : لقد هَلّكَ ماعز على أسوأ عمله » ad‏ أحاطت به خطيئته > وقائل يقول : 
ماتوبة"أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله عه فوضع يذه في يده » 
فقال : اقتلني بالحجارة » قال : فلبثوا بذلك omy‏ أو ثلاثة » ثم جاء ell‏ 
AE‏ « وهم جلوس » فسلم » ثم جلس » ثم قال : « استغفروا لماعز بن مالك » » 
فقالوا : أيغفر الله لماعز بن مالك » قال : فقال النبيّ gig OU al EE‏ 
قسمت بين أمة لوسعتها » , 

ثم جاءته آمرأة من غامد من CM‏ فقالت : يارسول الله ! طهرني » فقال : 
ty «‏ ارجعي » واستغفري الله « وتوني إليه » » قالت : yi bs‏ يد أن ترددني کا 
el MDS‏ 
TCT‏ ؟ » قالت : نعم قال : « إذأ لا ELSE‏ حتى ضعي مافي بطنك » » 


. )5١؟‎ : ۸( في الكبرئ‎ cated ab )٤( 


YAA 


السنن الصغير / vo‏ 
قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » Sb‏ الب AE‏ » فقال : قد 
وضعت الغامدية » فقال : iho‏ لا cas‏ وندع ولدها "شخ ان cp‏ 
يرضعه ) » فقام رجل nd‏ الأنصار » فقال : إلي رضاعه. يارسول الله » 
فرجمها OU‏ ش 
٠‏ 2 وروينا في حديث حماد بن سلمة » عن سماك بن حرب » عن جابر بن 
سمرة أن REE all‏ رجم ماعزاً » dy‏ يذكر جلداً » . 
۱ - وروينا في حديث أبي هرية أن GALA‏ جاء إلى الي BE‏ 
على نفسه أنه أصاب امرأة Lie‏ أربع مرات كل ذلك يعرض عنه » فاقبل في 
الخامسة » فقال : « أنكتها ؟ » قال : نعم » قال : « حتى غاب ذلك منك في 
ذلك منها ؟ » قال : نعم » « | يغيب المرود في المكحلة » والرشا في البكر » قال : 
نعم » قال : « هل تدري ماالزنا ؟ » قال : نعم أتيت منها حراماً مايأني الرجل من 
امرأته حلالاً قال : « فما تريد بهذا القول £ » قال : أريد أن تطهرني » فأمر به » 
فرجم OC‏ 
de of Gel - ۲‏ الروزباري » Gel‏ أبو بكر بن داسة » Gel‏ أبو 
داود » أخبرنا الحسن بن علي » أخبرنا عبد الرزاق » عن ابن cee‏ أخبرني أبو 
ل E‏ ل 
جاء الأسلمي » فلكرو . 


0" ل . ۲۷۰ . ب ع pi Leh‏ محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار 
السكري ببغداد » أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » أخبرنا أحمد بن منصور » 
Gel‏ عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن أي سلمة » عن جابر بن عبد 
الله أن Yay‏ من أسلم جاء إلى النبىّ RE‏ فاعترف بالزنا » ecm‏ 
اعترف » فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات » فقال له النبي AE‏ 

« أبك جنون ؟ » قال : لا » قال carly:‏ ؟ » قال د 


)0( رواه مسلم في الحدود » باب 8 من اعترف على نفسه بالزنا » » ص (۳ : )١87*‏ » ط.. عبد الباق . 
وموقعه في الكبرئ (VV E DA)‏ | | . 

)1( البخاري في الحدود » باب « سوال الإمام المقر ... ٠‏ .فتح الباري (VIVE VY)‏ ومسلم في الحدود » باب 
٠.‏ من اعترف على نفسه UL‏ وموقعه في الكبرئْ (۸ : ۲۱۲) . 5 


YA4 


الحدود باب الزنا 


له فرج بالصل » لما خلت الحجاة » کر Sab‏ رم حنى مات » SUB‏ 
رسول الله عله : ٠‏ خيرا » » ولم يصل ade‏ 

هذا هو الصحيح لم يصل عليه » ورواه البخاري عن محمود بن غيلان » عن 
عبد الرزاق قال فيه : فصل عليه » وهو play the‏ أصحاب عبد الرزاق على 
خلافه » وإنما صلى رسول الله BEE‏ على الجهنية » وهو Od‏ 
ALY‏ س Gel‏ أبو بكر بن فورك » أخبرنا عبد الله بن جعفر » أخبرنا يونس بن 
حبيب » Geel‏ أبو داود » أخبرنا هشام » عن يحبى بن أي كثير أن أبا قلابة حدّئه 
عن اهي المهلب » عن عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة أت النبيّ BE‏ 
وهي LE‏ من الزنا » فأمر رسول الله BEE‏ وليها أن يحسن إليها » فإذا وضعت 
لها » فائتني بها ففعل › فأمر رسول الله عه بها » فشكت عليها ثياببا » ثم أمر 
بها . فرجمت » ثم صلى عليها » فقال له عمر : يارسول الله أتصلي elle‏ وقد 
زنت » فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت 
شيقاً أفضل من أن جادّت بنفسها OE‏ 

وقال غيو » عن هشام « بين سبعين من أهل المدينة » » وكأنه سقط من 
كتابي » أو من كتاب شيخي » وأما حفير المرجوم : س ١‏ | 
6 - فقد روينا عن أي سعيد الندري أنه قال في ماعز بن مالك » فوالله 
ماحفرنا له ولا أوثقناه OG‏ 
eat‏ ررد سن lett‏ الو ا ا 
فأمر النبيّ ME‏ فحفر له حفرة » فجعل فيها إلى ضدره » وقال في الغامدية » ثم 
أمر بها » فحفر لها حفرة » فجعلت فيبا إلى صدرها » وكذلك في حديث أي بكرة 
أن الب a‏ يعم اماد فحفر ا ل التو 


() البخاري في الحدود » باب ٠‏ اليعم في ct all‏ فتح البإري (15 : :04 

. )3518 : ۸( السنن الكبرق‎ (A) 

(9) مسلم في الحدود » باب ٠‏ من اعترف على نفسه بالزنا » » وأبو داود في الحدود »باب « المرأة التي أمر النبي 
BG‏ برجمها من جهينة » ولترمذي في الجدود » باب « تربص الرجم بالحبلى حتى تضع 6 » وموقعه في الکوی. 
(IA <c 1¥ : ۸)‏ . 


. (1:) GSN السنن‎ (Ve) 
° ۰ 


السنن الصغير | ج م 
Gy‏ رواية اللجلاج في قصة الشاب الحصن الذي اعترف بالزنا قال : فأمر 
به » فرجم » فخرجنا به » فحفرنا له حتى أمكنا [ ل لات روي حار 
حتى هلكأ . 
Gy _ ۷‏ حديث أبي هرية في قصة ماعزء فلما وجد مس الحجارة فر 
يشتد » قمر رجل معه لحى بعر ء قضربه » فقدله » فتكر فو لبي EE‏ فقال : 
Mil «‏ تركتموه OG‏ 
dy - ۸‏ رواية يزيد بن نعم بن هزال » > عن أبيه أن رسول الله LEE‏ قال : 
في ماعز لما ذهب : « الا تركتموه » فلعله يتوب » فيتوب الله عليه » » وقال رسول 
الله AE‏ : « ياهزال لو كنت سترته عليه بثوبك لكان It‏ لك ما صنعث 6 ٠.‏ 
us _ 8‏ أبو الحسن بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » أخبرنا محمد بن 
غالب أغيها Olde Gel + dade. yf‏ ۾ عن AG‏ :بن أسلم > عن يد يد بن نعم 
ابن هزال الأسلمي » فذكره . 
٠‏ 7 وأما حديث أنيس الأسلمي » فأخدرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه » أخبرنا يعقوب 
ابن سفيان » أخبرنا ابن قعنب » وابن بكر » عن مالك » عن الزهري » عن عبيد 
لله بن عبد لله بن ععبة » عن أي هرهرة » وزهاد بن خالد الجهدي آنا أخبله أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما : يارسول الله ! (il‏ بيننا 
بكتاب الله » وقال الآخر ‏ وكان أفقههما : أجل يارسول الله » اقض بيننا بكتاب 
لله « وائذن لي أن أتكلم قال : « تكلم » قال : إن ابني كان Une‏ على هذا فزنى 
بامرأته » فأخبروني أن على ابني الرجم » فافتديثٌ منه بمائة BE‏ وجارية ي م vl‏ 
AF Gl‏ العلم » e‏ أن على أبني جلد مائة » وتغريب عام » Uy‏ الرجم 
على امرآته فقال رسول الله EE‏ : « أمَا والذي نفسي بيده Get‏ بينكما بكتاب 
الله : أما غنمك وجاريتك » فد « إليك » » وجلد أبنه ماثة » وغه Le‏ وأمر 
أنيساً الأسلمي ‘ol‏ يأتني | al‏ الآخر > Ol‏ آعترفت رجمها » فاعترفت › 


)11( أخرجه من رواية يزيد بن نعم » عن أبيه » أبو داود في كتاب الحدود (۳۲) » باب رجم ماعر ... CONE)‏ 
الحدیٹ (e644)‏ 6 وأخرجه الحآم في المستدرك ۳٠۳ / ٤‏ كتاب الحدود » باب حفروا لماعز ... وقال : 
( صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه ) ووافقه الذهبي » وموقعه في السنن الکبری (۸ : )٠۲١‏ . 


۲۹۱ 


الحدو د س باب الزنا 


ONG فرجمها‎ 

bel 7 ۹‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا الربيع بن سليمان » أخبرنا. الشافعي » أخبرنا مالك » فذلكره بإسناده 
OM A‏ 

belo ۲‏ ابو زكريا بن إبراهم » أخبرنا أبو الحسن الطرائفي » أخبرنا عنهان 
ابن سعيد » أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك » وأخبرنا يحبى بن إبراهم Geto‏ 
أبو العباس الأصم » أخبرنا الربيع » أخببنا الشافعي » أخبرنا مالك » عن يحبى بن 
سعيد » عن سليمان بن يسار » عن al‏ واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
abl ae‏ رجل » [ ل VN,‏ ب ] وهو بالشام » وفي رواية القعنبي رجل من آهل 
الشام » فذكر له أنه وَجَدَ مع hel‏ رجلا , فَبَعَثَ عمر , بن الخطاب أبا واقد Pall‏ 
إلى امرأته YY‏ عن ذلك » فأتاها » وعندها نسوة Ue‏ » فتكر لما الذي قال 
زوجها لعمر بن الخطاب » th‏ أنها لا ؤحذ بقوله » وجعل يلقنها أشباه ذلك 
. لتتزع » Lob‏ أن Ech, og‏ على الاعتراف » فأمر بها عمر بن المخطاب 
٩0۲ Cas‏ . | ش : 


| وفي رواية القعنبي : وتمت على الاعتراف . 


الأعرابي » Geel‏ الحسن بن محمد الزعفراني » أخبرنا سفيان بن عيبنة » عن الزهري ٠»‏ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس قال : قال عمر : قد خشيتٌ أن 


(۱۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٥۲۴ / ١١‏ » كتاب الأيمان والنذور (۸۳) » باب كيف كانت يمين النبي 
ع2 ... )1( الحديث CUT)‏ وأخرجه مسلم في الصحيح ۳ / ۱۳۲١‏ ۰ ۱۳۲۵ » كتاب الحدود (YA)‏ © 
باب من اعترف ... (ه) » الحديث (MAA » ۱0۹۷ / Yoy‏ قوله : « عسيفاً » أي أجياً ثابت الأجرة . 
ويس المذكور في الحديث هو رجل ين بني أشلم كا جاء صرحا به في رواية wel‏ قال ابن السكن : ( لست 
أدري من أنيس المذكور في هذا الحديث ولم أجد له رواية غير ماذكر في هذا الحديث » ويقال هو أنيس بن 
الضحاك الأسلمي ) ابن حجر الإصابة AM / ١‏ وقال القاري في المرقاة oa / ٤‏ ( أنيس : تصغير أنس » 
وهو ابن الضحاك الأسلمي. > dy‏ يذكره المؤلف — التبيزي - في أسمائه ) . 
(ry.‏ موطاً مالك (۲ : ۸۲) » والرسالة للشافعي فقرة (ا1۹) . 
by (ty‏ مالك (۲ AT:‏ ( لعزع.) = لترجع : 


Yay 


السنن الصغير | ج " 
يطول بالناس زمان حتى يقول القائل : مانجد الرجم في OLS‏ الله عز وجل » فيضلوا 
ابترك فريضة أنزها الله عر وجل » ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة » 
أو كان الحمل » أو الاعتراف » فقد قرأناها : ( الشيخ » والشيخة إذا زنيا ء 
فارجموها البتة ) » وقد رجم رسول الله OM ede ty » ABE‏ 
ا وروی عن أبي cul‏ عن ple‏ أن رجلا by‏ بامرأة » فلم يعلم 
بإحصانه » فجلد . ثم علم بإحصانه » فرج" . 


۲ باب مايستدل به على شرائط الإحصان 
TO‏ قد مضى في الحديث الثابت » عن عبد الله بن مسعود > عن النبي 
عله 5 « لايحل دم ssl‏ مسلم إلا بإحدى ثلاث )2 فذكر مہم الثيب 
الزافي Oe‏ | 
وق ديت العسيق" الذي مى INS Leal‏ غل أن ال من خر 
الإحصان. » ۰ 


وروينا عن علي » ثم عن ابن المسيب » وفقهاء المدينة فيمن تزوج امرأة » ولم ' 
يدخل بها [ ثم زنى ] » فالسنة فيه أن يجلد » ولا يرجم OG‏ 
5 9 وقد روينا عن ابن عيينة » عن من أدرك من الصحابة أن الأمة تحصن 
الحر » وأما الإسلام » فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني » . 


۷ ل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو النضر الفقيه » Gel‏ عثان بن 
سعيد .الدارمي » أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك » عن [ ل . ۲۷۷ . أ] نافع › 
عن عبد الله بن عمر أنه قال : إن اليبود جاءوا إلى رسول الله WIS » LEE‏ له أن 
HES‏ منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله BEE‏ : « مائجدون في التوراة من شأن 


)10( رواه مالك في الموطاً (۲ : ۸۲۳)» وهذا مختصر من خطبة لعمر طويلة . قالها فى آخر عمو . رضى الله 
عنه . رواها Glad‏ بتامها فى : 5م كتاب الحدود »> ۳١‏ باب رجم-الحبلى من الزنا إذا أحصنت 
ومسلم فى : ۲۹ ہے كتاب الحدود » ١‏ ل باب رجم الثيب فى الزنى » حديث ٠١‏ . 

)1( أبو داود في الجدود ...باب « رجم ماعز » » وموقعه في السنن )3١1 : ۸( CSS‏ . 

. انظر فهرس أطراف الأحاديث الملحق بالجلد الرابع‎ )١( 

2( السئن الكبى (۸: ۷( . 


الف 


الحدود ‏ باب مايستدل به على شرائط الإإحصان. 
الرجم ؟ » قالوا : نفضحهم » ويجلدون قال عبد الله بن سلام : كذبع إن فيها آية الرلجم » 
فأتوا بالتوراة » فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ماقبلها , 
ومابعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده » فإذا فيها آية الرجم › 
فقالوا : صدق ياحمد فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله RE‏ فرجما » قال عبد | 
لله : فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة) . 
lis‏ في هذه الرواية يحنى » والصؤاب Le‏ = يعني يكب ء والله أعلم . 

Gym ۸‏ حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه 
' كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحد » فجعلنا التحمي والجلد مكان الرجم » فقال رسول الله َه : « اللهم إنى 
أول من أحيا أمرأ إذ أماتوه » » فأمر به » فرجم . 
۹ — وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلاً من مزينة يحدث ابن المسيب » 

عن ألي هريرة » عن النبي BE‏ » أنه جاءه رجل من Gad‏ صاحب لهم قد زنا 
بعد ما أحصن » 


١ 
ت‎ 


AEE وني رواية عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليبود أتوا رسول الله‎ PVN 

يودي ويهودية زنيا » وقد أحصنا . | 

۹ وني حديث إسماعيل ب بن إباهيم الشيياني , > عن ابن عباس قال Sie:‏ 

رسول الله EE‏ بودي ويبودية قد زنيا » وقد أحصنا ) 

5 2 وني حديث عبيد الله » عن نافع › > عن ابن جمز أن التي BE‏ عوك رجم 

يبوديين Ay)‏ » وكانا محصنين ) . 

۴۳ وفيما أنبأني yf‏ عبد الله الحافظ أجازه » gf Gel‏ الوليد: الفقيه » 

أخبرنا السراج « Gel‏ أبو تمام » أخبنا علي بن مشهر » عن عبد الله » فلكو . 
وفي هذا دلالة على. أن الذي Sel AAs‏ بالله » فليس 

بحن بده se‏ الذي هو شركا في الرجم . 


(5) فتح الباري CQVUTE VY)‏ ا لد jal‏ الذمة ».ومسلم (۳ : ۳١۸‏ » باب الاجم الود € 
والسنن الکبریٰ )۲٠١ DA)‏ . 


۲۹4 


, السنن الصغير | ج " 

» ب وقد رواه إسحاق الحنظلي » عن عبد العزيز بن محمد » عن عبيد الله‎ ٤ 
عن [ل . ۲۷۷ . بع نافع » عن ابن عمر مرفوعاً : « من أشرك بالله فليس‎ 
بمحصن » » ووهم فيه » وقيل : رجع عنه . ورواه عفيف بن سالم من وجه اخر‎ 
٠ مرفوعا » ووهم فيه الصواب موقوف قاله الدارقطني ¢ وغيو‎ 

6 وروی ابو بكر بن ألي مرم » عن علي بن ألي طلحة » عن كعب بن 
مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية » أو نصرانية » فسأل رسول الله BEE‏ ¢ فنباه عنها » 
وقال : لصحو لوك اي ميا ور و لم 
يدرك کعباً . 


وز قيش ee‏ فو ل بن ENS‏ 


۳ باب جلد البکر » ونفيه 
قد زوينا في حديك dale‏ بن Cola!‏ .عن cade RE Sell‏ 
العسيف("2 . | 
٩‏ 7 حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي Bu]‏ أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن الحسن الشرق > أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي » أخبرنا عبد الرحمن بن ` 
مهدي » أخبرنا عبد العزيز بن عبذ الله بن al‏ سلمة » عن الزهزي ء عن عبيد الله 
ابن عبد الله » عن زيد بن خالد الجهني قال : معت النبي REE‏ يأمر فيمن زنا » ولم 


۶ 


يخصن A‏ مائة » وتغريب عام )20 . 


oly ge ۷‏ عقيل » عن SAS‏ » عن سعيد بن الس عن dl‏ هريرة » 
SAI‏ عليه OC‏ 


قال ابن شهاب : وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصق » وإلى خيبر . 


)1( المتقدم برقم )++ 


(۲) رواه البخاري ee‏ حديث (1۸۳۱) 6 باب « البکران يُجُلَدَان . oe.‏ فتح الباري (vou: VY)‏ 
وموقعه في السنن الكبرى (۸ : ۲۲۲) . 
)11( البخاري . الموضع السابق » وموقعه في GSI‏ (۸ : ۲۲۲) أيضاً . 


1۹0 


الحدود ‏ باب جلد البكر › ونفيه 
أحمد بن إبراهم بن ملحان » Gel‏ يحيى بن بكير » أخبرنا الليث » عن عقيل » 
٠.‏ عن ابن ا دك 

۹ س أخبرنا أبو زكريا ب بن أبي إسحاق » أحبنا أبو الحسن الطرائفي » أخبرنا 
عثان بن سعيد » أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك » عن نافع » عن صفية بنت 
أبي عبيد أنها أخبرته أن أبا بكر الصديق TI‏ برجل قد وقع على جاريّة بكر » 
YEG‏ » ثم اعترف على نفسه أنه Gj‏ » وم يكن part‏ فأمر به أبو بكر » فجلد 
Hie « ALI‏ إلى فدك0©) , 


رو ني ميا EE‏ 


PYYs‏ 29 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو الوليد الفقيه » أخبرنا إبراهم 

J]‏ . 37 أ] بن أبي طالب » أخبرنا pi‏ كريب » أخبرنا عبد الله بن إدريس » عن 

عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أن النبي REE‏ ضرب وغرب » ون 

أبا بكر ضرب وغرب » وأن عمر ضرب وغرب . 

0١‏ 2 وروينا عن الشعبي أن علياً جلد » ونفى allie ees‏ دكن 
من الكوفة إلى البصرة . وعن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : البكران يجلدان 

. Oley, و‎ 

: نفي الخنثين‎ Ul, 


۴۲ ہے bob‏ أبو ae‏ اله gf Gel > BALL‏ العباس مد بن يعقوت ة 
Geel‏ أحمد بن عبد الجبار » أخبينا يونس بن بكير » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن زينب بنت أم سملة » عن أم سلمة قالت : كان عندي مخنث » فقال لعبد 
الله أي : إِنْ AS‏ الله عليكم غداً الطائف » فإني USF‏ على ابنة غيلان » فإنها قبل 
بأربع pyc‏ بئان » فسمع رسول الله عه قوله »> فقال : « لايدخانٌ Nya‏ 


(4) في السئن الكبرى بداية السند مختلف هكذا : « أخبزا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد 
ابن عبيد الصفار .... 6. 


(ه) السنن GSI‏ (۸ : 073377 . 


var 


السنن الصغير ج۳ 
عليكم )20 . 
ورواه مومى بن عبد الرحمن بن عياش بن al‏ ربيعة مرسلا » وسماه قال نافع : 
وزاد فيه قول المي EE‏ حين قفل ايع لوقل : ونفى رسول ال 
يله صاحبيه معه هدم وهيتاً . 
Gol ۴۳‏ أبو الحسين بن بشران » Gel‏ إسماعيل بن محمد الصفار » 
Gel '‏ أحمد بن منصور » Geel‏ عبد الرزاق » أخبينا معمر » عن يحبى بن أي 
كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس أن EE Sol‏ قال : ١‏ أخرجوا الخنئين من 
موتكم ۲ ۰ فأخرج رسول الله عله «te‏ وأخرج عمر — رضي الله عنه ‏ 
ee‏ / 


٤‏ - قال : وأخبرنا معمر .. عن أيوب » عن عكرمة قال : أمر رسول الله 
َي برعل من ot‏ » فأخرج من Hal‏ وأمر أبو بكر مرج منهم » فأخرج 
أيضاً 9 . 

bay 7 6‏ عن dl‏ هريرة أن نبي I RE‏ بمخنث قد خضب يديه 
ورجليه › ‘ay lb‏ فنفي إلى Oa‏ , قالوا : يارسول الله ! ألا نقتله » قال : 
« إني هيت عن JS‏ المصلين » 29 . 


؛ - باب الضير في خلفته يصيب لا 
Bel 29 67‏ أبو عبذالله BIL‏ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب 6 
أخبرنا الربسع بن سليمان » أخبرنا عبد الله بن وهب » أخبرنا سليمان بن بلال ٠‏ 


قال : ی ع ی عن ee‏ هل اب WW pea‏ .ب 


)1( رواه البخاري في المغازي ‏ باب « غزوة الطائف ؛ » وفي ee‏ بن و المتشبيين ` 
بالنساء على المرأة » » وفي اللباس ‏ باب «.إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت » . 
وه سل انعلا اب ومع انث م الدع علي السا لأعاب »د داد 
OMI‏ باب « الحكم في للخنثين » » وابن ماجه في التكاح ‏ باب « في الخنثين » » وكذا في الحدود ‏ 
و انخس ٠‏ . 
(۷) السنن الكبرق (۸ : 7374) . 
(A)‏ ( النقيع ) ناحية بالمدينة ». وليس بالبقيع . 
(9) رواه ابو داو في الأدب ‏ باب « الحكم في الختين ٠‏ ءورقم في السنن (Y6 : ۸) LS‏ . 


۹۷ 


الخدوة تبات galt‏ ف علفنه يعيب the‏ 

قال : أنت امرأة إلى النبيّ BE‏ » وهى Lt‏ » فقالت : إن فلاناً أحبلها » فأرسل 
إليه » فاق به fart‏ » وهو ضرير مقعد » فاعترف على نفسه » فضربه رسول الله 
SEE‏ بأذكول فيبا مائة oF‏ الحد ضربة واحدة » وكان بكرا 00 , 

۷ ورواه يعقوب الأشج » عن أبي أمامة » عن سعيد بن سعد بن عبادة . 
۸ سورواه المغيرة بن عبدالرحمن › عن أي as‏ عن al‏ أمامة » عن أبيه ١‏ 
۹ رالرى + عن أى WUT‏ أنه opel‏ يفظن أصحاب سول الله BE‏ 
نإل بان + 


ه م باب الحد في bil‏ وإتيان cdl!‏ 
۰ د yf Gel‏ عبدالله الحافظ » Gel‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا الربيع بن سليمان » أخبرنا عبدالله ول ل ل ع 
عمرو مول المطلب » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله REE‏ قال : ١‏ مَنْ 
وَجَذنُموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل » والمفعول به . » (© . 
١‏ — وروينا عن Be‏ أنه رجم CO, Lbs‏ 


وعن سعيد بن جبير » ومجاهد » عن ابن عباس في الذكر يوجد على اللوطية » 
ل * يرجم . 
Cerin ener ren alee‏ 
od «al‏ ال ياد ش 


)1( رواه النسائي في اداب القضاة » باب « توجيه الحآم إلى من أخبر أنه زنا » » وموقعه في السنن الكبرئ (۸ : 

. (° 

)1( أخرجه أحمد في المسند ore. / ١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود (KY)‏ باب فيمن عمل عمل قوم 
. لوط )14( ء الحديث (EET)‏ » وأخرجه الترمذي في السنن ٤‏ / لاه , كتاب الحدود (V0)‏ » باب ما جاء في 

حدٌ اللوطي ٤(‏ ۲) » الحديث )١507(‏ » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / 55 » كتاب الحدود ( ۰ باب 
من عمل عَمّل قوم لوط (VY)‏ الحديث )۲٠٦١(‏ » وأخرجه الحاكم في المستذرك > / Coo‏ كتاب الحدود » 
باب يقتل من شتم النبي يله » وصححّه ووافقه الذهبي » وموقعه في السنن الكبرى A‏ / ۲۳۲ , كتاب 
الحدود » باب ماجاء في حد اللوطي . 


(۲) مصنف عبد COPAY : ۷( GY‏ ومسند زيد ٤(‏ : 449) » وسنن البيبقي الكبرق (۸ : ۲۳۲) . 


۹۸ 


ال ee‏ ج 


وروينا عن أبي بكر » وعلي في تحريقه بالنار . 
۴۳ _-وروينا عن الحسن » والنخعي أمبما قالا : هو بمنزلة الزاني . 
وروى ذلك Least‏ عن عطاء » وابن المسيب . 
Goel — 4‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » أخبنا أحمد بن عبيد 
الضفار » أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » أخبنا إبراهم بن حمزة » أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد » عن عمرو بن أي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله REE‏ : « من opty‏ وقع على ببيمة فاقتلوه » واقتلوا البهيمة-معه OG‏ 
فقيل لابن عباس : ماشأن اليمة ؟ .قال : معت حن رسول الله عله في ذلك 
شيئاً ؛ ولكن أرى رسول الله REE‏ كر أن يؤكل من لحمها » أو GHEE‏ بها بعد ذلك 
العمل . 


> باب من وقع على ذات حرم ) 

» أبو العباس محمد بن يعقوب‎ Geel » أبو عبدالله الحافظ‎ Gel pyre 
أخبنا مُعلى بن منصور » أخبينا خخالدبح‎ pT ۲ JS] Ghee] عمد ين‎ byl 
أبو داود » | حبرنا‎ Urol » أبو بكر بن داسة‎ el » وأخبرنا أبو علي الروذباري‎ 
مطرف » عن أي الجهم » عن الباء بن‎ Gol » مسدد » أخبرنا خالد بن عبدالله‎ 
» معهم لواء‎ Gold O55 ST Yds قال : بينما أنا أطوف على ! بل لى‎ ite 
من النبي بي إذ أتوا قبة » فاستخرجوا منها‎ Bib فجعل الأعراب يطيفون بي‎ 
)(. رجلا فضربوا عنقه » فسألت عنه » فذكروا | أنه أعرس بامرأة أبيه‎ 

۹ ب أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ » أجبرنا عبدالله بن جعفر بن درستوريه' 


٠‏ (۳) أخرجه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه » أحمد في المسند ٠١٠١ / ١‏ » وأخرجه أبو داود في كتاب 
الحدود (۳۲) » باب فيمن ST‏ بهيمة (.7) » الحديث (4474) واللفظ له » وأخرجه الترمذي في السنن + / 
OV 4 OF‏ ۽ كتاب الحدود )10( » باب ماجاء فيمن يقع على البيمة (YT)‏ الحديث )£00 )١‏ » وأخرجه 
ابن ماجه في السنن ۲ / ۰۸٥٩‏ كتاب الحدود (. ۰ باب من أنى ذات محم . Sat VY).‏ 
(18TH‏ وأخيرجه الحم في المستدرك ۽ / Yoo‏ » كتاب الحدود » باب من وجدو She‏ ببيمة ...» وقال : 
) صحيح الإسناد ) » ووافقه الذهبي » وأخرجه الببيقي في في السئن الکبری ۸ / CTY‏ كتاب الحدود.. باب 
ماجا ‏ حد اللوطي . ' 
)١(‏ رياه ابو داود في الحدود# باب « في الرجل Se‏ بحريمه » » وموقعه في الكبرق (۸ : ۲۳۷) . 


44 


الحدود ‏ باب من وقع على ذات محرم 
إبراهم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » حدثني داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله BEE‏ من وقع على ذات محرم فاقتلوه OG‏ 

وروی عن عباد بن منصور » عن عكرمة . 

وقد روى فيمن أق جارية امرأته أحاديث لم يثبت منها شيء منها : 
YY‏ حديث التعمان بن بشير مرفوعاً « إن كانت أحلتها له يجلد مائة » وإن 
لم تكن أحلتہا له رجم » . 

قال البخاري : أنا أنفي هذا الحديث . 
۸۸ ومنها حديث سلمة بن المحبق : ١‏ إن كانت طاوعته فهي له » وعليه 
مثلها » وإن كان استكرهها » فهي حرة » وعليه مثلها » . 

قال البجاد بن قبيصة بن حريث : مع سلمة ابن ا محبق » وفي حديثه نظر . 

وروی فيه عن ابن مسعود ٠.‏ 
۹ — وروی عن علي رضي BE‏ عنه أنه قال : إن ابن أم عبد لا يدري 
ماحدث ode‏ 6 وهذا يؤكد قول al‏ : بلغني أن هذا كان قبل الحدود > وردينا 
عن عمر 6 وعلي وجوب حد الزنا Oo, ale‏ 

—V‏ باب Opt!‏ يصيب حدًا 

۰ س yf Gel‏ عبدالله الحافظ » أخبزا. أبو العباس محمد بن يعقوب » 


1 أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم » أخبرنا بن وهب 3 أخبرني جرير بن حازم 3 
عن سليمان بن مهران » عن al‏ ظبيان » عن ابن عباس قال Fs‏ على على بمجنونة بني 


)1( أخرجه الترمذي في السنن ٤‏ / 1۲ > كتاب المحدود )10( باب ما جاء فيمن يقول لآخر : lat‏ 
(۲۹) » الحديث CV EVV)‏ » واللفظ له » وقال : ( هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه ) » وأخحرجه ابن 
ماجه في السنن ۲ / 867 » كتاب الحدود (۲۰) » باب من SP‏ ذات محرم ... CUT)‏ الحديث (VOVE)‏ 
مختصراً « وأخرجه إليقي في السنن الكبرى A‏ ۲۳۹ . كتاب الحدود » باب من وقع على ذات محرم ... ؛ By‏ 
ce ۲٥۳ «yor ۸‏ باب ماجاء في الشتم دون القذف . 1 


. 6 : ۸( GSH السنن‎ )۳( 


السنن الصغير | Yor‏ 

فلان قَدْ رَنَتْ وهى et‏ فقال Je‏ لعمر : ياأمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ 
قال : نعم » قال : أما تذكر قول رسول الله BE‏ « رُفِعَ القلم عن ثلائة : عن 
النام حتى يستيقظ » 6 وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق ؟ » قال : 
نعم » فأمر بها ». فخلى Ye‏ 

رفعه جرير عن الأعمش . ورواه شعبة » oly‏ عن الأعمش موقوفاً . 

By غو غل عرلا مروا‎ lab gf الا غق‎ sy عطادد‎ lpg 
حديئه مادل على أن عمر بن المخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال علي هذه معتوهة بنى‎ 
فلان لعل الذي أتاها أتاها » وهي في بلائها » فقال : لا أدري » فقال علي رضي الله‎ 
. عنه : وأنا لا أدري » فحين لم يدريا أسقطا عنما الحد للشيية » والله أعلم‎ 


A‏ باب في المستكره 
۱ - روينا عن ابن عباس » عن النبي BE‏ « إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ » والنسيان » ومااستكرهوا | عليه » .() ش : 
5 وفی حديث حجاج ب بن أرطأة » عن عبدالجبار بن وائل » عن أبيه قال : 
و ارقت How‏ على age‏ الب AG‏ فلا ts‏ الحد » Atif,‏ على الذي 
أصابها Oa‏ .. وليبس ار 


cay‏ أخرجه البخاري معلقاً . الفنح )4 : ۳۸۸) وأخرجه أبو داود في » كتاب الحدود (۳۲) » باب في امجنون 
يسرق .. (17) » الحديث )٤٤٠۳(‏ » وأخرجه الترمذي في السنن TY] ٤‏ كتاب الحدود )18( 6 باب ماجاء . 
فيمن لايجب عليه الحد(١)‏ » الحديث (1458) واللفظ له » وأخرجه ابن ماجه في السنن ASH 508 / ١‏ 
الطلاق )٠0(‏ » باب طلاق المعتوه ... (V0)‏ » الحديث (HEN)‏ » وأخرجه ابن حبان » ذكره الهيئمي في موارد 
الظمان » ص ۳۹۰ » كتاب الحدود (۲۳) » باب فيمن لا Sn‏ عليه (؟) > الحديث (44V)‏ » وأخرجه الجام 
في المستدرك ٠١۸ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب رفع القلم عن ثلاث ... » وقال : ( صحيح على. شرط .. 
الشيخين ) ووافقه إلذهبي . . ش 1 1 
)١(‏ فتح الباري ١‏ : 048) » وموقعه في السنن (HO : ۸( LES‏ وقد تقدم » وانظر فهرس الأحاديث .- 
(ry‏ أخرجه أحمد في المسند 4 / ۳۸ » وأخرجه الترمذى في السنن 4 / مه » كتاب الحدود )١5(‏ » باب . 
ماجاء في المرأة إذا استكرهت ...(۲۲) » الحديث (1407) » وأخرجه إبن ماجه في السنن ۲ / ۸۸1 > AS‏ 
الحدود (Ye)‏ 6 باب  )۴( KC‏ الحديث )۹۸( ؛ وموقعه في LOYV DA) GS‏ ش 


۳۰۱ 


الحدود ‏ باب فى المستكره 
وروينا عن عمر بن الخطاب من أوجه . 
وروي ينا عن عطاء ¢ والحسن ¢ والزهري 4 وعبدالملك بن مروال عليه Ad‏ ¢ 
والصداق . 
۴۳ - وروى يزيد بن زياد » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : 
Bl Syn) Je‏ : « ادرأوا ا حدوة عن المسلمينَ مااستطعع » فإن وَجَلْتُم 
للمسلم مخرجاً » فَحَلُوا سبيلُه » فإِن الإمام أن يخطىء في العفو FE‏ له من أن يخطىء 
في العقوبة )(0© . 
٤‏ ۲ - أخبرناأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار الكوفي بها » 
عبدالعزيز بن Gl‏ رزمة » أخبرنا الفضل بن موسى » عن يزيد بن زياد » فذكره . 
ورواه وكيع » عن يزيد » فوثقه ١‏ ويزيد بن زياد الشامى ضعيف فى الحديث . 
ورواه أيضا رشدين بن سعد 6 عن عقيل ¢ عن الزهري 4 ورشدين 
ورؤي عن عمر » وعلي » وابن مسعود » وغيرهم من الصحابة في درء الحدود 
بالشببات . 1 


8 باب في حد المماليك 
قال الله تعالى في المملوكات : «إ فإذا أحصن » فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما 
على الحصنات من العذاب ‏ [ النساء : ٠١‏ ] . 
٤‏ ۳۲۲ - قال الشافعي رحمه الله : والتصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبغض › 
وأما الرجم الذي هو قتل » فلا نصف له . 
2ه قال الشافعي : ١‏ وإحصان الامة إسلامها OG‏ 


قال الشيخ : روينا هذا عن عبدالله بن مسعود » وجماعة من التابعين . 


oly) (1)‏ الترمذي في الحدود )۱٤۲۶( ak‏ » باب « ماجاء في درء الحدود » 6 ص (5 : (YY‏ واستدركه الحا 
(WAR : £)‏ » وموقعه في السنن الكبرئ A)‏ : ۲۳۸) . 
)١(‏ نقله البببقي في الكبرئ (۸ : (VEY‏ 


rey 


السنن الصغير | ج ۳ 


وقيل : إحصانها [ ل . أ] نكاجها » وخكى ذلك أيضاً عن الشافعى » . 


وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : ليس عليها حد ختى تحصن » ونحن 
نوجب علا الخد بالكتاب إذا أحصنت » ويوجب عليها بالسنة والآثر » وإن لم 


تحصن « وكأنه Ui]‏ نص في أكمل حالتها على ماله نف » وهو الجلد ليستدل به 


على“ سقوط الرجم عنهاء والله أعلم . 


5 _ أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ؛ Let‏ أو اتن er‏ 
محمد بن عبلوس » حبرا عفان بن سعيد » أخبنا القعنبي فيما قرأ على مالك » عن ابن . 
شهاب » عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » عن ابي هريرة » وزيد بن 
عالت جني a co ol‏ إل كل ع لحز ea‏ بي كمي تقال OS‏ 


زنت فاجلدوها 3 ثم إن زنت فاجلدوها 34 ْم إن زنت فاجلدوما ¢ م إن زنت 
فبيعوها » ولو بضفير ONG‏ 
قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة » أو الرابعة ». والضفير : الحبل . 


۷ لس Gel‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » Gel‏ عبدالله بن جعفر » . ٠‏ 


أخبرنا يونس بن حبيب » Geel‏ أبو داود » أخبرنا a‏ الشدي ‏ تعن سعد 
ابن عبيدة 6 عن clas al‏ اساي قال : خطب علي - ب رضي الله ae‏ » 
فقال Ul:‏ الناس أقيموا Spt‏ على أََائكُمْ من Gatl‏ متهم » ومن لم يصن » 
٠‏ فإن Uf‏ لرسول الله AE‏ 25 فأمرني أن أجلدها » فأتيتها » فإذا هي حديثة 
ais‏ بالنفاس » فخشيثٌ إن أنا جلدئها OF‏ موت » Cath‏ الي sel AE‏ 
فقال : أحسنت OG‏ 

544" وروينا عن الحسن بن محمد » وعلي أن فاطمة بنت رسول الله عر 
ورضي عنها حدت جارية ها زنت . 


وروينا. فيه عن عبدالله بن مسعود » وعبدالله بن عمر » وزيد بن ثابت > واي - 


برزة . 


ش (5) ay‏ البخازي في اليبوع > ح (۲۲۳۲) » باب « بيع المدير » » فتح الباري (AT : ٤(‏ » ومسلم في 


2A) الكو‎ N في‎ LAN N ey Whe dl he Î yy الخدود‎ 
(VEG e YE 


oly )۳(‏ مسلم 3 OTT : T) pare‏ »باب و nea) att‏ على النفساء 66 وموقعه في السنن الكبرى' A)‏ 0 


er 


۳ 


الحدود ‏ باب حد القذف - 
وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن » أو م يتزوجن . 
۹ - وعن عبدالرحمن بن al‏ قال : أدركت بقايا الأنصار » وهم يضربون 
الوليدة في مجالسهم إذا زنت . 
gf Geto ٠۰‏ زكريا بن ألي إسحاق » Gel‏ أبو الحسن الطرائقي » أخبرنا 
الام الو ee‏ 
على رقيق الخمس » وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق » فوقع بها » فجلده عمر بن 
الخطاب .ونفاه » ولم يجلد الوليدة ل . ۲۸۰ .ب ] لأنه استكرهها ١.‏ . 
6 وروينا عن cole‏ عن إبراهم أن عليًا قال في أم ولد بغت قال : 
تضب » ولا نفي عليها . 
۲ = وعن حماد عن إبراهم أن ابن مسعود قال : تضرب » وتنفى. . 
وروی عن علي مثل قول ابن مسعود » ومن ينكر النفي تج بمراسيل إبراهم 
. النخعي » ادن الب اسع وريد كو ان BU pki‏ عبر له 
مملوكة له في الزنا » ونفاها إلى فدك . 


٠‏ باب حد القذف 
قال الله عز وجل : ل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعدوا فى 
الدنياء والآخرة 3 وهم عذابٌ عظم 4% [ النور : YY‏ ] . 
وذكر رسول الله AE‏ » قذفهن في الكبائر » وقال الله عز وجل في حدهم 
> والذين يرمون الحصنات , ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ‏ [ النور: ؛ ] . 


وروينا عن عمرة » عن عائشة في قصة الافك » فأمر رسول الله BEE‏ برجلين 
وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة » فجلدوا OL‏ 


. )747 TA) GSN مالك (۲ : ۸۲۷) » باب « جامع ماجاء في الزنا » » وموقعه في السنن‎ thy )٤( 
وأخرجه‎ » (88VE) الحديث‎ , (Foy باب في حد القذف‎ » (TY) أخرجه' أبو داود في كتاب الحدود‎ (0) 
= » )3141( باب ومن سورة النور (76) » الخديث‎ » (EA) OLA الترمذي في السنن ه / ۳۳۹ » كتاب تفسير‎ 


ين 


السنن الصغير | ج ¥ 


rele] Gel » أبو الحسن بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد‎ eh س‎ YoY 
القاس‎ Gel 6 any علي , بن المديني » أخبرنا هشام بن‎ Greed » ابن إسحاق‎ 
بن عبد الرحمن » > عن سعيد بن المسيب أنه مع ابن عباس‎ DE عن‎ » DE el 
يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر » فذكر‎ BE يقول : بين رسول الله‎ 
انطلقوا به » فاجلدوه مائة‎ « : UF الحديث في إقراره بالزنا بامرأةٍ » فقال رسول الله‎ 
› تقال : فلانة‎ Ea ak يكن تزوج » فلما أني به مجلوداً قال‎ dy ؛‎ Sule 
من شهودك‎ ٠ AS ذلك » قالت : كذب » فقال رسول الله‎ a فدعاها‎ 
» إنك خبشت بها » وإنها تنكر » قال : يارسول الله ! والله مالي شهداء» فأمر به‎ 
. 20) خد القية ثمانين‎ aL ales 


ا ale‏ مخرج في كتاب السنن OL‏ . 
۴ _ وني الحديث الثابت ie oe‏ عن النبي Ltn: RE‏ 0 
قذف مملوكة » وهو بريء نما قال أقم عليه الحد يم القيامة إلا أن يكون کا 
قال )59) . 


وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه جد كامل » وأما إذا قذف 
YAY. J]‏ . أ] المملوك حرا » فقد روينا ع coal‏ وص اداو اي 
القذف أربعين : 


d وأخرجه ابن ماجه‎ 2 jlo سنن أي داود 5 / ۲۸۳ » الحديث )20( وعزاه‎ pat المنذري في‎ a 
tage ؛ الحديث (1551) واللفظ لهم جميعاً‎ )١5١( باب حد القذف‎ » (Tey الحدود‎ OLS cAoV / ۲ السنن‎ 
1 . والمرأة » هي حمنة بنت جحش‎ « BUT و بالزجلين » هما : حسان بن ثانت » ومِسْطّح بن‎ 
واللفظ‎ (LEV) الحديث‎ » )۳١(... (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجدود (۳۲) » باب إذا أقر الرجل بالزنا‎ 

له » وذكره المنذري في مختصر سنن أي داود 5 / ۲۷۷ » الحديث le ee Gla obey (eV)‏ 
الكذب 6 والمراد القذف . 
(*) السنن الكبرئ YOu 2A)‏ 
)٤(‏ رواه البخاري e‏ و قذف العبيد » ومسلم في الأيمان والننور = باب و التغليظ على من 
قذف Se‏ بالزنا » » وأبو داود في الأدب ‏ باب ١‏ في حق المملوك » » والترمذي SE‏ 
« اهي عن ضرب الخدم » » وقال : حسن صحيح . 


Fo. 


ea‏ مايهب فيه القطع 
١‏ - باب القطع في السرقة 


قال الله تعالى : «إ والسًارف والسارقة فاقطعوا أيديهما ...... الآية 4[ المائدة : 
۸[ 

4 2 أخبنا yl‏ طاهر الفقيه » gi Gel‏ حامد أحمد بن محمد بن يحبى بن 
بلال » أخبرنا الحسن بن محمد ين الصباح الزعفراني » Gel‏ أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن أي صالح » > عن ul‏ هري قال : قال رسول الله AE‏ « لَعَنَ الله 
السارق يسرق البيضة › ٠‏ قط يده » ويسرق الحبل 3 فتقطع يذه . 

9 ورواه حفص بن غياث » عن الأعمش › > ثم قال الأعمش “كاير يرون 
ail‏ بيض الحديد . والحبل كانوا يرون أن منها مايساوي دراهم ) . 

: قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عزوة » عن أبيه أنه قال‎ KYO 
. » إن اليد لا تقطع بالشىء التافه‎ « 
في أدى‎ BE ius سحدثتني عائشة أنه لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله ع‎ ۷ 
)(. مجن جحفة » أو ترس‎ of من‎ 


۲ - باب مايجب فيه القطع 


WYOA‏ أخبرنا yl‏ عبدالله الحافظ « وأبو زكريا ب بق أن إسحاق Lipset : Yb‏ أبو 
ش العباس محمد بن يعقوب e‏ ¢ 
es‏ ببغداد 4 أخخبرنا 5 5 yl ra‏ سليمان بن كثير aa‏ بن hee‏ 
قال : أخبرنا الزهري عن عمرة » عن عائشة عن النبي يقال : « القطع في ربع 
دينار ¢ شاعنا ¢ م 

Ll 7 ۹‏ أ عبدالله الحافظ ¢ Und‏ محمد بن the‏ ب بن Gast > bibs‏ 


00( رواه البخاري في الحدود » ح )1۷۹٩(‏ » باب «١‏ قول الله تعالى : والسارق والسارقة...:. ۲ + فتح الباري 
WY)‏ :41( ومسلم في الحدود ‏ باب حد السقة (۳ : NE‏ . طبعة عبد الباق » وغيرهما . 

oly )۲(‏ البخاري ومسلم کا تقدم في الحاشية السابقة ٠٠.‏ | 

)1( فتح الباري (؟1 : 97) » باب « والسارق والسارقة » حديث (1۷۸۹) » ومسلم في الحدود ET)‏ 1817 : 
بات Beds‏ .شوق :فى Gell‏ الك (Yok SA)‏ 4 ْ 


ret 


السنن الصغير / ج ۳ 
محمد بن عمرو ا حرشي » Linon!‏ القعنبي اا إبراهم بن سعد » عن ابن 
شهاب » عن عمة » عن عائشة قالت : قال رسول الله EE‏ ؛ « تقطع إليد في ربع 
دينار > قضاغدا 6 . 

٠‏ وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد » عن الزهري » قال : « تقطع يد السارق في 


١‏ وكالرواية الأولى رواه الشافعي » وإسحاق بن إبراهم الحنظلي » والحميدي في 
إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة » عن الزهري » HIS‏ رواه محمد بن عبيد بن 
حساب » وحجاج بن منهال » عن سفيان » وكرواية [ ل . ۲۸۱ . ب ] معمر رواه 
يونس بن يزيد » عن الزهري » وزاد في الإسناد 6 SLB‏ عن عروة بن الزبير » وعمرة 
بنت عبدالرحمن عن عائشة » وكذلك رواه سليمان بن يسار » وأبو بكر بن محمد 

عمرو بن حزم » ومحمد بن عبدالرحمن الأنصاري » عن عمرة » عن عائشة . 
Lith — te‏ أب ba Se‏ أغينا أب و الاس dat‏ يبن يعوب : 
أخبرنا الحسن بن مكرم » أخبرنا أبو النضر » أخبرنا محمد بن راشد » عن يحيى بن 
' يخبى الغساني قال : قدمت المدينة » فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » 
م عا واه الو eo‏ 
Slow‏ إلى خالتي عمق بنت عبدالر من : ألا تعجل في أمر هذا | de‏ 

حتى اتيك > فأخبرك ما caer‏ من عائشة في أمر السارق قال فاتتني » فا 

أنها سمعت عائشة : تقول ae hae‏ ل ل م 
فيما هو Gal‏ من ذلك » » وكان ربع دينار يومد ثلاثة ة دراهم » والدينار اثنا عشر 
درهماً » قال : فكانت ade‏ دون الربع دينار فلم أقطعه » . 


الذي : 
Geel 9 ١‏ أبو الحسن محمد بن الحسين بن ياوه العلوق + Gael‏ أبو dale‏ 
3 کک أخبرنا بن بشر 4 أو الأزهر 3 ال م 
ا a sal ci is Jered HH‏ اداه 
دراهم . 

¥ 


الحدود ‏ باب tele‏ فيه القطع 
5 = ومعناه رواه مالك بن أنس » وموسى بن عقبة » وعبيد الله بن عمر ء 
وأيوب السختياني › 0 ai sca‏ بعضهم : ونه ثلاثة دراهم . 


وز a a‏ حاتم الرازي a ors‏ حميد الطويل قال : سأل قتادة 
أنس بن مالك » فقال : يأأبا ga‏ أيقطع GL‏ في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد 
قطع أبو بكر في شيء لا Gal‏ أنه لي بثلاثة دراهم . 0 

4 - وروينا عن شعبة » عن ق 1 كت : قطع أبو بكر في خمسة 
دراهم . ١‏ 
1o‏ ت Liner!‏ أبو زكريا ب بن al‏ إسحاق ¢ أخخبرنا أبو oo‏ هو الام 
أخخيرنا الربيع 4 اا الشافعي ¢ ا مالك . 


ke Gael cE. vay اخسن الطرائقي وال‎ oof Gort » أبو ركريا‎ Ged 
ابن سعيد » أخبرنا القعنبي فيما قرأ غلى مالك عن عبدالله بن أي بكر بن حزم » عن‎ 
عئان عفأمر بها‎ age اف عن عمرة بنت عبدالرحمن أن سارقاً سق أترجة في‎ 
» عثان » فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درثماً بدينار » فقطعت يده‎ | 
. قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس‎ 

لفظ حديث الشافعي »وني رواية القعنبي زمن Oe‏ بن عفان » فأمر بها 
عثان أن تقوم « وم يذكر قول مالك . 
gh biel Cee on ae E ۹‏ 
خليفة » أخينا القعنبي » أخينا سليمان بن بلال » عن جعقر بن محمد » عن 


ع £ 


أيه : أن Ye‏ قطع يد سارق في بيضة من حديد of‏ ربع دينار . 

57 ب أخبينا يحبى بن إبراهم » Gel‏ أبو الحسن الطرائقي » أخبرنا عثان بن 
سعيد » أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك » عن يحيى بن سعيد » عن عمرة بنت 

٠‏ عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي RE‏ قالت : ما طال Ge‏ » وما نسيثُ القطع في 

ربع دينار » فصاعداً . 

۸ 9 وأما حديث محمد بن إسخاق » عن أيوب بن موسی » عن عطاء » عن بن 
عباس قال : كانت قيمة امجن الذي قطع فيه رسول الله عله » عشة دراهم , فإنه ٠‏ 
وهم » والصواب:: ش 


السنن الصغير / جا 
8 سسرواية. الحكم بن عيينة » عن عطاء » عن مجاهد » عن أمن الحبشي قال : 
كان يقال : لا يقطع السارق إلا في من الجن » أو أكثر » قال : وكان من امجن يومئل 
ديناراً » وأيمن هذا من التابعين » يروي عن عائشة ئشة غير هذا الحديث . 

وبرزى عن تبيع ابن امرأة كعب » aks‏ فحديثه ا 
شريك » فخلط في إسناده » وقال مرة : أيمن بن أم أيمن »> ورفعه . 
١‏ قال الشافعي. :أن أو أسامة قعل مع وول اف عل »نهم coe‏ قبل 
مولد مجاهد » dy‏ يبق بعد النبي AE‏ فيحدث عنه ». م الرواية التي أخرجها أبر 
داود في كتاب السنن بإسناده . | 
۹ عن عطاء » عن ابن عباس قال : قطع رسول الله يه يد رجل ف 
مجن قيمته دينار.» أو عشة دراهم » » وهذه حكاية حال . ا 


۴ -قال الشافعي رضي الله عنه : المجان: قدياً » وحديثاً ae‏ 
ومأئة » ودرهمين » .فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكار منه ل : ۲ . ب ] 
op cat crane Sale op i Sy‏ 0 
والرواية عن القاسم بن عبد الرجمن » عن عمر أنه لم .يقطع في ثمانية منقطعة . 
PVE‏ وروينا عن ابن المسيب » عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : لا 
تقطع الخمس إلا في الخمس » والروابة فيه عن عبد الله ين مسعسود ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يقطع إلا في الدينار » أو العشة دراهم Lad‏ منقطعة . | 
٤‏ وقد روى عيسى بن ألي عزة » عن الشعيي » عن عبد الله أن النبيّ BE‏ 
قطع في من Lat cand‏ دراج ؛ الرواية فيه عن على طنحيفة با وقد ر ن 
علي رضي الله عنه بخلافها » وبالله التوفيق . | 


n 


آحر الجزء الثالث يتلوه في أول aS‏ عشر ‏ إن شاء الله باب « القطبع | 
في كل ماله of‏ إذا سرق من جرز » . 0 


الحدود ‏ باب القطع فى كل ما له تمن إذا سرق من حرز 
١‏ ب باب القطع في كل ما له تمن إذا سرق من حرز » وبلغ نصابا 

6 _ أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل Mate‏ أخبزا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب ؛ أخبرنا الربيع بن سليمان » Lgl‏ الشافعي Lytle‏ بن عيينة » عن ١‏ 
يحبى بن سعيد » عن محمد بن حي بن حبان » عن عمه واسع بن حبان » عن رافع 
بن ue‏ أن النبي RE‏ » قال : « لا قطع في تمر » ولا OS‏ 

7" د قال الشافعي ‏ رحمه الله : ويبذا نقول : لا قطع في تمر NV gle‏ 
غير محرز » ولا في جمار لانه غير محرز » وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب . 
۷ _أخبنا مالك » عن اب بن ألي نحسين » عن عمرو بن شعيب » عن النبي 
Be‏ » أنه قال : « لا قطع في ثمر Slee‏ فإذا أواه الجرين97 » ففيه القطع “٠۲‏ . 
۸ - أخبرنا أبو زكريا ب بن al‏ إسحاق 4 أخبرنا yl‏ الحسن الطرائفي » أخبرنا 


(۱) في السنن الكبرئ (۸ : 588) : « أخبنا أبو زكريا بن إسحاق » hy‏ بكر بن الحسن » sth‏ سعيد بن أي 

عمرو © . , 
)1( أخرجه مالك في الموطأ ۲ / ۸۳۹ » كتاب الحدود )80( » باب مالا يقطع فيه (NV)‏ « الحديث CTY)‏ 
ضمن رواية مطولة » وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ۲ / ۸۳ . 5 » كتاب الحدود » الباب الثاني 
في Be‏ الحديث )۲۷١(‏ ء وأخرجه أحمد في المسند © / ٤۳‏ » وأخرجه الدارمي في السنن ۲ OWED‏ 
كتاب الحدود » باب مالا يقطع فيه من الهار » وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود (TV)‏ » باب مالا يقطع فيه 
(17) » الحديث (ETAA)‏ » وأخرجه الترمذي في السئن OF ه١ / ٤‏ » كتاب الحدود )10( » باب ماجاء 
لا قطع في ثمر ...(19) » الحديث (1444) » وأخرجه GL‏ في المجتبى من السنن A‏ ۸۷ » كتاب قطع 
السارق (55) » باب ما لا قطع فيه (۱۳) » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / 6 , كتاب الحدود (۳) © 
باب لا يقطع في نمر ولا کار (۲۷) » الحديث  )1091(‏ وأخرجه ابن حبان » ذكره يشمي في موارد الظمآن » 
ص ۳٣۱‏ » کتاب الحدود (۲۳) › باب فيمن لا قطع عليه:.. (0) » الحديث «(Nowy‏ وأخرجه البيبقي في 
السنن الكبرى ۸ / 757 » كتاب السرقة » باب القطع في كل ما له تمن p lly«‏ چ 
و كر » هو US‏ النخل أي شحمه . 

(") (الجرين) = موضع يفف فيه الغار » والجمع : OF‏ 00 
)٤(‏ رواه مالك في الحدود (۲ : )۸۳١‏ » باب « مايجب فيه القطع » » وقال أبو عمر : لم تختلف رواة الموطأ فى. 
. إرساله . ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو » وغيو . قلت : وصله النساني عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده . فى : 45 كتاب قطع السارق » ١١‏ # باب الثمر المعلق يسرق .و١‏ باب الثمر يسرق بعد 
أن يؤويه الجرين . 


1۰ 


السنن الصغير / ج ٣‏ 


NG een a tie‏ امار لعل Oi ee eee‏ ون عي الي 
ابن أي حسين المككي أن رسول الله J REE‏ عا قال :لا قطع في x‏ 
معلق » ولا في حريسة) جبل » » فإذا أواه المرا phallic abt fee‏ فنا بل fi‏ 
امجن DE‏ | 
كذا قال » وابسن بين أبي حسين Ul‏ رواه عن عمسرو بن ent‏ روه 

الشافعي ae eee‏ ل ل ل e‏ ل د 
ee oe‏ عار eel Pan‏ جده » عن الب EE‏ 


Ll = ۹‏ أبو الحسين بن الفضل » أخبرنا si‏ ا بن ماني » ol‏ 
أحمد بن حازم » أخبرنا محمد بن كناسة » حدثني إسحاق اعد ع toe‏ 
0 > عن سارف Ne‏ ؟ قال : القطع في JO‏ فكما أحمرز : 


PA:‏ ا if‏ الحسين ٠‏ علي بن اغ عبد الله بي: ن إبراهم ell‏ ببغداد 
Oke Gel‏ بن أحمد بن السماك > أخبرنا محمد بن الحسين الحنينى » أخبرنا gee‏ 
ابن حماد بن طلحة » أخبرنا أسباط » عن سماك » عن حميد ابن أخت صفوان عن 

صفواك ب ا ا ل eg‏ 


ل 


جائ J‏ فاحاستها مني » فأ الرجل فأق به البي إل » فأمر به ela‏ 
قال : فأتيته » فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً أنا أبيعه » وأنسئه ثمنها » » قال |: 
Yio‏ كان هذا قبل أن تأتيّنى Oca‏ | 


)9( (حريسة جبل) = أي ليس فيما يحرس بالجبل » إذا سق » قطع » لأنه ليس بحرز . 
bye Cy‏ مالك (؟ : CATV‏ والستن الكبرى (۸ : LNT‏ 

» )9(.... باب ترك الشفاعة للسارق‎ » (i) الحدود‎ OLS . Aro — are ۲ مالك في الموطاً‎ ae ol (Y) 
كتاب الحدود » الباب‎ » ۸٤ / ۲ واللفظ له » وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند‎ » (VA) الحديث‎ 
al » .... صفوان بن أمية‎ on ومن رواية عبد الله بن صفوان‎ . (YVA) الثاني في حدٌّ السرقة » الحديث‎ 
باب من درق الخ‎ CMe) وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / ۸1 » كتاب الحدود‎ » ty / * أحمد في المسند‎ 
ab عن عبد الله بن صفوان » عن أبيه .... ومن رواية ابن عباس رضي الله‎ (Yodo) الحديث‎ » (TA) الحرز.‎ 
ah قال.: كان صفوان بن أفية ... أخرجة الدارمي في السنن ۲ / 1۷۲ » كتاب الحدود » باب السارق يوهب‎ 
باب مايكإن‎ (EN) وأخرجه النسافي في امجتبى من السنن ۸ / 59 . كتاب قطع السارق‎ ٠... 

..)0( » وأخرجه الحا في المستدرك ٤‏ / .58 . كتاب الحدود . باب النبي. عن الشفاعة في الجداء 

0 : (صحيح الإسناد) ٠‏ ووافقه الذهبي . 


51١١ 


الحدود ‏ باب قطع العبد الآبق › والنباش 


أخرجه gh‏ داود » ثم قال : ورواه الل عو لاعن وار إن حجر 
قال : نام صفوان . 
TYAN‏ قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه » فقطع النبيّ 
. عله » سارق ردائه . 
5 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر أنه قال : لا تقطع يده حتى يخرج 
السرقة ) . 

وروی في معناه » عن Ole‏ » وعلي . 
۴ — وروينا عن dl‏ الزناد « عن أصحابه الفقهاء من fal‏ المدينة أنهم كانوا 
يقولون : من سرق عبداً صغياً » أو أعجنياً لا حيلة له قطع » . 
ش وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع » وقال : ey » ope Mpa‏ أراد » ٠‏ 
والله أعلم إن صح ذلك من سق We Wh‏ 0 
084 فقد روى ابن جرج » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلاً في 
غلام سرقه() : 

٤١‏ — باب قطع العبد GM‏ » والنباش 


Gel — ۵٥‏ أبو زكريا بن أي إسحاق ». أخبرنا أبو العباس الأصم » أخبزا 
الربيع » أخينا الشافعي ٠‏ أخبرنا مالك » عن نافع أن عبداً لابى Ce pe‏ » وهو 
آبق » pb‏ به ابن عمر » OG AY Cale‏ 
YAN‏ قال الشافعي : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيراً . 

' والذي روى في العبد GM‏ إذا سرق باطل لا أصل له . قال الشيخ : وروينا 
قطع النباش » عن عامر A comes‏ والحسن البصري » وعطاء بن chy Al‏ » وعمر بن 
عبد العزيز » وروى عن عبد الله بن الزبير » وعائشة . | 


. )۲۹۸ EA) وسنن الببقي الکیی‎ » )۳۳۹ : ۱۱( GB » )۱۹٩ : ۱۰( مصنف عبد الرزاق‎ (AY 
LATA EA) GS geod وموقعه في‎ CATT : ۲( موطأ مالك‎ (Vy 


1۲ 


اسن ron sal‏ 
PAY |‏ اس Gy‏ حديث بشر بن خازم » عن عمران بن يزيد بن البراء » عن أبيه ؛ 
ا ار ار 
قطعتاه ) . | 
PAA‏ وهو فيما أنبأنيه yf‏ عبد الله الحافظ إجازةٌ » أحبزا أبو الوليد الفقيه ‏ 
أخبرنا الحسن بن سفيان قال : وفيثما أجاز لي عثان بن سعيد » عن محمد بن أي 
بكر » عن بشر » فذكره . | 
8 7 وروی ابو داود حديث ابي ذرء عن الت عله : ١‏ كيف أنت إذا 
أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوضيف يعني القبر OU‏ ثم قال أبو داود ؛ 
قال ole‏ بن سليمان : يقطع النباش GY‏ دحل على الميت في بيته ؟ 


6 — باب!: كيف القطع | 
: قال الله عز وجل 2 »> والسارق» والسَارقة 1 ... فاقطعوا أيباما 4 2 المائدة : 


; CYA 
قال اسم‎ clingy ) BLS abit ( ax في قراءة ابن‎ sale قال‎ 4. 
سرق ابتداء قطعت يده 5 ابه‎ a ee وهذا‎ | 
= 6 الكف‎ 

05 بسب فقد روى عن ا الله ene‏ 6 وعن رجاء بن 8 3 | 

عدي مرفوعا أنه قطع يد السارق من المفصل . 

17" م وعن غمر بن الخطاب أنه كان يقطع من OO fecal‏ | 
dy‏ إسناد هذا الحديث مقال . | 


yay‏ ل yf Gel‏ الحسن محمد بن أي المعروف الفقيه » أخبرنا gh‏ شميل 
. الإسفراييني » Gel‏ أبو جعفر الحذاء » Gel‏ علي بن عبد الله المديني » أخبرنا 


| » باب « في كف اللسان » , وابن ماجة في الفين  باب « التثبت في الفتنة‎ cgi داود في ف‎ gl oly (YY 
. )۲۷١ : ۸( والسنن الكبرى‎ (VOT : ۸( والمغني‎ (Ve 9) الخراج لأي يوسف‎ )1( 


yyy 


الحدو دت باب كيف القطع 


سفيان » Geel‏ يزيد بن خصيفة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : أَتِيّ 
SS‏ 
فعلت [ ل pi. we.‏ فقال : ١‏ اذهبوا به » فاقطعوه » ثم أحسموه » ثم اتوي 
Cl a‏ 
سفيان : « ويحك تب إلى الله » قال : « تب إلى الله » » قال : « اللهم تب 
عليه » » ثم قال سفيان : وحدثنا هذا الحديث غير يزيد بن خحصيفة) . 

قال الشيخ : : هكذا روى مرسلاً » وقد قيل عنه عن ابن ثوبان » عن ألي 
هريرة 6 عن النبيّ ME‏ 
٤‏ 7 وروينا في تعليق يد السارق في عنقه » عن حجاج بن أرطاة » عن 
مكحول » عن عبد الله بن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد 
السارق في عنقه » فقال : سنة قد قد قطع رسول الله BE‏ يد سارق » وعلق يده في 


. ARF 


tel _ ٥‏ أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو الحسن على بن محمد 
المصري » أخبرنا حمدان بن عمرو » أخبرنا نعم هو ابن ole‏ » أخبرنا ابن المبارك › 
أخبرنا أبو بكر بن على » عن حجاج » فذكره » قال نعم : سمعته من ابي بكر بن 
عا 


في * 
Fae‏ ل ل 
0 — رضي الله عنه ‏ مثل ذلك . 


» ... كتاب الحدود‎ » ٠٠۲ / 7 أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه موصولاً الدارقطني في السنن‎ (yy. ٠ 
: كتاب الحدود » باب النبي عن الشفاعة في الحد وقال‎ , 58١ / 4 في المستدرك‎ EL وأحرجه‎ » )7١( الحديث‎ 

(صحيح على شط مسلم) وسكت عنه الذهبي » وأخرجه البييقي في السنن SS‏ ۸ / ۲۷۱ » كاب 
'السرقة ؛ جماع أبواب قطع اليد . .. وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً » أبو داود في 
المراسيل » ص 101 » كتاب الحدود » الخديث )۲٠٤(‏ » وأخرجه أبو عبيد الروي في غريب الحديث ۲ / 


۸ » مادة (حسم) » وأخرجه البہقي في المصدر السابق » والحسم GSI:‏ لينقطع الدم . 


1£ 


75 ساباب السارق يعود 

of Gel _ ۹‏ علي الروذباري » أخبينا أبو بكر بن داسة  Liesl‏ أبو داود » 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيند بن عقيل الملالي el‏ جدى » عن مصعب بن 
ابت بن عبد الله بن الزبير » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : 
« جيءَ بسارق | إلى رسول الله زی Jus‏ : « اقتلوه ¢ قالوا : يارسول الله إا سرق » 
فقال : » اقطعوه ) ۲ (ies‏ > ثم جيء به الثانية » فقال : « اقتلوه » » قالوا : 
يارسول الله LY‏ سرق » فقال : « اقطعوه » » فقطع ء ثم جيء به الثالشة » فقال : 
« اقتلوه » » قالوا : يارسول الله Le]‏ سرق قال_: « اقطعوه» » قال : ثم أتي به 
الرابعة » فقال : « اقتلوه » » فقالوا : يارسول الله Le‏ سرق قال : « اقطعوه ct‏ فأتي 
به الخامسة » فقال : « اقتلوه ) » قال جابر. Lal‏ به + oad‏ .ع ثم أجتررناه » 
فألقيناه في بكر » ورمينا عليه الحجارة . 


زوه عاطم نين عد الم gmt‏ لاع oy ces‏ تالش وال اق 


الممة الأولى أمر بقطع يده » وفي الثانية » بقطع رجله [ ل . > 8 . ب ] وفي الثالثة 
بقطع يده اليسرى 6 by‏ الرابعة بقطع رجله العنى » Pear.‏ 
بقتله )29 . 


ورواه Leal‏ الحارث بن عبد الله بن أي ربيعة » وأخرجه أبو داود في المراسيل . 
a Mal ey‏ 


أخبرنا al‏ بن Gel ¢ els‏ ا الشافعي أخبرنا en‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داؤد في CLS‏ الخدود (TY)‏ » باب في السارق يسرق مراراً oH)‏ الحديث )441١(‏ واللفظ له 
وذكره المدذري فى مختصر سنن ألي داود * / 7*5 ۲۴۸ » الحديث (AEA)‏ وعزاه للنسائي قال : ( هذا . 
متكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ) وأخرجه الدارقطنمي في a | Viel‏ کاب 
الحدود .... ٠‏ الحديث (YAN)‏ » وموقعه في السنن الكبرى )۸ : (Y۲‏ . 1 


xy‏ أخرجة المزني عن الشافعي في مختصر الأ (المطبوع بذيل ۲٠٤ / ۸ ANS‏ ء كتاب الحدود » باب 
قطع اليد والرجل .... » وأخرجه الدارقطني في a‏ ۳ / ۱۸۱ كتاب الحدود والديات وغيو »الحديث 
9( . 


ولام 


السنن الصغر / جه ل 


الحدود ‏ باب السارق يعود 
Gel,‏ أبو زكريا » Gel‏ أبو الحسن الطرائقي » Gel‏ عهان بن سعيد ء 
eel‏ لاسي Lad‏ قرا عل مالك »عن عبد الجن : بن القاسم » عن أبيه أن رجلا 
من أهل المن abil‏ اليد CAB EIN,‏ « فنزل على أي بكر الصديق » فشكا إليه Of‏ 
عامل امن ظَلَمَهُ » فكان يصلي من الليل »> فيقول أبو بكر : ay AL al‏ 
. سارق . ثم افتقدوا حلي لأسماء بنت عُمَيْس امرأة أي بكر » فَجَعَلَ الرجل يطوف. 
معهم » ويقول : اللهم عليك بمن ES‏ أهل هذا البيت الصاح » فوجدوا EN‏ عند. 
fo‏ قم أن الأ Se‏ ».اعرف کے J‏ انود م sh‏ 
بکر » فقطعت يده اليسرى » وقال أبو بكر : والله لدعاقه على نفسه Ath‏ عليه 
عندي من سرقته ۲ . 
4 — ورواه سفيان بن عيينة » عن عبد الرهن بن القاسم » عن أبيه أن أبا 
بكر أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل » فقال عمر : المية اليك © sg‏ 
ورواه نافع » عن صفية بنت Ul‏ عبيد » عن ابي بكر » وعمر بمعناه في قطع 
. اليد بعد قطع اليد » والرجل . 
۹ — وروينا عن عكرمة » عن ابن عباس »› قال pe cigs:‏ بن lhl‏ 
قطع يدا بعد يدر ورجل9©» . 
٠‏ _ أخبرنا أبو حازم الحافظ » of Gol‏ الفضل بن خميرويه » أخبرنا أحمد 
ابن نجدة » أخبرنا سعيد بن منصور » أخينا هشم » أخبرنا خالد » عن عكرمة 
eat)‏ 3 
Ul‏ الذي روى عن علي أنه لم يقطع بعد يد » ورجل » » وقال باي شن 
يمسح » بأي شيء يأكل » على شيء أي بمشي إني لأستحي الله فإنه إن يتب عنه » 
فقول من يوافق قوله ما Lay‏ من [ ل . ۲۸١‏ . أ] من السنة أولى بالاتباع » وبالله 
التوفيق . | 


2 موا مالك (۲ : ۸۳۰ ۰ CATT‏ والسنن GS‏ (۸ : ۲۷۲) . 
)٤(‏ تفسير القرطبي (۷ : ۱۷۲) » والسنن الکیری (۸ : 07174 . 7 


۳1٦ 


السنن الصغير / جم 


+07 ساباب الاعتراف بالسرقة ٠‏ 


ل" لس أخبرنا أبو علي الروذباري » أخبنا gl‏ يكر بن داسة» أخبرنا yf‏ 
داود » أخبرنا موسى بن إسماعيل » | ole Gps‏ 6 عن إسنحاق بن عبد الله بن al‏ 
طلحة » عن أي المنذر مول أي ذر » عن ابي أمية الخزومي أن ST BEE Sal‏ 
بلص قد اعترف اعترفاً ٠‏ وم يوجد معه متاع » فقال رسول Ld: BE‏ أخالك 
سرقت ؟ قال : بى » فأعاد عليه مرتين » أو ثلاثاً » فأمر به » فقطع » وجىء به » 
فقال : استغفر الله » وتب إليه » قال E‏ : اللهم تب 
عليه OB‏ 


۰۲ ۲ س وراه م » عن إسحاق » وال عن أي أية حل من الأتصار + عن 

النبيّ RE‏ 
وروينا عن als Ji al shal al‏ سوداء سرقت فقال نا : سرقت » قولي 

لان فقالت oY:‏ > فخلى ع عنها » وعن ابن مسعود الأنضاري ris‏ ' 

۰۳ ۰ س وروينا في أعتراف العبد بالسرقة » > عن عمرة بنت عبد البحمن عن عائشة 

انها أمرت به » فقطعت يده 6 وقالت Vaan nae Ol‏ 

السارق » فقد روينا : ; . : 

عن سمو بن جندب » عن الي له عل ايد ما اعات سحي 


\ 


hh 


e ال‎ caine e ro 


)1( تقدم في (۳۲۹۳) .' 
٠‏ (1) أخرجه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه : أحند في المسندا © آ۸ able ١١‏ في الستن ش 
١ / ۲‏ كتاب البيوع » باب في العارية مؤداة وأبو داود في السنن ۴ / ۸۲۲٠‏ » كتاب الييوع AV)‏ » باب ١‏ 
في تضمين العارية (90). الحديث (TOM)‏ والترمذي في السنن ۳ / 055 » AS‏ البيوع CN)‏ پاب 
ماجاء في أن العارية مؤداة (1A)‏ » الحديث CYT)‏ » وقال : ( حسن صحيح ) » وابن ماجه في el‏ 
۲ / ۲ كتاب الضدقات (te)‏ باب العارية )0( الحديث (. BAL «(vee‏ المستدرك AV LY‏ 
كتاب البيوع » باب لا يجوز لامرأة في UL‏ .... وقال : ( صحيح الإسناذ على شرط البخاري ) وأقره الذهيي » ' 
واليمقي في السنن الكبرى + / A E‏ ْ 


PY 


الحدود ‏ باب مالا قطع فيه 


الرمن بن عوف » عن Sl‏ مله قال : « لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد »20 . 

| تفرد به المفضل بن فضالة » عن يونس » واختلف عليه في إسناده » ثم هو 
5 ل وروينا عن الحسن أنه كان يقول : هو ضامن للسرقة مع قطع يده . 

۴۳۰۷ س وعن إبراهم يضمن السرقة استهلكها » أو لم يستهلكها , وعليه القطع . 
Lif‏ تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ تمن الجن » فهو يشبه أن يكن yas‏ عا 
روينا . | 
of : 20 vi) 5 af 5 i‏ 

۸ ل dy‏ حديث البراء بن عازب أن رسول الله «REE‏ قضى فيما أفسدت 
ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار » وأن ماأفسدت المواشي بالليل فهو ضامن 
J]‏ . ۲۸۰ بع على اهلها . | 
۹ _ قال الشافعي رضي الله Lily : ae‏ تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين . 


باب مالا قطع فيه 
_ أخيزا أبو على الحسين بن محمد الروذباري » وأبو عبد الله الحسين بن 
عمر بن برهان » وأبو الحسين بن الفضل القطان » وأبو محمد السكري قالوا : أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفار » أخبينا الحسن بن عرفة » حدثني عيسى بن يونس بن ألي 
إسحاق. ¢ عن ابن جرج » عن اي الزيير » عن ple‏ بن عبد الله الأنصاري قال : 


قال رسول الله : « GS‏ على المختلس » ولا على ete‏ ولا على الخائن 


0( رواه GL‏ في القطع نه باب « تعليق يد السارق في date‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطا ۷٤۷ / ١‏ 748 » كتاب الأقضية (FA)‏ » باب القضاء في الضواري والحريسة 
(1A)‏ ¢ الحديث (۳۷) » وأحمد فى المسند ه / 45 » قال السيوطي في تنوير الحوالك ۲ / 7٠١‏ : (قال ابن 
عبد البر : هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه » مرسلا) » وروي موصلا من حديث محيصة رضي الله 
عنه 6 أخرجه أحمد في المسند ه / gly » ext‏ داود في السنن ۳ / AYA‏ 15م ¢ كتاب البيوع COV)‏ باب 
المواشي تفسد زرع قوم (۹۲) » الحبديث (MONA)‏ ومن رواية حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه » أخرجه أبو داود في المصدر السابق » الحديث (:ل/اه7) » وابن ماجه في السنن ۲ / ۷ كتاب 
الأحكام (۱۳) باب Laine‏ أفسدت: المواشى . حديث (۳۳۲) . 1 


۳1۸ 


السنن الصغير | ج " 


قطع ۲ . 

زعم أبو داود أن ابن جرج لم يسمعه من أي الزبير قال tant‏ بن حنبل : إا 
معه ابن Ea‏ من ياسين الزيات » وقد رواه المغية بن مسلم » عن al‏ الزيير . 
۹ ل أخيرناه أبو محمد السكري » أخبرنا إسماعيل الصفار أخبرنا سعدان » 
أخبرنا شبابة » عن Ball‏ بن مسلم » فذكره . 
وروينا عن عمر بن الخطاب » وعلي بن al‏ طالب في أن' لا قطع في 
الخامسة . 

ورويناه أيضاً عن زید بن ثابت . 
۹۲ س قال الشافعي : وكذلك من أستعار متاعاً » فجحده » أو كانت عنده 
وديعة » فجحدها لم يكن فيه قطع . قال الشيخ : 
۴ _ وأما حديث الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : كانت امرأة 
#زومية تستعير المتاع 2 وتجحده 3 فأمر النبى 2 3 بقطع laa‏ 1 

وكذلك رواه معمر » عن الزهري » وأبو صالح » عن الليث عن يونس » عن 
الزهري 3 وخالفه ابن المبارك› وابن وهب » عن يونس فقال أحدهما : إن al vl‏ 
سرقت وقال الآخر : إن Lay‏ أهمهم شأن المرأة الخزومية التي سرقت ... » . 

. حديث ابن الزيير » عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت‎ ds 

وني حديث مسعود بن الأسود : سرقت قطيفة من بيت BEE SN‏ 
٤‏ س وقد روى Lal‏ معمر » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أن امرأة 
مخزومية كانت تستعير المتاع 3 وتجحده > وإسناده Ake‏ فيه فرواه جويرية » عن 


)1( أخرجه أحمد في المسند © / ۲۸١‏ , وأخرجه أبو داود فى الحدود الحديث (ETAT)‏ باب « القطع فى 
الخلسة ؛ وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / ۵ « كتاب الحدود » باب مالا يقطع امن الاق 6 wea‏ 
الترمذى في السنن ٤‏ / 1ه .. كتاب الحدود )10( » باب ما جاء في الخائن ...(18) , الحديث (001458) 2 
تال : (حديث حسن صحيح) ٠‏ وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ۸ / ۸۸ AS OM‏ قطع 
السارق » باب ما لا يقطع فيه )٠۳(‏ » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲/ ۸1٤‏ » كتاب الحدود (Ye)‏ 6 باب 
الخائن والمتتهب (YD)‏ ؛ الحديث (Yow)‏ « وأخرجه ابن حبان . ذكره الحيئمي في موارد الظمآن » ص ۳٠۰‏ _ 
TN‏ كتاب (NN) apt‏ باب فيمن لا قطع عليه ....(5) > الحديث (rev)‏ واللفظ ia‏ › 
والترمذي ¢ والنساني » وابن حبان . 

)1( مسلم في الحدود ‏ باب قطع السارق (۳ : LON‏ 


001 


الحدرد ‏ باب Ye‏ قطع فيه 


نافع » عن ابن عمر » أو صفية . 

ورواه ابن غنج » عن نافع » « عن صبفية.بنث gh‏ عبید arty ٤‏ أن تكون 
المرأة سرقت » وكانت معروفة باستعارة المتاع » وجحوده » فعرفت بها » والقطع كان 
د ل fw.‏ بالسرقة . 
6س" - فقد قال النبيّ AE‏ في قصتها ال ا 
سقت لقطعت يدها ) . 

el ۹‏ أبو عبد الله الحافظ » أخيرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه 
ببخارى » Goel‏ صا بن محمد بن حبيب الحافظ » أخبنا سعيد بن سليمان  »‏ 
أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ة أن قريشا real‏ 
شأ امأ الخزومية التي سرقت » فقالوا مَْ يكلم ها رسول الله SE‏ فقالا : 

من يم عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله EE‏ > فَكَلّمَهُ أسامة » فقال 
شو الله ل : Le Ghia‏ من حدود الله » » ثم A‏ فاختطب فقال : 

, يها الناس » إنما AS‏ الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا مرق فيهم الشريف 
es‏ 
5% لقظعت يدها ۾ . 

0 وروينا عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله عله قال : « افوا Stl‏ فيما بينكم › > فما بلغني من de‏ فقد 
وجب )29 . 

وروينا عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سكل » فقيل : عبدى | 
مرق قباء عبدى قال مالك مرق بعضه بعضاً لا قطع عليه » وهو قول ابن عماس ٠‏ 
Gel, prey‏ أبو زكريا بن أي إسحاق » أخبزا of‏ الغباس الأصم » أخبرنا 
الل أخها الشافي » Ul‏ ملك + عن ابن هاب 1 عن ot BM‏ بيذ اد 


. تقدم في الحاشية السابقة‎ (ry 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود. (YY)‏ 6 باب العفو عن الحدود ..:..(ه) ء الحديث CEPT)‏ » وأخرجه 
النسنائي في امجتبى من السنن ۷ / ۷ كتاب قطع السارق (45) © باب مايكون حرزا زف وخر 1 
لمع tar St‏ كنب Vit‏ باب تعافوا الحدود يينكم اللفظ هم جميعاً » وقال الحم : 
(صحيح الإشناد) ووافقه الذهبي . 


yy. 


" الصغير / ج‎ ial 

يد بو ses‏ ار ear Che bal Sake‏ : اقطع يد 
هذا » فإنه سرق » فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مراة لامرأتي ثمنها ستون 
LAS‏ فقال عمر : أرسله » فليس عليه قطع › » خادمكم سق. متاعكم » . 
۸ روروينا عن الشعبي » عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق من 
بيت المال قطع » . 
oly yg - ۹‏ دثار بن يزيد بن عبيد eal‏ » عن Ab‏ مرا أنه أق برجل 
سرق مغفر حديد من الخمس . فقال : ليس عليه قطع [ ل . ١85‏ ب ] وهو 
حائن » وله نصيب . ش 

وروی في معناه Renee‏ مرسل AE i gee‏ ومن وجه ضعيف 
موصولاً ٠.‏ 


8 باب قطاعي الطريق 


قال الله عز وجل : UB‏ جزاء الذين يحاربون الله ورضوله ويسعون . 
في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا ‏ 
opr pean‏ 
ee eae‏ 
تعد هو چن ان عروبة » عن قتادة 6 عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل « 
وعرينة أتوا رسول الله عه فقالوا : يارسول الله ! إِنَا أناس من أهل ضرع » ولم نكن 
Eee ne e‏ الله ee od‏ 
SS Doe ys‏ 
َيه في طلبهم » فأمر بهم > فقطع أيديهم » وأرجلهم » وسمر أعينهم » وتركهم في 
ناحية الحرة حتى ماتوا » وهم كذلك ۲( . 


)1( حدث العرنيين » تقدم 6 وانظر فهرس الأطراف والمسانيد . 


۴۲۱١ 


الحدود ‏ باب قاطعى الطريق 
٠ ٠‏ قال als‏ : فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني LD:‏ جزاء الذين 
يحاربون الله » ورسوله ويسعون في الأرض » فسادا ... » الآية » قال قتادة : Lal‏ أن 
رسول الله SE‏ كان i‏ حلت Rael op el Ag‏ لاس عن 
المعلة0) , : : 
قال الشيخ : وهكذا قال أبو الزناد : إن الآية نزلت فيهم » وفي زوانة eal‏ 
عن af‏ الزناد عاتبه الله في ذلك » فأنزل الله عر وجل هذه الآية . 
وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال : إن هذا قبل أن تنزل الحدود . 
وقد مضى عن أنس بن مالك أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء . 
yi Gel _ ۹‏ عبد الله الحافظ » أخبزا gf‏ العباس محمد بن يعقوب » 
أخينا الربييع بن سليمان » أخبرنا الشافعي » أخبزا إبراهم » عن the‏ مول 
التومة » عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا قتلوا واحداً » وأخنوا المال . قثلوا 
وصلبوا [ ل .۲۸۷ . أ ] وإذا قتلوا dy‏ يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المال 
وم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل » وم يأخنوا مالا 
. نفوا من الأرض . ١‏ 
PITY‏ ورواه pall‏ بن ot Gl‏ أيضاً « عن داود بن ن الحصين » عن عكرفة » 
ا .عن ابن عباس إلا أنه. قال : فإن هرب وأعجزهم › فذلك نفيه . 


ورواة أيضاً عطية » عن ابن عباس › وهو قول قتادة » ae‏ 
وروينا عن سعيد: بن جبير » والنخعي . 
۴ قال الشافعي : واختلاف حددوهم باختلاف أفعاهم على ماقال ابن 
عباس إن شاء الله » وخكى ابن المنذر » عن عمر بن الخطاب في الولي يعفو عن ٠‏ 
القصاص في الحاربة لاا يصح عفوه . , ١‏ 
ope peat ee‏ عن الس ا بام 


)1( مسند أحمد )0 : ۱۲) . 


فض 


السنن الصغير | ج "م 


68 2 قال الشيخ : وروى عن علي ah‏ موسى في قبول توبة امحارب » وأما 
سائر حدود الله » ففي سقوطها بالتوبة قولان . 

5 _ وقد أخبزا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي » وعبد الواحد بن 
محمد النجار بالكوفة » أخبرنا gf‏ جعفر محمد بن علي بن دحم » أخبرنا أحمد بن 
حازم بن ألي غرزة » أخبرنا عمرو بن حماد » عن أسباط بن نصر » عن ماك » عن 
علقمة بن وائل » عن أيبه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد 
الصبح » وهي تعمد إلى المسجد » فاستغاثت برجل مر عليها » وفر صاحبها » ثم مر 
عليبا قوم ذو عدة » فاستغاثت لت بهم » فأدركوا الذي استغاثت منه » وسبقهم 
VI‏ » فذهب » فجاعوا به يقودونه إليها » فقال : إنما أنا الذي أغنتك » وقد ذهب 
الآخر » فأتوا به رسول الله AE‏ فأخبرته أنه وقع عليها » ay‏ القوم أنهم أدركوه 
يشتد » فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبا » فأدركوني CMe‏ فأخذوني ٠.»‏ 
قالت : كذب هو الذي وقع Sb‏ » فقال رسول الله BEE‏ : « اذهبوا به » فارجموه » 
فقام رجل من الناس . فقال eS‏ 


» ب ] عليها‎ . 8 E sS 


والنئ ايا + Ub Skid ¢ ah Ly‏ : و أما أنت فقد غفر الله لك »> وقال للذين 
أصابها YS‏ حسناً » قال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا : قال رسول الله REE‏ 
« لا لأنه قد تاب توبة إلى الله » أحسبه قال : توبة لو تابها أهل المدينة ofc‏ أهل 
oe‏ لقبل منهم + » فأرسلهم . 

۷ ح ورواه إسرائيل » عن ماك » وقال فيه ae ele‏ ,فلن مزه 
قام صاحبها الذي وقع عليها . .. فذكر Oe sd‏ 


وعلى رواية إسرائيل يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم » ويحتمل أنهم شهدوا 
عليه بالزنا بالخطأ » فلذلك أمر برجمه › والله أعلم . 


)1( رواه أبو داؤد في الحدود ‏ باب « في صاحب الحد + err‏ ؛ » والترمذي في الحدود ‏ باب « ماجاء في 


1 إذا استكرهت & الزنا » » وموقعه في السنن الكبرئ (YAO : A)‏ . 


YY 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


كتاب الأشربة 


١ [‏ - باب الأشربة ] 
۸ 9 أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري » أخبرنا أبو بكر محمد بن . 
بكر » أخبرنا أبو داود » أخيرنا عباد بن موسى الختلي » أخبرنا إسماعيل بن جعفر » 
عن إسرائيل » عن al‏ إسحاق » عن عمرو » وهو ابن شرخبيل » عن عمر بن 
الخطاب قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر : اللهم ين لنا في الخمر بيان شفاء » 
فنزلت الأية التي في البقرة إ يسألونك عن الخمر والميسر. قل FS Gol bead‏ 
ومنافع لقاس . وإنمهما أكبر من نفعهما 4 البقرة : ٠١‏ ) قال : فدّعي عمر 
£555 عليه » قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في النساء 
> ياأيها اللذين آمنوا لا تقربوا الصلاة « وأنم سكارى 4 ر النساء : +4 ) ASS‏ 
منادي رسول الله BE‏ » ينادي إذا أقيمت الصلاة ينادي : « ألا 'يقربن الصلاة 
سكران » » pe Bb‏ فقرئت عليه » فقال : اللهم ob‏ لنا في الخمر بيان 
شفاء » فنزلت هذه الآية : > فهل ail‏ منتبون © ر المائدة oe‏ > قال عمر : قد 
Oust‏ . 
Gol 6‏ أبو عب الله الحافظ » أخبرني عبد الله ابن جمد الكمي « Kel‏ 
محمد بن أيوب » tpl‏ أبو الربيع العتكي » ح » وأخبزنا أبو عبد الله » أخبرنا gh‏ 
الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس » أخبرنا OWE‏ بن سعيد الدارمي » أخبرنا سليمان 
ابن صرت » أخبرنا حماد بن زيد[ ل . ۲۸۸ أ » أخبزنا ثابت » عن أنس بن مالك 
قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ألي طلحة » وما شرابهم إلا 
الفضيخ البسر ily‏ فإذا Gale‏ ينادئ فقال : اخرج فانظر > فخرجت فإذا 
)1( رواه أبو داود في الأشربة ‏ باب « تحرم الخمر ٠ ٠‏ والترمذي في تفسير سورة المائدة » والنسائي. في الأشرية » 
و باب تحريم الخمر » وموقعم في السنن )۲۸١ : ۸( GSD‏ . 


YY 


الأشربة .. باب aay‏ 
منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال : فجرت في سكك المدينة » فقال أبو. 
طلحة : احرج » فأهرقها » فأهرقتها » فقالوا » أو قال بعضهم : قثل فلان » وهي في 
بطونهم » قال : فلا أدري ههو من حديث أنس » SE‏ الله عز وجبل ‏ : 
لإ ليس على الذين آمنواء وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا مااتقوا ؤآمنوا 
وعملوا الصالحات * . ر المائدة ٩۳٠:‏ )0) . 

وروينا عن سعد بن ابي وقاص في شرم | «eB‏ ونزول آية الخمر > bell‏ 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . - 4 إل قوله ‏ فهل al‏ 
منتهون 4 . ( المائدة : CAV‏ | ع ش 
yyy‏ س وروينا عن ابن جبير » عن ابن re‏ قال Ll:‏ أنزل تحرم eee‏ في 
قبليتين شربوا » فلما أن ثملوا عبث بعضهم ببعض حتى وقعت الضغائن في قلوبهم , 
فأنزل الله ب عز وجل — AW ole‏ 3.6 رك علء DAM‏ تي عل CPt‏ 
آمنوا وعملوا الصالحات 4 فيمن قتل بوم أحد قبل التحرم . 
۷ 6 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠»‏ أخبرنا gf‏ العباس محمد بن يعقوب » 
Lol‏ محمد oy‏ عبد الله إن he‏ الحكم > أخبرنا بن وهب أخيرني مالك بن 
انسح وأخبرنا gf‏ زكريا بن أي إسحاق » واخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس: محمد ٠‏ 
بن يعقوب » Ue‏ اليح بن سليمان ‏ أخبيا pill‏ أخونا:مالك » عن نهد 
vlad el‏ ابن وَعلَةَ المصري أنه سأل بن عباس عما يُعصر من العنب ؟ فقال 
sil : he ote‏ رجل لرسول الله iy, AE‏ خمررء فقال النبي AS‏ 
وأما علمت of‏ الله gas‏ » فقال : لاء فسارٌ إنساناً إلى جنبه » فقال + 
وم ساره ؟» فال : مي أن ببيعهاء فقال رسول ١ EB‏ إل الذي حم 
شريها حرم بيعها » ففتح المزادة(؟») حتى ذهب مافيها )20 . | 


)1( رواه البخاري في المظالم ‏ باب « صب الخمر في الطريق ٠‏ » وفي تفسير سورة المائدة ‏ باب « ليس على" 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . 1 .. » ومسلم في الأشربة ‏ بأب « في ترم الخمر tly‏ داود في 
الأشربة ‏ باب « فى تحيم الخمر ٠‏ » وموقعه في السئن (A: A) GSI‏ 

(۳) ميت رواية لأنها تروى pale‏ . 

€3 ”میت مزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغين . 

)°( رواه مسلم في البيوع — حديث OY)‏ من طبعتنا , ۽ باب ترم بيع الخمر e‏ راسا في البيوع 
(HV: ۷(‏ باب « بيع الخمر ) . 


۲۸ 


السنن الصغير | Vor‏ 
۲ س وروینا عن عبد الله بن عمر أن النبي 2 ¿ قال :..( إن الله ia‏ 
8 وعاصرها.» وشاربها › وساقيها 6 وحاملها . » . والحمولة ا 
مشتريها وآ کل OME‏ 
۴ ل أخبرنا أبو زكريا » أخبرنا أبو العباس' see aly‏ 
e‏ ارارم cn Ge‏ 
عن خالد بن ين يد » عن ثابت بن .يز يد الخولاني » gel‏ قال : لقيت cpl‏ عمر › 
فسألته عن of‏ الخمر ؟ فقال : سأخبرك عن الخبر » فذكر هذا عن رسول الله 
له فی حليث ‘So‏ 

۳۲۰ ل أخبرنا محمد .بن عبد الله الحافظ » أخبزا أحمد بن إسحاق الفقيه › 
أخبرنا محمد بن غالب ٠‏ أخينا pl‏ ,حذيفة + Gtk‏ سفيان » غن السدي » عن ul‏ 
هبية » عن أنس قال : جاء رجل إلى النبى Gy » BEE‏ حجره أيتام » وكان عنده 
خمر حين حرمت الخمر » فقال : يا زسول الله أبيعها خلا ؟ قال : « لا » قال : 
فصبها حتى سال بها الوادي . ۰ 

تابعه .وكيع » عن سقيان E‏ ملي E‏ سفن 
مختصراً » وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
ال ا الا ان أبو as‏ جمد إن يعقوب ٠‏ 


eB‏ تن ا ير 
الآخرة إلا أن يتوب ١ . NY‏ 1 


۹ ب أخبنا محمد بن عبد الله الحافظ:ء أخيزا أبو عبد الله بن يعقوت 
Ul‏ محمد بن شاذان > أخبرنا قتيبة بن سعيد » tl‏ عبد العزيز بن محمد غ 
أخبرنا BLE‏ بن غزية » عن al‏ الزيير » عن جابر بن عبد الله أن رجلا قدم من 


COPIED وأبو داود في الأشرية » باب 9 العنب يعصرٌ للخمر ۲ » ح‎ » (AV : 7( أخرجه أحمد في المسند‎ (ay 
۰ ۷۲ ض (۲ : ۱۱ س‎ ٠ وابن ماجة في الأشربة > ح (۳۳۸۰) › باب و لعنت الخمر على أرجه‎ 
ش‎ . )۲۸۷ : A) وموقعه في الكبرئْ‎ 

oly, 0‏ أ جمد في )1١14 : ۳( ed‏ » والدارمي” في السنن MAID‏ > باب « العنيى أن fats‏ الخمر خلا 
وأبو داؤد في الأشرية » باب « ماجاء في الخمر تخلل » والدارقطني )£ : 538) . | 
(A)‏ ابن ماجه » ح (TIVE)‏ وسنن البيبقي (YAV : ۸( GSI‏ . 


۴4 


الأشرية — بابر تفسير الخمر التى نزل Wee‏ 


ols‏ » وجيشان من اهن + فسأل النبي EE‏ عن شراب يشربونه بأرضهم يقال له 


Geer,‏ النذرة ؟فقال النبي AS‏ 7 و - هو :£ Ae‏ :نعم 3 ۽ قال رسول الله 
£5 : « كل مسكر حرام إن اله هد Sh‏ يشزب المسكر أن يفيه من Ee‏ 


الخبال ‏ » قالوا : يارستول ”الله ! وما طينة الخبال ؟ :قال . pat Seo:‏ النار» أو 


Ve, ٠ النار‎ dal ,عصارة‎ 


: قالوا‎ cols أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهان‎ Gol ۷۲٠ 
Deke ل‎ 
وهب » أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه » عن أبيه » عن عبد‎ 
قال : « من ترك الصلاة‎ EE الله بن عمرو بن العاص » عن رسول الله‎ 
كانت له الدنيا وما عليها فسلبها » ومن‎ USS » ول . ۹ . أ سكراً مرة واحدة‎ 


ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان Le‏ على الله أن يسيقه من طينة الخيال » قيل : 


.وما ab‏ الخيال ؟ قال :5 عصارة pi‏ جهنم Og‏ 


| ؟" ‏ باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها 

: بن إبراهم بن محمد بن يحيى قالا‎ shy 6 عبد الله الحافظ‎ yf أخبرنا‎ YY YA: 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب » أخبرنا محمد بن عبد الوهاب » أخبرنا جعفر‎ Geol 
حيان يحيى بن سعيد التيمي » عن الشعبي » عن ابن عمر‎ gf ابن غوف » أخبرنا‎ 
تحريمها يوم نزل » وهي من‎ SF قال : قام عمر على منبر المدينة » فقال : إن الحَمْرٌ‎ 
والحنطة › والشعير » والخمر ماخامر‎ › Bly خمسة : من العنب » والعسل‎ 
1 . “(٠ العقل‎ 


gf Goel. ۹‏ الحسين بن بشران » bel‏ إسماعيل الصفار » أخبرنا أحمد 


» طبعة عبد الباقي‎ (OAV : ۳( ص‎ Cte ا ل ل و‎ pl, 
| TAYE AY وموقعه في السنن الكبرق‎ 

sal oly (1+)‏ ورجاله ثقات . مجمع الزوائد (ه : 55 »> (Yr‏ , : 

)1( رواه البخاري في الأشربة 6 حديث (ODAA)‏ » باب « ماجاء في أن الخمر ... ٠‏ فتح الباري ٠١(‏ : 49) » 
ومسلم في آخر الكقاب » في التفسير » باب في نزول تحريم الخمر ٤(‏ : ۲۲۳۲) ط . عبد الباق » وموقعه في 
السنن الكبرئ (۸ : ۲۸۸ 2 (VAS‏ . ْ 


اف 


السنن الصغير | ج ٣‏ 


ol‏ منصور + ورواه الثوري عن ابن حيان » بإسناده » عن عمر قال : أنزل تحريم 
موقل oh‏ تعر نال etal‏ 
۰ لس Gel‏ أبو الحسين بن بشران » أخبرنا إسماعيل الصفار » أخبرنا أحمد 
ابن منصور » أخيرنا عبد الرزاق » أخبرنا الثوري » عن ابن حيان » فذكره . 
وهكذا قاله حماد » عن أي خيان » وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر » عن 
الشعبي . 
. ۱ س Grek‏ أبو علي الروذباري » أخبرنا أبو بكر بن داسة » أخبرنا أبو داود » 
أخبنا مالك بن عبد الواحد » أخبنا معتمر » أخبنا الفضيل بن ميسرة » عن أي . 
0 عامراً حدثه » عن النعمان بن بشير قال : معت رسول AE‏ 
Ra Mea ety AN‏ 
ge Aer‏ 
47" س قال الشيخ : ورواه إبراهم بن مهاجر » عن الشعبي » est‏ 
BAe‏ : 9 إن AB Se‏ خمراً » Se Oy‏ الزييب خمراً » وإن من البر خمراً » 
Oy‏ من الشعير خمراً > وإن من العَسَلٍ OGRE‏ 
۴۳ _ وهذا لا يخالف حديث أني هريرة » عن النبيّ RE‏ : « الخمر من 
هاتين الشجيتين النخلة » والعنبة Oe‏ فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا لتخصيص کا 
يقال : الشبع من اللحم » والدفء من الور » وليس فيه نفي الشبع 
7[ ل . ۹ ب ] من غير اللحم ‏ ولا نفي الدفء من غير الوبر » وقد ذكر النبي 
AE‏ تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها: 0 


ned )۲(‏ أحمد في المسند 4 ori)‏ وأخرجه أبو داود في AS‏ الأشرية ٠ (Ye)‏ باب الخمر مما هي )٤(‏ » 
ش الحديث (PIV)‏ وأخرجه الترمذي في السنن ٤‏ / ۲۹۷ » كتاب الآشربة (۲۷) »> باب ماجاء في الحبوب 

تی يتخذ منها الخمر (A)‏ » الحدديث (NAVY)‏ » واللفظ له » وقال : ( هذا حديث غريب ) » وأخرجه ابن 

ماجه في السنن ۲ / ١١71‏ ؛ كتاب الأشربة (ey)‏ باب مايكون منه الخمر (ه) » الحديث (۳۳۷۹) » 
وأخرجه ابن حبان » 053 الحيشمي في موارد الظمآت 6 صن AS CYTE‏ الأشربة )+ (vs‏ » باب من أي شيء 

الخمر (5) 6 الحديث: (VV)‏ 6 وموقعه في السين الکبری (۸ : ۲۸۹) . 

)1( صحیح' مسلم (\OVY : Y)‏ طبعة عبد gu‏ . 


فض 


الأشربة . باب تفسير الخمر. التى نزل تحريمها , 
4 ن ماحدثنا أبو محمد عبد الله بن. يوسف الأصبهاني إملاء » أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان » أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي » أخبرنا عبد الرزاق ٠»‏ 
أخبرنا معمر » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن عائشة قالت : سیل رسول الله 
عا عن البنع ؟ فقال yT‏ ش 
ليع Jas‏ العسل . | | 
٥‏ ب eh‏ أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي > أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرق » أخبرنا عبد الله بن هاشم الطوسي » أخبرنا 
يحبى بن سعيد القطان ¢ أخبرنا قرة ؛ عن سيار ب بن الحكم » عن أبي بردة » عن أني 
موسی قال : قلت : يارسول الله ! إن عندنا أشربة » أو شراباً هذا البتع » والمزرٌ من 
الذرة والشعير » فما تأمرنا فيها ؟ فقال Melo:‏ عن كل مسكر ۲( . 
ونا عن سعيد بن أن بردة » عن ايه » جن ألي مومى في هذا الحديث + 
والمزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد . 
15 وني حديث al‏ الزيير ».عن جابر » عن الي AG‏ في اللزر قال : 
« كل مسكر حرام ؛ ؛ Gy‏ الله عَهِدَ لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » 
وهي عرق Ji‏ النار » أو عصارة أهل النار Oe‏ | 
۷ سوروينا في حديث أم حبيبة « نهى النبي al oe‏ شراب يصنع 
من القمح والشعير » 9 . 


ورواه أيضاً زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار قال زيد : هى السكركة . 


م4" = وروينا في حديث علي نبى النبيّ BE‏ عن الجعة » وهي 


by (4)‏ البخاري في الأشربة » ح  )2087(‏ باب « الخمر من العسل » » فتح )٤١ : ٠١( Sill‏ » ومسلم 
في الأشربة » باب « بيان أن كل مسكر حمر » + ص )٠٠۸١ : ٣(‏ طبعة عبد الباق : 

)0( رواه النسائي في الأشربة » باب « تحيم كل شراب أسكر 6 وموقعه في السنن الكبرئ (۸ : )181١‏ . 
(3) تقدم في الباب السابق » وهو في صحيح مسلم ET)‏ 19807) » والستن الكبرق A)‏ : 2)۲۹ | 
(۷) الستن الكبرق وده (TAY‏ لإستادة  .‏ ش | 


rry 


السنن الصغير | ج " 


ٍ شراب يصنع من الشعير NY‏ 
ديري — a)‏ اڼن عباس عن YO GSU‏ , فقال + سبق محمد الباذق > وما 


. فهو حرام‎ oo Kal 
وه" قال أبو عبيك : هذه لأ كلها عندي كناية عن اسم الخمرء ولا‎ 
الخمر باسم‎ Op po ai من‎ Lub إن‎ ٠١ Ale أحسبها إلا داخحلة في حديث النبي ع‎ 

يسمونها به 0 .| ١‏ 


۹ ع وما يبينه قول عمر بن الخطاب : « الخمر ما خامر العقل » . 
eit‏ الذي أشار إليه of‏ عبيد في رواية عائشة » Gh‏ مالك الأشعري » 
عن i ct‏ | 
وی اش dy: Bt ol‏ قوع godt‏ ووز ا 
dee,‏ لخمسة أشربة [ ل . ۰ . أع مافيها شراب العنب . 

۴ _ وروينا عن ثابت » عن انس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت » 
وما نجد خمور الأعناب إلا القليل » وعامة خمرهم البسر ء والقر . 

gl Gel _ "4‏ الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي » أخبنا أبو حامد 
ابن Gat‏ أجحبزا أحمد بن محمد بن الصباح » أخبرنا روح بن عبادة » أخبرنا ابن 
جرم » حدثنا موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي َه قال : 
« كل مسكر خمر 6 وکل مسکر حرام ONG‏ 

›» الحافظ‎ oe الحسرن العلوي » حدثنا أحمد بن محمد‎ gl د وأخيرنا‎ ¥Yoo 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي » حدثنا روح بن عبادة » أخبرنا مالك بن‎ 
قال ار‎ BE أنس » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله‎ 
| eee 


. )۲۹۳ : ۸( السنن الكبرئ‎ (A) 

)4( (الباذق) = كلمة فارسية عربت فلم يعرفها . السنن DA) GSS‏ 598) . 
oly (14)‏ البخاري في الأشربة » حديث (إهلاهه) » باب قول. الله تعالي : إنما الخمر والميسر ع فتح | 
الباري (Te 5: 31١(‏ ومسلم في الأشربة » ص (* : ۷ » باب ٠‏ بیان oT‏ كل مسكر حمر 6 
وموقعه في السنن SD‏ (۸ : ۲۹۳) . 


۳۴۳ 


الأقربة ‏ باب oF‏ اخمر التى نزل Wee‏ 

قال أحمد : هكذا حدثنا روح مرفوعاً . 

قال الشيخ : حديث موسى بن عقبة مؤوغاً tte‏ رتیت مالك مرفوعاً 
غريب » تفرد به الدولابي » عن روح » وهو ثقة » والحديث في الأصل مرفواع . 
۳۳۵۹ ل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو النضر الفقيه » ole Gol‏ 
ابن سعيد الدارمي » Gel‏ محمد بن عيسى بن الطباع « وأبو الريع الرهراني » قالا : 
أخبنا ole‏ بن زيد » عن أيوب » عن نافع عن ابن عمر » عن النبي RE‏ قال : 
ly a 0‏ لو ist‏ ودياك RE‏ 
يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة » . 
| ۷ س tel,‏ أبو عبد الله الحافظ Gel.‏ أبو بكر بن إسحاق › أخبرنا أبو 
eer ans aur aud autos‏ : حدثني abl‏ 
عن ابن عمر قال e‏ النبيّ ae‏ قال : « كل مسكر خمر » وکل 
خمر ¢ . 
مه" 7 Gel‏ أبو علي الروذباري » Gel‏ أبو بكر بن داسة » أخيزا أبو 
داود » أخبرنا مسدد » وموسبى بن إسماعيل Yu‏ : أخبرنا مهدي بن ميمون 2 أخبرنا 
ole yl‏ الأنصاري » عن القاسم , > عن عائشة قالت : معت رسول الله BEE‏ 
يقول : ٠.‏ کل مسكر خمر » وماأسكر منه الفرق » فملىء الكف منه حرام » . 
8 لب أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى » أخبرنا gl‏ حامد 
ابن الشرق » آخبزا آبو الأزهر » ومحمد بن المنخل › أخبرنا أبو ضمرة » أخبزنا داود 
ابن بكر بن أبي الفرات » عن محمد بن ASA‏ » عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله RE‏ : « ماأسكر كنيو » فقليله حرام LOG‏ 


)11 أخرجه أحمد في المسند ۳ / corer‏ وأخرجه أبو داود في AS‏ الأشربة )+ )٠‏ باب ابي ء عن المسكر 
(ه) الحديث (AN)‏ » وأخرجه الترمذي في السنن ٤‏ / ۲۹۲ » كتاب BEM‏ (۲۷) ؛ باب ماجاء ماأسكر 
ot”‏ ....(۳) الحديث (VAIO)‏ » وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲ / ٠٠٠١‏ » كتاب الأشربة (.*) » باب 
| مالأسكر كثيو .. .)1( 2 الحديث (۳۳۹۳) واللفظ لهم . وأخرجه ابن حبان » ذكو الميثمي في موارد 
الظمان » ص ۳۳۹ » كتاب الأشربة )۲١(‏ » باب في قليل ماأسكر كنيو ( ٠٠)»ء‏ الحديث (VTAC)‏ 6 
وموقعه في السنن الكبرى A)‏ : ۲۹۱) . 


E = 


E 
» عبد الله » عن أبيه‎ ot وقد روينا عن نافع » عن ابن عمر » وعن سالم‎ HN 
وعن عمرو [ ل . .19 ب ] بن شعيب عن أبيه » عن جده » وعن عامر بن سعد بن‎ 
مثل ماروينا عن جابر إلا أن سعدا قال : عن‎ : BE أي وقاص » عن أبيه عن النبيّ‎ 
. » أنمام عن قليل ماأسكر كنيو‎ « BE النبي‎ 
عن الطلاء » وهو العنب يعصرء ثم‎ Je وروينا عن ابن عباس أنه‎ - ١ 
: يطبخ ؛ ثم يجعل في الدنان ؟ قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر » قال‎ 
. فكل مسكر حرام‎ 
. شيعا » ولا تحرمه‎ JAY وروی عنه أنه قال : إن النار‎ TY 

وأما قول الله عز » وجل دون dis‏ سكرا « ورقاً حستا 4 ( النحل : 
۷( . 
۴۳ — فقد روينا عن ابن عباس أنه قال الکن ماخرم :فق ا رار 
الحسن ماحل من ثمرتها . 
٤4‏ 2 وقال مجاهد : السكر الخمر قبل تمحريمها » وقال لشي oe‏ رين » 
وإبراهم :هي وة 
٥‏ 9 لأما حديث ابن عباس : « حرمت الخمر بعينها القليل منها » والكثير » 
SS‏ بالشکر 
المسكر . 

. وكذلك oly‏ أحمد بن حنبل » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن 
مسعر » عن ul‏ عون » عن ألي عبد الله بن شداد » عن ابن عباس : والمسكر من 
كل شراب . 

0 6 سعيد أحمد بن إبراهم الصوفي‎ gf أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا‎ Gel س‎ ۳٦ 
. بن أحمد بن حنبل حدثني ألي » فذكره‎ bi أخبرنا عبد‎ 
. وكذلك رواه موسبى بن هارون الحافظ » عن أحمد‎ PW 

1 وأما حديث ul‏ الأحوض' he‏ ا عن بماك » عن القاسم بن ' 

عبدال رمن ن » عن أبيه » عن all‏ بردة أن النبي REE‏ قال : « اشربوا ولا تسكروا » فقد 


| YYo 


الأشربة ‏ باب oF‏ الخمر التى نزل تحريمها 


امعو على أن أبااخوص وهم من إسناده , وه » وا لرومة عن بيدة »عن 
بيه » عن RE Sl‏ : « ولا تشربوا مسكراً » . 
Uh‏ جوت الما LE‏ هي الشربة 
التى تسكرك ) فقد قال عبدالله بن المبارك : هذا باطل . = 
۸ س وروی ابن المبارك » عن الحسن بن عمرو » عن فضيل بن عمرو » عن 
إبراهم قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبدأ . 
ow‏ كه و عبرل ell Sol‏ « فإن أ ها 


التي فيبا ال eee re ne‏ 
aa a‏ بلع جد و al‏ فعل فيه tl‏ 
HG‏ أخبرنا أبو علي الروذباري » أخخبرنا gl‏ بكر بن داسة » gh Gel‏ ارد 
أخبرنا هشام بن عمار » أخبرنا صدقة بن خالد » أخبرنا زيد بن واقد » عن خالد 
ابن عبد الله بن حسين » عن آبي هريرة قال : علمت أن رسول الله REE‏ كان يصوم 
فتحينت فطره بنبيذ صنعته في ذُيّاءِ » ثم أتيت ت به » فإذا هو ینش » فقال : « اضرب 
بهذا الحائط « فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله » واليوم الآخر » . 
۳۷ س تابعه OE‏ بن علاق » عن خالد بن حسين مول OBE‏ ابن عفان سمع 
أبا هريرة يقول : 
۱ — وروينا عن اي موسى الأشعري » عن النبي BE‏ نحوه . وروينا عن نافع 
مولى ابن عمر في الإداوة التي تغيرت فذاقها عمر » فقبض وجهه › ثم دعا cle‏ فصبه 
عليها » والله ماقبض عمر وجهه إلا أنها تخللت . 

وكذلك قاله ابن المسيب 6 وعتبة بن فرقد . 
ee ai a‏ الله SE‏ كانوا إذا Gan‏ عليهم 
اليك سروه الماك 


۴ وقال عبدالله بن عمر Ul]‏ كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته . 
SSE oa Ui‏ : كن نب رول الله تله في سقاء يبد 


۳۳٢ 


السئن الصغير / ج٠٣‏ 

غدوة » فيشربه عشاء « وينيذ عشاء» فيشربه. غلوة ON,‏ 

٥۵ |‏ وني حديث ابن الديلمئ » » عن أبيه قال : Ee a‏ 

9 مانصنع بالزيب ؟ قال : انتبذوه على غدائكم » وإشربوه على عشائككم » وانتبذوه 

على عشائكم « واشربوه على غدائکم » . 

5 ” ب وروينا عن زيد' بن أسلم » عن أبيه آنه قال : كان النبيذ الذي يشرب 

عط E dy a E N eS‏ كدر ؛ 

. ولا يجعل فيه دردي » فعلى هذه الصفة كان نبيذهم‎ ٠ 

۷ 7 والذي روى عن عمر أن di de,‏ سايحته » فشرب lee‏ > فسكر ‘ 

N+ Bs « i 453 ot ete ly UB فضربه » وقال : إنما أضربك على السكر‎ 

ذي حدان وهو عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به . 

۰ ۴۳۷۸ أخبزا أبر علي الحسين بن محمد الروذباري » Url‏ إسماعيل بين محمد 

ا Gel pyar.‏ عباس بن محمد » ايزا روح بن عبادة » .أخبرنا 
yg‏ عبد اين هن » عن .اي 

قتادة أن رسول الله ل قال : « لا تنبذوا الرطب والزهو .جميعا:» والفر والزييب. 

جميعاً » وانتبذوا كل واحدة منها على حدته 56 . 


1 قال يحيى : فسألت عر. , دلك عبدالله ا Seb‏ بذلك عن 
det‏ 3 وقال : jos‏ أن يكون النبي عن الخليطين ay‏ اقرب إلى الاشتداد ختى إذا الم 
ee ee‏ كر 
a‏ ¿ وسقيه رسول الله له والله أعلم .. 
وأما الأحاديث التى رويت في النبي عن GAM‏ . فيحتمل أيضا of‏ يكون لأن 
الانتباذ فیما gt‏ عنه أسرع إلى الفساد ¢ JB 2 NS peas ce olay‏ 
وردت الرخصة في الاوعية إذا اجتنب المسكر . 


» .... طبغة عبد الباقي » باب « إباحة الذي لم يشتد‎ (lode : ”( ص‎ ٠» رواه مسلم في الآشربة‎ CY) 
| . )۲۹۹ : ۸( GSS وموقعه في السنن‎ 

. 0506٠١ : ۸( السنن الكبرق‎ CTY 

. )۳١۷ DA) GSH السنن‎ OVO 


rv: 


الأشربة ‏ باب وجوب الحد في الخمر ‏ 
Gol . ۹‏ أبو عبداللة الحافظ » inet‏ أحمد بن محمد بن سلمة العنزي › 
أخبرنا Ole‏ بن سعيد » أخبنا أحمد بن يونس Geel‏ معرف بن واصل » ؛ عن 
محارب بن دثار » عن Git‏ بريدة ».عن أبيه قال : قال رسول الله RE‏ : « كنت 
per‏ عن الأشربة في ea‏ الام » فاشربوا في كل وعاء غير yf‏ تشربوا 
۰ سوروينا في حديث ple‏ أن رسول الله ليله قال إني كنت نبيتكم 
أن تنتبذوا في الدباء ؛ والحنتم » والمزقت » فافبذوا , ولا أحل مسكرا OV‏ 
 *‏ باب وجوب الحد في PH‏ 


١‏ 7 أخبزا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل :القطاني 
بغداد » أخبنا أبو سهل بن زياد القطان » Urol‏ عبيد بن شريك » أخبينا + دن أن 
ميم » أخبرنا. يحبى بن ابو حدقي ابن geo alll‏ امد بن راهم ان ابا 
سلمة بن عبدالرحمن ool‏ عن أي هرية أن النبيّ يِه GI‏ بشارب » BS ai‏ 
وه أصْحابه of‏ يَضربُوه » فمنهم من ضربه «ES‏ ومنهم بيده » ومنهم بثوبه [ ل . 
1ع ثم قال :“< ارجعوا » » ثم أمرهم ofS‏ » فقالوا صر ب رد 
الله AOE‏ تصنع هذا » ثم أرسله » فلما FST‏ وَهَمَ القوم يدعون عليه ويسبّونه » يقول 
القائل اللهم re cot‏ العنه » فقال رسول الله عله Vo":‏ تقولوا هكذاء 
ولكن قولوا : اللهم اغفرٌ لَه > اللهم ارحمْةٌ ٠(٠‏ . ش 

تابعه أنس بن عياض وغيو » عن يزيد بن الماد غير أن بن عياض لم يذكر 
البكت » ورواه عبد الرحمن :بن أزهر » عن النبيي AEE‏ دون قصة السب » وزاد 
« واحثوا عليه التراب » OD‏ 


. 0971١ : ۸( GS طبعة عبد الباق » وموقعه في السنن‎ )٠١۸١ : ۳( صحيح مسلم‎ )١5( 

)1( صحيح مسلم في الموضع السابق . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن > / ۰ + AS‏ الحدود (۳۲) » باب الحد في الخمر (5*) » الحديث 
٤٤۷۷(‏ » 4478) واللفظ له > وأورده المزي في تحفة الأشراف ٤۷٤ / ٠١‏ الحديث (14499) »> وعزاه 
للنساني » وآخرجه البخاري بلفظ مقارب وموقعه في السنن TYNE A) GSS‏ 

: ش‎ . 07317 : AY SUI السنن‎ (1) 


YYA 


السنن. الصغير | ج " 
وني بعض الروايات عنه : « فحثى في وجهه التراب » . 
٠‏ وقي بعضها.: « فحثى عليه النبيّ RE‏ التراب » . 
وق حديث عقبة بن SOW‏ بالنعيمان » أو اين basal‏ ¢ كذكر الضرت 
بالنعال » والجريد لم يزد عليه..09©.. 
dy — PIAY‏ أحاديث عمر , بن الخطابفي قصة ا ملقب بحمار » وكان الي مل 
قد ole‏ في الشراب BU‏ به يوماً »> فأمر به » DAS‏ فقال رجل .من القوم : الهم 
الغنه ماأكثر مايؤق :به » فقال : و لا تلعنه » فوالله ماعلمت هذا إلا أنه يحب الله ٠‏ 
ورسوله » ٩‏ , 
rrr‏ ل Gel‏ آبو الحسين. بن بشران Gel‏ أبو جعفر محمد بن عمرو 
الرزاز » أخبرنا سعدان بن pi‏ ؛ أخيرنا سفيان ب ae ers,‏ 
این يزيد يقول : ممعت عمر يقول SITS:‏ أن عبيد الله بن عمر » وأصحاباً له شربوا 
شراباً » وأنا سائل عنه » فإن كان JRE‏ حددتهم » قال سفيان » عن معمر » عن 
الزهري » عن السائي » فرأيته pass‏ .)°( 


byl › أبو العباس الأصم‎ Gel » أبو زكريا بن أبي إسحاق‎ iol, س‎ ٤ 
الربيع » أخبرنا الشافعيٌ » أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جرج قال : قلت‎ 
لعطاء : أتجلد فى رج الشراب ؟ فقال عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي‎ 
قن كر أجدهم جلدوا جميعاً..‎ » ely coh? تجتمغوا جميعاً غلل‎ BM » ليس به يأس‎ 


اد Ge‏ 
۵٥‏ _ قال الشافعيٰ رحمه ok‏ وقول عطاء مثل قول غمر بر., الخطاب › 
وبإسناده() . 


(*) السنن الکرئ (۸ : 007 . 

oly )4(‏ البخاري في الحدود » حديث (AVA)‏ » باب 3 مايكو من لعن شارب الخمر » ٠.‏ فتح الباري:(۲٠‏ : 
(VO‏ ؛ وموقعه في السنن EA) GSI‏ 717) . | 
)0( مصنف عبد الرزاق : )4 (TY:‏ . 

)1( مصنف غبد الرزاق ٩(‏ : ۲۲۸) » والسنن 07١8 + ۸( GS‏ . 


res 


الأشربة — باب, ذكر عدد الحد في الخمر 
اميف Gol‏ الشافعي » أبن إبراهيم بن أي يى Waele‏ جعفر بن محمد » 
عن أبيه أن علي بن ابي طالب قال : لا أوق. باح شب حمر ء ولا نبيذاً مسكرً إلا 
جلدته [ ل yay.‏ ع الحد .9) 

۷ = حدثنا الإمام أبو الريك ا el pba ae‏ الإمام . 
٠‏ والدي » أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة » أخبرنا محمد بن موسى الحرشي » 
أخبرنا زياد بن عبدالله » أخبرنا محمد بن. إسحاق » عن محمد بن ASM‏ » عن 
جابر بن عبدالله أن رسول الله مله قال : و من شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد 
فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد الرابعة .فاقتلوه » 


قال : وضرب رسول الله َك النعيمان أربع مرات » قال : فرأى المسلمون 
أن لحك تداع aS‏ رسول الله A‏ أربع مرات | mr‏ 

ورواه معمر » عن محمد بن المنكدر و Wa gl lal‏ ذلك ور 
الزهري » عن قبيصة بن ذؤيب » عن النبي AE‏ ( مرسلاً ) dy‏ يسم النعيمان . 


4 باب ذكر عدد الحد في الخمر 


ضعيد » عن عبد الله الداناج » عن حضين أي ساسان » قال : ركب نفر منهم » 


(۷) الموطاً «(MEY : Y)‏ ومصنف عبد الرزاق (۷ : ۳۷۸ ) co‏ والسئن الكبرئ ee A)‏ 
6م 

.' وم اب )10( + ریق : باب ماجاء‎ ag AS” OAT +: اعم اليتق مما انسل‎ (ay 
» فقال : (روى محمد بن إسحاق 6 عن محمد بن المنكدر‎ (VELL) عقب الحديث‎ » )١4( في حدّ السكران‎ 
وعزاه‎ )۳١۷۳(. في تحفة الأشراف ۲ / ۳۷۳ » الحديث‎ Spall جابر بن عبد الله ...) واللفظ له » وأورده‎ 
للنسائي » وأورده المتقي المندي في كنز العمال 0 / هه“ ب +88 » الحديث (113715) وعزاه لابن ختهة ء‎ 
ered وأخرجه الحا في المستدرك 6 / ۳۷۳ » كتاب الحدود ار ارا بر‎ 
EN وموقغه في السنن الكبرى'‎ 


Yt. 


السنن الصغير/ ج" . 
ais Eel oie oy E‏ ل 
طالب رضي الله عنهما : دونك ابن عمك عنك فاجلده » وقال علي للحسن : قم 
. فاجلده » فقال الحسن : فيما أنت » وهذا »> ول هذا غيرك » فقال : بل عجزت » 
ووهنت » وضعفت ياعبدالله بن جعفر » قم فاجلده » فجعل يجلده» وعلي يعد 
حتى بنغ أربعين » فقال : أمسك جلد رسول الله RE‏ أربعين » وجلد أبو بكر 
cha‏ علد عي Neen CSc‏ 1 

8 _ ورواه يزيد بن هارون » عن سعيد بن ابي عروبة » وزاد » فقال : : وأبو 


وت 


کک Gayl able ee‏ ا pe‏ ا کل 


aa‏ ل ل ل ال ا 
عن علي » وهذا أحب GP‏ يعني أربعين . 
۴۳۰ ت ولي Call‏ الصحيح »عن عرو من الزيز + عن عبيد اله بن عدي 
deta : e‏ فيه إن شاء الله تعالى بالحق [ ل . 
. أ فجلد الوليد أربعين » وأمر Ge‏ أن يجلده OMe‏ 


ا 00 
BE‏ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين » وأبو بكر ضرب أربعين » فلما 
ولي عمر شاورهم » فقال ابن عوف : أرى أن نضربه ثمانين » فضربه ثمانين .9 
5 — وأخبرنا أبو علي الروذباري » أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن 
محموية العسكري » أخبرنا جعفر بن محمد القلانسي » أخبرنا ادم » أخبرنا شعبة » 
Ue‏ قنادة » عن أنس بن مالك » أن النبيّ عه أي برجل شب اللثمر + فضربه 
بجريدتين IF‏ من أربعين » ثم صنع أبو بكر مثل ذلك » > فلما كان عمر استشار 
الناس فيه » فقال له عبدالرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون » ففعل . . 


)1( مسلم في الحدود ‏ باب « الخمر » » وأبو داود فيه » باب « الخمر » > ومصنف عبد الرزاق (7 : 
۔ (TVA‏ ومسند زيد )£ os ۰ ۰ ۰٠:‏ (11 : 0616 » والسنن الکیی (م (TNA:‏ 

abe (1)‏ الإمام علي بعد ذلك في الخمر ثمانين جلدة . 

(؟) فتح الباري VY)‏ : 15) » في الحدود ‏ باب « ال لضرب بالجزيد والنغال » » حديث CUVVA)‏ + والسئن 
الكبرى (۸: (TVA‏ 


۳٤١ 


ا اب ذكر i te‏ اف $$$ 
۴ بد ورواه همام بن يحيى » عن قنادة » عن Gail‏ أن رسول الله ات 
بزجل قد سكر » قال : فأمر قريباً من عشرين رجلاً » فجلده كل واحدٍ جلدتين 
بالجريد » والنعال . ۰ ْ 

dy‏ حديث الزهري » عن ابن أزهر › ol Ie‏ بكر بسكران » فتوخى 
الذي كان من ضربهم يومئذ » فضرب أربعين CO.‏ 
4 - وني حديث الزهري ».عن حميد بن عبدالرحمن » عن ابن وبرة الكلبي 
قال: أرسلني خحالد بن الوليد إلى عمر فأتيته » ومعه Ole‏ وعبد الرحمن «ley‏ 
٠‏ وطلحة » والزبير » فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك » ويقول : إن الناس قد 
انبمكوا في الخمر » وتحاقروا العقوبة فيه » فقال عمر : هم هؤلاء عندك » فقال 
oe‏ ليه إذا سكر هذى » وإذا هَذَا افترى » وعلى المفتري ثمانون . قال : وكان 
عمر إذا ني بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين » قال : وجلد alge‏ أيضاً 
ثمانين » وأربعين . 

وهكذا قال ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس : إن Oe‏ أشار به » 
وفي حديث أنس بن مالك « إن عبد الرحمن بن غوف أشار به » ويحتمل أن يكونا 
Wu.‏ ذلك . : 
a uel ٣‏ علي الروذبارني ‏ أخبرنا أبو محمد بن شوذب الواسطي » 
Ul‏ شعيب بن أيوب » أخبرنا معاوية بن هشام » وقبيصة بن عقبة » عن سفيان » 
3 عنأني ل . ۲۹۳ , ب ] حصين 6.عن عمير بن سعيد» عن علي أنه قال : ما من 
صاحب جد pil‏ عليه » أجد في نفسي عليه let‏ إلا صاحب الخمر لو مات لوديته 
الأن رسول الله BE‏ » لم يسنه » Ey‏ أراد » والله أعلم لم يسنه زائداً على الأربعين » أو 


(4) أخرجه Bal‏ في المشند ٠‏ / .4 » كتاب الحدود » الباب الرابع في جد الشرب > الحديث EA)‏ 
وأخرجه أحمد في المسند 4 / ۸۸ » وأخرجه ابن ألي حاتم في علل الحديث fle » 445 / ١‏ أخبار رويت في 
ا جدود » الحديث .)١744(‏ 2 وأخرجه أبو داود في السئن 5 / 1۲۸ » كتاب الحدود (TTY‏ باب إذا تتابع في ٠‏ 
شرب الخمر (۳۷) » الحديث (HEAR)‏ » وذكو المزي في تحفة الأشراف 7 / 191 ء الحديث )1۸٥(‏ »' 
زعزاه للنسائي في الحدود » واللفظ له > وأخرجه FTL‏ المستدرك ۴۷١ / ٤‏ » كتاب الحدود 6 كان الشارب 
يضرب ..... » وقال : (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي , : ْ 


TEY. 


السنن الصغير / جے ٣۳‏ 

0 يسله alt‏ وفي ذلك دلالة عل coal.‏ من عزو السلطان » فمات كان 
مضموناً . 
۹ _ قال ve‏ رحمه الله : وبلغنا أن :عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة » 
ففزعت وأجهضت ماني بطنها » ,فاستشار عليًا » فأشار عليه أن يديه > فأمر عمر 
اعم عل ee‏ لتقسمنها على قومك . 

وقد روى عن الحسن في حديث علي في حد الخمر > ثم من مات منه » ads‏ 

إما قال : في بيت المال » 1 قال : على عاقلة الإمام ‏ شاك الشافعي_وحديث 
عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام . 


ه باب الختان ` 


۷ ل yf Gel‏ عبدالله الحافظ » وأبو الحسن علي 0 محمد بن عل 
الهرجاني » وآخرين قالوا : أخبينا أبو العباس محمد بن يعقوب ء أخبنا أبو جى | 
oy LS‏ یی .بن اشد Gath‏ سفيان »عن الزهري وغ Cet‏ بن الت عن 
أبي هريرة يبلغ به النبيي قال : « الفطرة خمس » أو خمس من الفطرة : الختان.؛ . 
والاستحداد » Cay‏ الإبط » وقصن الشارب » وتقلم الأظفار »  .‏ 0 
x ol, _ ۸‏ الحسن علي بن أحمد بن عبدان » bol‏ أحمد بن عبيد 
ل ل oe‏ 
: عجلان » عن أبيه » عن أي هريرة » عن رسول ا الله عي قال : « اسن إبراهم 
حين بلغ Gell‏ سنة» واختتن“ بالقدوم » . ie‏ 1 

قال : وحدثني بمثله » عن al‏ الزناد » عن الأعرزج 6 عن ai‏ هريرة » عن 
رسول الله BEE‏ نحوه . | | 
۹ ل وفي حديث: موسى بن علي > عن أبيه أن إبراهم. خليل الرحمن أمر أن 
يختتن + وهو ابن ثمانين سنة » فعجل + واختتن بقدوم » فاشقب.عليه الوجع » فدعا 
ربه » فأوحى الله إليه أنك عجلتءقبل أن نأمرك بالآلة » قال : يارب كرهت أن 
aii‏ أمرك . 


قال : وخعن Joi‏ وهو ابن ثلاث عشرة tye‏ إسحاق » وهو ان 


Yer 


الأشربة ‏ باب الحان 
الم 0 عبد الله الحافظ « ae a an‏ هو i aes‏ 
(Si «yi co‏ 


هه ملة باعي علي السام وقد قا لله عز وجل > ثم Lars‏ إليك أن 
اتبع ملة إبراهم حنيفا 4 [ النحل : ١‏ ] . 
8 وني حديث ابن جرج قال : أخبرت عن عثم بن كليب » عن أبيهء 
عن جده أنه جاء إلى النبيّ BE‏ فقال : قد ET‏ فقال النبيّ RE‏ الق 
عاذ وا ae at‏ + الى Ne‏ العو ا 
معه : « الق. عنك شعر الكفر واختتن . » 
PE‏ أخبرناه أبو علي الروذباري » أخبرنا أبو بكر بن داسة ¢ أخيرنا sass at‏ 
ale Gl‏ بن Geol + Ue‏ عبداتززاف + col Wel‏ زع .قال eee‏ 
بن كليب 6 فذكره . 

وقيل هو غثم, بن كثير بن كليب حديثه عند ابن EF‏ 
Gol rer‏ أبو محمد السكري ببغداد.» oh Gel‏ بكر الشافعي » bel‏ 
جعفر بن محمد بن الأزهر » Gael‏ المفضل بن غسان الغلابي » أحبزا عبد الله بن 
جعفر » أخبرنا عبد الله بن عمرو » حدثني رجل من أهل الكوفة » عن عبد ألملك 
ابن sa‏ غن الضببحاك بن فيس فال :. كان بالمدينة امرأة يقال لها : ol‏ عطية 

تخفض الجواري » فقال ها النبيّ HB‏ وام عليه و ي 
أسرى للوجه » وأحظى عند الزوج » OO‏ 

قال الغلابي : قال يحيى بن om‏ ا لو ae‏ 
. وقال الشيخ رحمه الله : والرجل الذى لم يسمه أراه محمد بن حسان الكوني . 


)1( متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح ٠١‏ / 744 » باب تقلم الأظفار (54) » الحدييث (58941) 
. واللفظ له » وأخرجه. مسلم في الصحيح /١‏ ۲۲۲ , كتاب الطهارة (؟) ‏ باب خصال الفطرة COVA)‏ 
الحديث (.ه /567) »2 قوله : « الاستحداد ».أي حلق العانة . 
)1( السنن (TYE : ۸( GSS‏ 1 


Yee 


ot‏ و ا 
٤‏ - وروينا في رواية ضعيفة عن أنس في هذا الحديث « إذا خفضت فاشمي » 
ولا تنېکي ») ١‏ 

والذي روي عن ابن عباس » وغيو مرفوعاً « اتان سنة للرجال مكرمة 
للنساء » لا يصح رفعه » وامراد به سنة واجبة . 
TT a e f.0‏ 
وبالله التوفيق 


4 — باب صفة السّوط. والضرب 

ween‏ أخبزا أبو زكريا بن al‏ إسحاق » أخبزا أبو الحسن الطرائقي > أخبرنا 
عفان بن سعيد » أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك » عن زيد بن أسلم أن رجلا 
اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ل فدعا له رسول الله BE‏ 
بسوط » GE‏ بسوط مكسور قال : « فوق هذا » » فأتي بسوط جديد لم تقطع 
af‏ » فقال : « بي هذين » » Sb‏ بسوط قد لان ور كِب به » فأمر به » جلد » م 
قال : « أيها الناس قد آن لكم of‏ تنتهوا عن حدود الله » فمن أصاب من هذه 
القاذورات' شيئاً » فليسر بستر آله » فإنه من يدي لنا صفحته لقم عليه AS‏ 
الله عز وجل 200 . 


هكذا جاء ا > وقد أسند oo!‏ عن ابن عمر مرفوعاً : 


4 - وسن علي : وأتق وجهه » ومذاكين » ودع له يديه يتقي بهما . 

6 ب وعن أبن مسعود مثل ماروينا عن عمر » وعن علي : يضرب الرجل 
Lit‏ » والمرأة 'قاعدة . 

7 برقن الى مغو ١ : (een‏ لا حل في هذه الأمة تجريد , ولا مد » ' 
ولا غل » ولا صفد » . : 

۷۸ - وروینا في vasa ais‏ دن ا yet‏ شتت اله 


eae‏ ل ل سيد ين امین عل سه بلا ووش الس لكي 
١ . (1‏ 


fo 


الأشربة اتا 
فلیجتنب e‏ 4( وبالله التوفيق . 


۷ باب التعزير 

ahi rian lle hy جلي‎ ee ary 
. » فهو من المعتدين‎ 

وروي في الآثار في مقدار التعزير بحدود مختلفة وأحسن مايصار إليه في ذلك 
ماهو ثابت عن رسول الله AEE‏ وهو فيما : 
yf Gol _ ۳‏ عبد الله الحافظ » أخبرني of‏ بكر بن عبد الله » أخبرنا 
الحسن بن سفيان » أخبرنا أحمد بن عيسى » Gel‏ ابن وهب » أخبرني عمرو » 
عن بكير [ل:. ۲۹۰ أع بن الأشج قال : بينا نحن عندسليمان بن يسار إذ جاءه 
عبد الرحمن بن جابر » فحدثه » فأقبل علينا سليمان بن يسار . فقال : حدثني 
de‏ الرحمن بن جابر ».عن أبيه » عن أي بردة الأنصارني أنه سمع رسول الله BE‏ 
يقول : « لا يجلد Lf‏ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود ABE‏ عز وجل » . 
ورواه أيضاً عبد الله بن أني بكر » عن النيّ Sey BE‏ والأول حديث 
موصول متفق غلى صحته » وقيل فيه عن عبد الرحمن بن جابر » عن أي بردة » 
وذلك تقصير من بعض الرواة » وعمرو بن الحارث من الحفاظ الثقات . 


م باب الحدود كفارات 


AG‏ ب gel‏ أ طاهر الفقيه » أخبرنا أبو حامد بن بلال » oh el‏ بن 
eal‏ » أخخبرنا سفيان بن عيينة نةح »وأخخينا أ بو عبد الله الحافظ »أخيرناأبو بك رأحمد 
op!‏ إسحاق » pol‏ = بن قتيبة » أخبرنا يحبى بن يحبى قال : قلت لسفيان 


ry 0‏ أخرجه أحمذ في المسند ۲ / geek ١44‏ ادن قو [itso wos‏ 
(aT) Gall —‏ الحديث (174) » وأخرجه أبو داود في السنن ٦۳۲ » ٦۳۱ / ٤‏ » كتاب الحدود COPY)‏ 
باب في ضرب الوجه ...(۰) » الحديث (LEAT)‏ وموقعه: في السنن الکیری (۸ :07717 . 

)3( متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ۱۲ / ۱۷١ ۱۷١‏ » كتاب الحلود (AT)‏ باب 3 
التعزير ... (47) » الحديث CIARA)‏ » واللفظ له » وأخرجه مسلم في الصحيح ” / WFT Wr‏ 
كتاب الحدود (V4)‏ 6 باب قدر أسواط التعزير (9) » الحديث (40 / )۱۷١۸‏ . 


Fer 


ش ul‏ الصغير / ج ٣‏ 
ابن عيينة : سمعت الزهري يقول : أخبرني gl‏ إدريس الخلاني » عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند رسول الله GEE‏ مجلس » فقال : « تبايعوني على آلا 

تشركوا بالله شیئا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا . .. الآية كلها » فمن By‏ منكم » فأجره 
على الله » ومن أصاب شيا من ذلك » فعوقب به » فهو كفارته » ومن أصاب شيا 
من ذلك » فستره الله » فهو إلى الله إن شاء ade‏ » وإن شاء غفر له (٩‏ . 


8 باب الاستتار بستر الله 

bel vere‏ محمد بن عبد الله الحافظ Golo‏ أبو بكر أحمد بن كامل 
القاضي « أخبرنا محمد بن سعد العوفي » أخبرنا يعقوب بن إبراهم بن سعد » أخبرنا 
ل را اع ين O‏ 
رسول الله عله يقول : « كل el‏ مُعَانى إلا المُجاهرين » وإن من الإجهار أن 
يعمل الرجل في الليل عملا » ثم يُصبحٌ » وقد Ee‏ ربه » فيقول OWL:‏ عملت . 
البارحة كذا . «US‏ وقد بات يستره ربه » ويبيت في ستر ربه » ویصبځ BASS‏ 
Ze‏ الله عنه ۾ 209 , 


6م Gol‏ أبو الفتح ال كوو لمان enh,‏ اعا Cred‏ 
st‏ بن عياش القطان › bul‏ حفص بن عمرو الربالي 6 أخبرنا. عبد الوهاب 
الثقفي » قال : معت 7 ل . ۰ GALS‏ بن سعيد الأنصاري يقول : حدثني 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أن رسول الله BEE‏ بعد أن رجم الأسلمي قال : 
« اجتنبوا هذه القاذورة التي gt‏ الله عنها » فمن ألم » »> فليستتر بستر الله عرز 
وجل OG‏ | 


‘ البخاري في الإيمان » باب حدثنا أبو امان » وفي المغازي — پاب 20 حدثني خليفة > وق الأحكام‎ olay )١( 
AUS الحدود.‎ ١ ومسلم في الحدود  باب‎  اهريغو‎ » BUT باب الحدود‎  دودحلا‎ by » النساء‎ day باب‎ 
لأهلها » » والترمذي في الحدود ...باب « ماجاء أن الحدود كفارة لأهلهاء» . والنسائي في البيعة » باب « ثواب‎ 
. )۳۲۸ : ۸( من وف با بايع عليه » » وموقعه في السنن الكبرئ‎ 

oly (1)‏ البخاري في الأدب ‘ ح )11۹( » باب 9 ستر الموؤمن على نفسه » » فتح الباري te (EAT E's ٠(‏ 
في الزهد » باب النبي عن هتك الإنسنان » ص )£ : (YN‏ طبعة عبد لباقي : وموقعه في السنن الكبرى (۸ ٠‏ 
es . . ۴‏ 1 

(۲) تقدم وانظر فهرس الأطراف . 


4¥ 


| الأشرية .باب الستر على أهل الحدود ما لم يبلغ السلطان 
ny‏ عن اي بكر » وعمر ll‏ أمرا بالاستتار . 


ش ٠‏ — باب الستر على أهل الحدود ما لم يلغ السلطان 


.: الثابت » عن اين عمر أن رسول الله مَل قال‎ Gaal في‎ Lay = FENN 
: ومن ستر على مسلم ستو الله يوم القيامة ».ويذكر أنه قال همزال في قصة ماعز‎ « 
AB للبي‎ She أو أن‎ Wo of وذلك‎ ca لو سترته بنويك لكان خير لك‎ « 
: )  وبخيف‎ 

۷ - أخبزا gf‏ الحسين بن الفضل القطان » أخبزا عبد الله ابن جعفر » 
Ge‏ يعقوب بن سفيان » أخبززا أبو. الوليد هشام » حدثني الليث: بن سعد » 
Gael‏ إبراهيم بن نشيط الوعلاني » عن كعب بن علقمة » عن دخين أني الحم 
كاتب عقبة قال : قلت لعقبة بن عامر : إن لنا جيراناً يشربون الخمر » thy‏ داع لهم 
e‏ تفعل omy‏ عظهم باز بذهم ٠‏ قال فعل فلم 
ONS‏ عقبة » فقال : إني خبيتهم » فلم ينتهوا » وأنا داع لحم الشرط » 
فقال عقبة : ويحك لا تفعل » فإني معت رسول الله عب يقول : « من ستر عورة 
SS « oy}‏ استحيا موؤدة من قبرها 6( . 


: 841 س وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له be:‏ للك ف oh‏ شل ‘ed‏ 
خمرا ؟ فقال : إن الله قد bly‏ أن نتجسس » فإن يظهر لنا نأخذه . 

gh Gol "8‏ عبد الله الحافظ » وأبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهم ' 
المهراني » وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي » وآخرين قالوا : أخبزا 
أبو العباس محمد بن يعقوب » أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أخبزا 
محمد بن إسماعيل 1 بن أي فديك » حدثني عبد الملك بن زيد » عن محمد بن dl‏ بكر 
ابن حزم ؛ عن أبيه » عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
أنها قالت : قال. رسول الله BE‏ « أقيلوا على ذوي pele Stel‏ [ ل . 
5 .أع إلا Me‏ من حدود الله OG‏ 


. )1( رواه أبو ذاوذ في الأدب ل باب « الستر على المشلم » » J aby‏ السنن الکبری (۸ : )۴۴١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠‏ / 181 » وأحرجه البخاري في الأدب المفرد 6 ص NE‏ باب الرفق (YW)‏ » 
الحديث )#10( ٠‏ سوى قوله : « إلا الحدود » وأخرجه أبو داود في السنن ote / ٤‏ » كتاب الحدود (FV)‏ = 


VLA 


: السين الصغير | ج ۳ 
| «قيل عنه دون ذكر أبيه . 
١‏ _ قال الشافعي : وذووا الحيئات الذين يقالون عااتهم ما لم يكن حدًا الذين 
ليسوا يُعرفون: بالشر © فيزل أحدهم الزلة . | 


. باب منع الرجل  نفسه, وحريعه وماله‎ - ١ 
.دفن فيل‎ AE عن التي‎ tape لبن‎ ae op cat حال اديت‎ 61 
. » دون ماله مظلومًا » فهو شهيد‎ 
ب وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » أخبرنا‎ ۲ 
عباس بن الفضل الأسفاطي » أخبرنا أبو الوليد » أخبزا إبراهم بن سعد » حدثني‎ 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » عن طلحة بن عبد الله بن‎ af أي » عن‎ 
` من أصيب دون ماله فهو‎ « : AE عوف » عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله‎ 
دوت دينه فهو‎ cpa شهيد » ومن هيت .دون أهله فهو شهيد 6 ومن‎ 
: )0() شهيد‎ 
» وروا أبو داود » عن إبراهيم  وقال في الحديث : من قتل دون أهله‎ PEN ش‎ 
eee يي‎ 


= باب في الحد يشفع فيه ..:.(5) > الحديث (AVVO)‏ وذكره المنذري في مختضر ر سنن أني داود 3717/5 
الحديث (47:4) Glad obey‏ » وأخرجه الطحاوى في مشكل FBV‏ / ۰۹ باب بیان مشکل مارؤى عن 
ابن عباس . .. واللفظ لهم جميعاً » وأخرجه ابن حبان » ذكره الميشمي في abe‏ الظمآن « AS «FI‏ 
(YT) opti‏ » باب التعزيز ۰ الحدیث (Mer)‏ ° 

(ry‏ أخرجه أحمد في المسند ١‏ / .19 » أخرجه أبو داود في » كتاب السنة (rt)‏ با في فتال اللصوص 
(TY)‏ » الحديث )٤۷۷۲(‏ ». وأخرجه الترمذي في السنن GL ٠ ۴ / ٤‏ الديات (VE)‏ » باب ماجاء فيمن 
قتل دون ماله (VY...‏ » الحديث (VEN)‏ وقال : (هذا حذيث حسن صنحيح) » وأخرجه مختصاً النساني في 
امجتبى من السنن ۷ fF AS. ١‏ الدم (FY)‏ ء باب من قتل دون ماله (۲۲) > meh.‏ ابن ماجه فيه 
السنن ¥ AW)‏ كتاب الحدود (۲۰) » باب من قتل دون ماله . VN)...‏ اك نل . وموقعه في ell‏ 
الکیی ١ . (° : A)‏ 0 


۳4۹ 


الأشبة ‏ باب ما يسقط القصاص من العم : 
VY‏ — باب ما يسقط القصاص من . العماد 


Gol reve‏ أبو عبد الله الحافظ » واخرين قالوا Meet‏ العباس محمد بن 
يعقوب » أخبنا بحر بن نصر + أخبرنا ابن وهب » أخبرني ابن جرع » عن عطاء 
u» 1 0‏ کے سه oA ١‏ عمو 

ابن الي رباع Oho OI‏ بن يعل de tel on‏ :عن يغلى اميه قال عزوت مع 
رسول الله ع غزوة العسرة > وكانت أوثق أعمالي في نفسي © > وكان لي ‘ol‏ 4 
فقاتل إنساناً » فعض أحدهما صاحبه » فانتزع أصبعه » فسقطت EE‏ فجاءً إلى 
لبن Ong 586 AG‏ 

قال عطاء : فحسبت أن صفوان قال : قال رسول الله AE‏ : « أيدع يده 

وقد روى هذا الحكم أيضًا عمران بن حصين » عن النبيّ RE‏ وابن أي 
مليكة » عن أبيه » عن. أي بكر الصديق . 

wt — ۳‏ الرجل As‏ مع امرأته رجلا Aad‏ 


قال الله تعاللى : 9 فاستشهدوا عليين أربعة منكم ‏ ( النساء : 0‘( 
rere‏ أخبرنا yf‏ عبد الله الحافظ Gel‏ أحمد بن سليمان الفقيه » Gel‏ 
عن al‏ هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً 
أمهله حتى أن بأربعة شهداء ؟ قال : نعم OM‏ 
ب أخبزا محمد بن عبد الله الخافظ ¢ أخبرنا gf‏ الغباس محمد بن يعقوب »> 
أخبرنا الربيع بن سليمان » Gel‏ الشافعي » أخبرنا مالك » عن يحي بن سعيد » 


)1( متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح 4 / ۳ » كتاب الإجارة (۳۷) » باب الأجير في الغزو )2( .. 
الحديث (YY)‏ » وأخرجه مسلم في الصحيح ٣‏ / 1۰۱ ا ل ee‏ 
الإنسان )٤(.....‏ » الحديث (۲۳ / COVE‏ وموقعه. في السنن الکبری COTTE AY‏ 
by 0( ٠‏ مالك )¥ e SL‏ 
(TY : ۸)‏ . ش 


السئن الصغير | جم 

عن منعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له : ابن خيبري وجد مع امرأته 
رجلاً » فقتله » أو قتلها » فأشكل على معاوية القضاء فيها e‏ 
موسی يسال له عن ذلك علي ب بن أي طالب » فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن 

: لكت oe‏ 
أبو موسى : كتب إلى في ذلك معاوية » فقال Ge‏ : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة 
شهداء » فليعط برمته »© . | 
WET‏ بأما الذي buy‏ عن عمر بن الخطاب في المرأة أرادها رجل من نفسها » 
فرمته بقهر » فقتلته » فقال : ذاك قتيل الله » والله لا يؤدى أبدًا » فقد. 
4 - قال الشافعي : هذا عندنا من عمر إن البينة قامت عنده على المقتول : 
أو على أن وَل القتيل أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول ٠‏ . 

5 باب التعدي ». والاطلاع 


6 7 أخبرنا أبو الحسئن يمد بن الحسين العلوي » أخبينا عبد الله بن محمد 
ابن الحسن بن الشرقي » أخبنا عبد الله بن هاشم » أخبرنا سفيان ح » وأخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني > أخبرنا أبو سعيد ابن الأعراني بمكة » net‏ 
الحسن بن محمد الزعفراني » أخبرنا سفيان بن عيينة » عن الزهري مع سهل ابن 
سعد الساعدي يقول :. اطلع ey‏ من جحر في حجرة رسول الله EE‏ ومعه 
مدر يحك به Maly‏ » فقال : « لو أعلمُ of‏ تنظرني CEL‏ به في عينِك » إنما 
Shit fat‏ من أجل البصر (٠‏ . 
لفظ حديث الزعفراني . 


Gy‏ رواية ابن هاشم « لو علمت أنك تنظرني » ورواه أيضًا أنس بن مالك 


)1( متفق. عليه أخرجه البخاري في الصحيح ۱۲ / ۲٤۳‏ ء كتاب الديات (۸۷) » باب من اطلع في بيت 
قوم (TD...‏ الحديث (1801) » وأخرجه مسلم في الصحيح ۳ / ۱۹۹۸ › كتاب الآذاب (۳۸) » باب, ` 
تحريم النظر ... (A)‏ 6 الحديث (TOT / toy‏ وموقعه في السنن الكبرق (۸ : ۳۳۸) . 

قوله : « الجُحر » بضم ptt‏ أي خرق » قوله ارات »لكي نوكر حال ٠ wigs‏ وراء 
مون » شيء يعمل من خشب أو حديد على شكل سن وسوی به الشعر ALE‏ ش 


م١‎ 


. الأشربة ‏ باب التعدي : والاطلاع 
بمعناه . 


gf Goel. rer‏ الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر الرزاز » أخينا دان 
ابن نصر » أخبزا سفيان بن عيينة » عن أي الزناد » عن الأعرج › عن ألي هريرة 
يبلغ به النبي ُء 1 ل . ۷ أع قال : « لو أن abi if‏ عليك بغير إذن 
فحذفته بحصاة » ففقأتٌ ane‏ ما كان عليك جناح OG‏ 


Secale فى جا‎ dene E لق‎ 
coo SG iG 


۱ وأخبرنا علي بن sal‏ بن عبدان » Gel‏ أحمد بن عبيد الصفار »› 
أخبرنا تمتام محمد بن غالب » أخبرنا سليمان بن داود » أخبرنا معاذ بن هشام ». 
أخبرني أي » عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك » عن أي 
هريرة » عن النبئ BBE‏ قال : « من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه » فأصابوا عينه » 

فلا دية له » ولا قصاص OE‏ 


۲ سا وحدثنا محمد بن يوسف » أخبزا أبو de‏ الحسن :بن اللنضر الأسيوطي ` 
مكة » Geel‏ أبو عبد yall‏ أحمد بن شعيب الشاي Ble‏ محمد بن Al‏ > 
أخبرنا معاذ بن هشام » فذكره بإسناده هذا غير أنه قال : من أطلع في بيت قوم بغير 
eel‏ ففقأوا عينه » فلا دية له , ولا قصاص » . 


تابعهما عمرو بن علي » عن معاذ . 


Cell عن‎ Fane داوج مدخن أبن‎ op + اق أي عمق‎ oN عبد‎ thy sng 
. » ما كان علية فيه شيء‎ ane ففقاً‎ ١ AE 


متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح ۱۲ / ۲٠١‏ › كتاب الديات ayy‏ »> باب من أخذ 

...(19)ء الحديث (1۸۸۸) واللفظ له » وأخرجه مسلم في الصحيح lr‏ 4 » كتاب الآداب 
(TA)‏ ء باب ترم النظر ....(9) » الحديث )££ الع » طبعة عبد الباق » وموقعه في السنن لكبو 
(TTA DA)‏ 


L(TYA DA) السنن الك‎ (vr) 


Yoy 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
Vo‏ — باب الضمان على الام 


۴۴ ب قد مضى في الحديث الثابت » عن أبي هرية » عن النبئ RE‏ قال : 
« العجماء shor‏ )20 . 
xl Gel — were‏ علي الحسين بن محمد الروذباري + gh Bel‏ بكر بن 
د ogee Gel code gf Gael‏ بق خالد Cala Gath c‏ عن PUM‏ 
عن الزهري » عن حرام بن محيصة الأنصاري » عن البراء بن عازب قال : كانت له 
ناقة ضاربة » فدخلت حائطاً .-فأفدت فيه » فكلم رسول الله BE‏ فيها » فقضى 
إن حفظ الحوائط بالنهار ع أهلها » وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها ‘ وأن عل 
pi‏ الماشية ما أصابت ماش شيتهم بالليل OM‏ : 


تابعه محمد بن مصعب » وأيوب بن سويد » عن الاوزاعي في وصله.. 


Gok 7 ٠‏ أبو عبد الله الحافظ . واخرين قالوا : Gel‏ أبو العباس محمد 
بن يعقوب » أخبرنا الحسن بن علي ابن عفان » أخبنا معاوية يعنى [ ل . ۲۹۷ ب ] 
ابن هشام » عن سفيان » عن عبد الله بن عيسى » عن الزهري » عن حرام بن 
محيصة » عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدث شيئاً » فقضى رسول الله ROE‏ « إن 
حفظ الار على أهلها بالنبار »> وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل » . 


تابعه. مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان » ؤرواه عبد الرزاق عن معمر » عن 
الزهري » عن حرام بن محيصة » عن أبيه أن BE‏ للبراء . 


1 متفق عليه › أخرجه البخاري في الصحيح ۲ / ۲٠٤‏ » كتاب الديات (AV)‏ باب المَعْدِن 
(TA)...‏ » الحدیث (1۹۱۲) » وأخرجه مسلم في الصحيح ۳ / 1884 »۰ كتاب الحدود (NA)‏ » 
ا دم (VN)...‏ الحديث )£0 / ١١7١)ء‏ قوله : « العجماء » أي البهيمة والدابة » قوله : 
to‏ أي هدر . والمعدن مثل البئر » مايحفر في أرض صلبة . 
)1( رواه أبو داود في البيوع » حديث (TOV)‏ باب « المواشي تفسد زرع قوم ٩‏ »> ص (۳ : ۲۹۸) » 
والنساني في العارية من سننه الكبرئ على GL‏ تحفة الأشراف Vy‏ : 4١)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (۲ : )۷۸١‏ 
باب « الحكم فيما أفسدته المواشي » , والإمام أحمد في مسنده (؛ : )۲۹١‏ » وموقعه في سنن البييقي SSN‏ 
)6:۸( . 


yor 


الأشربة ‏ باب الصّمان على الببام 
tas‏ ابن عيينة a EE‏ سعد بن 
محيصة أن ناقة للبراء ... » 


ام ات قال GY: al‏ هذا Yar clon tude yl‏ 
NE ENES slo~‏ جرح وعو ي حال جبار 3 
as‏ حال غير جبار » فيصمن فيضمن ¿ آهل السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا 
anata a maar Ses ai‏ ل ie epee‏ 
Say‏ عن RE cel‏ « من الرحل جبار. ر » فهو غلط ء والله أعلم لأن الحفاظ لم 

يحفظوها هكذا ) . 
۷ _ قال الشيخ ey‏ حسين » عن الزهري » عن 
اما مقا بن lap‏ الزهري آنکه عليه أب ا ن الارقطني + 


E ee mes 
منقطعًا « وأسنده قيس بن الربيع عنه يذكر عبد الله فيه » وهو وهم » وقيس لا يحتج‎ 
به » وروی عن ادم » عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن اي هريرة مرفوعًا » وهو‎ 
. وهم » لم يتابعه عليه أحد عن شعبة » قاله الدارقطني‎ 
RE الذي في. صحيفة همام بن منبه » عن أبي هريرة » عن التب‎ Uy 9 ۸ 
baat fast ارال ال‎ ag WN? ans »فقا فال‎ Ss ly 
بشىء لم يكن في الكتب باطل ليس بصحيح » وقال أحمد بن حنبل : أهل امن‎ 
ل ل نا‎ ge ae يكتبون النار‎ 
وأما حديث « من أوقف دابة في سبيل 1ل ع من سبل‎ werd 
المسلمين » أو في أسواقهم » فأوطأت بيد » أو رجل » فهو ضامن » فهو إنما رواه أبو‎ 


جز ». عن السري بن إسماعيل » عن الشعبي > عن -النعمان بن بشير lege‏ 
وكلاهما ضعيف My ye gel‏ جره . 


Foot 


السنن .الصغير | ج م 


١‏ # باب أخذ الولي بالولي 

٠‏ - روينا عن عمرو بن أوس قال : كان الرجا ed‏ لعي يم 
إبراهم ‏ عليه السلام ‏ فقال الله عز وجل : لإ وإبراهم الذى وف ألا تزر وازرة 
وزر أخرى »> ( النجم CTV:‏ ۳۸ ) . 
0١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس Grete‏ الربيع » أخبرنا 
الشافعي » أخبرنا ماد مركن ب عور إن تداز ودر مر بن أوس » فذكره . 
۲ - قال الشافعي رضي الله عنه : والذي سمعت ء dy‏ أعلم في هذا ألا 
ود Noses Ree‏ الله تعالى جزى العباد على أعمال أنفسهم » وكذلك 
أموالهم إلا حيث حص رسول الله OL BEE‏ جناية الخطأ من الحر من الآدميين على 
عاقلته . ؛“ 
reer‏ ل وكذلك حديث Gl‏ رمثة » وهو فيما Gel‏ أبو عبد الله (BL‏ 
Gel‏ علي بن حمشاد » أخبزا إسماعيل بن إسحاق القاضي » أخبرنا أبو الوليد عبيد 
الله بن إياد بن لقيط » أخبنا إياد بن لقيط » عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أي 

رسول الله BEE‏ » فسلم عليه af‏ » وجلسنا ساعة » فتحدثنا » فقال رسول الله 
ae‏ بي : ١‏ ابنك هذا ؟ » قال أي : إي ورب الكعبة » قال : « حقاً » » قال : 
ee ere ere ae‏ ون cate‏ 
آي على ذلك » قال قال : «أما إن ابنك هذا لايجني عليك » ولا تجني 
عليه » » قال : وقرأ رسول الله WY ME‏ تزر وازرة Say‏ أخرى 4 .... إلى 

... ذإ هذا نذير من النذر الأولى ‏ . ( النجم COLA:‏ 


)١(‏ روه أبو داد في الترجل باب في الخضاب عن ابن شار » عن ابن مهدى » عن سفيان ۽ عن ياد بن 
لقيط » عن أي ity‏ به . 

والترمذي في الشمائل باب ما جاء في شيب رسول الله AE)‏ عن على بن حجر » عن شعيب بن 
صفوان ‏ وباب ما جاء في خضاب رسول الله RE)‏ عن cael‏ موعن هدم كلاهما عن عبد 
الملك بن عمير » عن إياد بن لقيط نحوه . 5 

والنسائي في الديات ( والقسامة والقسود ) باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيو . وعن هارون بن عبد الله » 
عن سفيان » عن عبد الملك بن أبجر » عن إياد بن لقيط نحوه  dy‏ يذكر « الحناء » » وزاد : أشهد به . 


Yoo 


السئن الصغير | Yor‏ 


ذكر الشافعي ‏ رضي الله غنه ‏ في أول هذا الكتاب قوله تعالى  :‏ وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ر الذاريات : 5ه ) ثم Sd‏ إبانة الله عر 
وجل of‏ خيرته من خلقه أنبياؤه » ثم ذكر اصطفاءه محمداً SEE‏ ما اصطفاه 
به ».ثم لما بعثه أنزل عليه فرائضه » وأمره بتبليغ رسالته » وعصمه من قتلهم . وم 
يعرض عليهم ALS‏ و oly‏ بعزلتهم » ثم أمره بعزلة المشركين » ثم أذن الله 
للمستضعفين بمكة بال هجرة » ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال » فقال : 
> أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ‏ ر الحج : ۳۹ ) > وأباح مم القتال بمعنى أبانه 
في abs”‏ » فقال : <9 وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم * ... إلى قوله .. 
«( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه © ر البقرة : ۰ — 197 ) ثم 
قال : نسخ هذا كله بقول ‏ الله عز ‏ وجل ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتة » 
الآية ( البقرة : 187 ) . 
ERE‏ قال : فلما مضت لرسول الله SOE‏ مدة من هجرته أنعم الله عليه فيها 
على جماعات لأتباعه حدث لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها يعرض الله pede‏ 
الجهاد بعد إذا كان إباحة لا فرضاً » فقال تبازك » وتعالى : 9 كتب عليكم 
القعال « وهو كرة لكم ... الآية ( البقرة (VV:‏ . وقال : 9 وقاتلوا فى سبيل 
الله © ر البقرة : ۰ ) وقال : انفروا خفافاً « وثقالاً , وجاهدوا بأموالكم › وأنفسكم 
فى سبيل الله  ...‏ ر التوبة : 4١‏ ) » وذكر سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى . ٠.‏ 
©" — وروينا عن ابن عباس أنه قال : أول أية نزلت في القتال : 9 أذن للذين 
يقاتلون بانهم ظلموا » Oly‏ الله على نصرهم لقدير ) ر الحج : ٠۹‏ ) . 
ش وروينا عنه النسخ الذي ذكره الشافعي » وروينا في معناه » عن سعيد بن 
المشيبت وعروة بن الزبير › وقاله سفيان الثوري » وغيره من العلماء : 
dy 5‏ حديث أنس بن مالك أن النبي ARE‏ » قال : « جاهدوا المشركين 


۳0۹ 


ل باب السير 
Sinks‏ السك ا MY,‏ 
۷ 2 أخبرنا أبو زكريا بن أي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن العنبري » أخبرنا 
عثان بن منعيد » أخبرنا موسى بن إسماعيل » أخبرنا حماد » عن حميد » عن أنس : 
فذكره . 1 
۸ 2 وأخبنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » أخبنا عبد الله جعفر , 
أخبرنا يونس بن حبيب » أخبرنا أبو داود » أخبرنا هشام » عن قنادة » عن مطرف 
: :ابن عبد الله بن الشخير » »> عن عياض بن حار المجاشعي أن النبئ RE‏ قال ذات 
٠ : 5‏ ألا إن رهي أمرني أن أعلمكم ماجهلم تما علمني يومي [ ل .4 ci.‏ 
1 .. فذكر الحديث » وقال : فقال : ١‏ يامحمد إنما بعنتك لأبتليك » وأبتلي بك » 
ع اليس ول الاسم ا الا ع 
قريشا + قلت : ربي إذا يثلغوا رأسي » فيدعوه خبزة » فقال : استخرجهم کا 
أخرجوك وأغزهم نغزك » وأنفق فننفق عليك » وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله » 
وقاتل HEU Se‏ من عصاك » ... وذكر الحديث ( . 


۹ 7 وروينا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله 
A ee‏ » فقال في حديث ذكره : ١‏ فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك » . 


(iy‏ أخرجه أحمد في المسند * / we‏ وأخرجه الدارمي في السنن ۲ / 7٠‏ » كتاب الجهاد » باب فى جهاد 
المشركين ... » وأخرجه ابو داود في السنن ۳ / ۲۲ » كتاب الجهاد CY)‏ باب كراهية ترك الغزو VA)‏ © 
الحديث (Yorty‏ واللفظ مم » وأخرجه النسالي في في المجتيى من السئنن ٦‏ / ۷ » كتاب الجهاد )00( باب وجوب 
. الجهاد )١(‏ وأخرجه ابن حبان » ذكره الهيئمي في موارد الظمآن ٠‏ ص ۰ كتاب الجهاد (YT)‏ باب 
الجهاد بما قدر عليه )١١(‏ , الحديث (UWA)‏ » وأخرجه الحآم في المستدرك (۲ | AS » ) 4١‏ الجهاد ٠‏ باب 
ذكر ليلة أفضل من ليلة القدر » واللفظ له ء وقال : ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذعمي . 

)1( أخرجه مسلم في الصحيح 4 / NAV‏ » كتاب الجنة (01) » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار (17) » الحديث CATO / W)‏ وموقعه في السنن ٩( GSI‏ : ") . 

- قوله : « نحلته » أي أعطيته yc‏ حنفاء » أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين 
لقول الهداية ».و. « اجتالتهم عن دينهم » أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في 
الباطل » نو « يثغلوا رأسي » أي يشدخوه pty‏ كا يشدخ الخبز أي يكسر ( النووي »شرح صتحيح مسلم 
١ .) 97/1‏ 


او 


السنن الصغعم | ج ٣‏ 
١‏ ' باب من لا يجب عليه الجهاد ومن له عذر. 


محمد بن إسحاق' النجار بالكوفة قال : أخبرنا gl‏ جعفر محمد بن غلي بن دحم » 
أخبرنا إبراهيم بن إسحاق القاضي » أخبرنا قبيصة » عن سفيان عن معاوية بن yp‏ 
oboe op « So‏ »عن Galop cna she‏ هالت 
استأذنته في الجهاد » فقال ps‏ حسبكن الحج » أو جهادكن الحج OG‏ 
0١‏ - وبهذا الإسناد » عن سفيان » عن حبيب يعني ابن ألي عمرة » عن 
عائشة بنت طلحة » عن عائشة أم المؤمنين بنحو من هذا . | 
HOY‏ = وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر : عرضت على رسول الله . 
a4 £ a 0 5 4 itt.‏ 0 5 1 
BE‏ في القتال يوم أحد » UL‏ ابن أربع عشة سنة » فلم يجزني » وعرضت يوم 
الختدق 4 وأنا ابن خیس عشرة سئة 6 il‏ ¢ . 
۳ س وروينا في عبد لامرأة اتبع رسول الله مله في بعض cigs‏ فقال : 
« انث لك سيدتك ؟ » قال : لا » قال : « ارجع bd‏ » فإن مثلك مثل عبد لا 
صلل إن مت قبل أن ترجع Tah » bell‏ عليها السلام » » فرجع إليها » فقالت : الله 
ا | علي السلام ؟ قال : نعم قالت : ارجع › فجاهد معه OO‏ 
tot‏ 7 س قال الشيخ : وهكذا الرجل الذي n‏ باذن 
أهل الدين » . 
06 = [ل. ۲۹۹ ب ] أخبرنا نو عبد الله الحافظ » yl Gyo!‏ بكر بن 
إسحاق إملاءٌ » أخبرنا بشر بن موسى » أخبرنا عبيد الله بن يزيد المقري » Grol‏ 
سعيد بن اي ايوب » عن عياش بن عباس » عن الحبلي » عن عبد الله بن عمرو , 


عن النبيّ أله نال کل و سيل eg FAS A‏ اک 


)1( رواه البخاري في 00 > حديث (YAVO)‏ » باب « جهاد النساء 6 » فتح الباري (7 : (YO‏ 6 وموقعه في 


السنن الكبرق ٩(‏ : 

(۲) فهرس ett‏ . (۳) السنن الكبر OYTO ۲۲ : ٩(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في الإمارة Ty‏ : ١١١٠).ط‏ . عبد الباتي » باب « من قتل في سبيل الله 6 » وموقعه في السئن 
الكبرئ )4 (Yo:‏ | . 


5١ 


السير ‏ باب من لا يجب عليه الجهاد ومن له عذر 

PEON‏ - قال الشيخ : وكذلك من له والدان فلا يجاهد إلا بإذنهما إذا كانا 
7ه 4" أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري » أخبرنا أبو 
بكر محمد بن dal‏ بن محمويه العسكري » أخبرنا جعفر بن محمد » أخبرنا آدم » 
أخبرنا شعبة » أخبرنا حبيب بن أني ثابت قال : سمعت أبا العباس الشاعر » وكان لا 
يهم في حديثه قال : معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : جاء رجل إلى 
النبيّ AE‏ فاستأذنه في الجهاد » فقال له رسول الله bot BE‏ والداك co‏ 
قال : نعم . قال : ففيبما فجاهد ) () . ش 

۸ - وفي رواية عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله جن عمرو » عن 
ol‏ علا : « ارجع Loyal)‏ فأضحكهما 3 bes!‏ 

Gy — ۹‏ حديث af‏ سعيد الخدري قال : ('ارجع » فاستأذنهما » فإن أذنا 
لك » فجاهد ء .وإلا CLAD‏ . 1 

٠‏ قال الشيخ : وكذلك من له عذر بضرارة » أو زمانة » أو فاقة » أو غيرها 
قال الله عز وجل : 9 ليس على الضهفاء ٠»‏ ولا على المرضى › ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله > ورسوله 4 ر التوبة :510 ) . 

' بن‎ Ole pet » أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو النضر الفقيه‎ _ ٠ 
» إسحاق‎ ai أخبرنا شعبة ¿ عن‎ iy pall سعيد » أخبرنا حفص بن عمر أبو عمر‎ 
عن البراء قال : لما نزلت : ف لا يستوي القاعدون من المؤمنين » وامجاهدون في‎ 
فكتبها » فجاء‎ «hay آم معدل الله عله‎ ) ٩١ : سبيل الله 4 ... الآية ( النساء‎ 
فأنزل الله عز وجل لإ غير‎ RE ابن أم مكتوم » فشكا ضرارته لرسول الله‎ 
; . ) أولي الضرر‎ 

7 د وروينا عن ابن عباس أنه قال ١‏ هم أولو الضرر قوم كانوا لايغزون معه 
كانت تحبسهم أوجاع » وأمراض » . 


olay )٥(‏ مسلم في البر والصلة )£ : b )۱۹۷١‏ عبد Gl‏ ؛ باب « بر الوالدين 4 g‏ وموقعه في السنن الكبرى 
e . ):۹(‏ 


۳۲ 


السنن الصغير / ج 
rew‏ أخبرنا أبو علي الروذباري » Gel‏ أبو بكر بن داسة » أخبرنا أبو داود » 
Gel‏ موسى بن hele)‏ » أخينا ماد ۽ عن .هميد » عن موسى بن أنس بن 
WL‏ عن أبيه أن رسول الله عي ل . 0 أع قال : « لقد تركتم بالمدينة أقواما 
« يارسول الله ! كيف يكونون معنا » وهم بالمدينة ؟ قال : « حبسهم العذر ODE‏ 
٤‏ 2-2 وروأه gait‏ جابر بن عبد الله إلا أنه قال : « حبسهم المرض » : 

Gol reve‏ أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو بكر القطان » Gel‏ أحمد بن 
يوسف » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن همام بن منبه قال : هذا ماحدث : 
أبو هريرة قال : قال رسول الله BEE‏ : « والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين 
ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله » ولكن لا أجد سعة » فأحملهم , ولا 
FEW‏ وفي رواية أي سلمة » عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال : ٠‏ جهاد 
الكبير » والضعيف » والمرأة الحج » والعمرة » . 

۲ باب تجهيز الغازي , وأجر الجاعل ومن لا يرا به 

Gel — ren‏ أبو زكريا بن اي es ieee ee‏ أبو بكر أحمد بن كامل 
ee‏ ع ee‏ 
wil g td 508 NEIL He Oe: OEE Od‏ 
بكيّر » فَقَدْ OCW‏ 
yf Gol "4‏ عبد الله الحافظ » Gel‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخخبرنا أحمد بن عبد الجبار » Gl‏ او معاوية » أخبرنا الأغمش » عن al‏ عمرو 
الشَيّباني » عن أي مسعود الأنصاري قال : tle‏ رجل إلى رسول الله BE‏ فقال : 
)1( رواه البخاري في المغازي » ح (4457) » فتح الباري AY‏ 185) » ومسلم في الإمارة » ص (7 OR:‏ 1 
باب « ثواب من حبسه العذر » » وموقعه في السنن الكبرئ ١ ' . )54 : ٩(‏ 


۰)6۹ :5( فتح الباري‎ oe ye 54 باب 9 فضل من جهز‎ > (VARY) رواه البخاري في الجهاد > حديث‎ )١( 
, (TA 4) وموقعه في السنن الکبریٰ‎ ٠ ... باب « فضل إعانة الغازي‎ » (LOW : "( BLY ومسلم في‎ 


rir 


السير ‏ باب تجهيز الغازى › وأجر الجاعل ومن لا يغزا به 


يارسول الله ! إني Oe gat‏ فاحملني » فقال رسول الله ل يك : pl‏ 
عندي » » فقال رجل : ألا اذك يارسول الله على من يحمله ء فقال رسول الله 
لله : « مَنْ دل على عَيْر Onde ff ai‏ 
wend‏ أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ¢ وأبو علي بن شاذان البغدادي' » 
قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر » أخبرنا يعقوب بن سفيان ‏ أخبرنا محمد بن رخ » 
حدثني الليث بن سعد » عن حيوة بن شري » عن ابن شفى » عن أيه » عن عبد 
الله بن عمرو أن رسول الله SURE‏ : « قفلة [ ل . <١‏ ب ع كغزوة OO‏ 
6 9 وقال النبيّ AE‏ : « للغازي أجره » وللجاعل أجره وأجر الغازي 6 
وهذا فيمن أعان غازياً بشىء يعطيه فأما الغزو يجعل من مال رجل » فإنه لا 
يجوز > وذكر الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت في المنافقين الذين يبتغون أن 
يفتنوا من مع رسول الله BEE‏ بالكذب » والإرجاف والتخذيل بهم » وإن الله تعالى 
كره انبعائهم إذ كانوا على هذه النية » ثم قال : وكان فيها مادل على أنه أمر أن يمنع 
من عرف بما عرفوا به من إن نفروا مع المسلمين GY‏ ضرر عليهم » وقال : ومن كان 
من المشركين على OME‏ هذه الصفة » فكانت فيه منفعة للمسلمين , فلا بأس أن 
يغزا به » استعان رول الله ROE‏ بعد بدر بسنتين بعدد يهود من بني فينقاع › 
وأستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية » وهو مشرك . 
0 قال الشيخ : أما استعانته بصفوان بن أمية » وأستعارته أسلحته فهي فيما 


(۲) ( أبدع بي ) : dy‏ بعض النسخ من صحيح مسلم : « بُذّع بي ۽ أي هلكت دابتي . . 

)1( رواه مسلم في الإمارة (* : )٠١١‏ » باب « فضل إعانة الغازي » › وموقعه في في السئن الكبريئ )4 . 
(ty‏ أخرجه أحمد في المستد ۲ / ۷١‏ » وأخرجه أبو داود في الجهاد باب في فضل القَفل ... (VY‏ الحديث 
)۲١۸۷(‏ » وأخرجه الحا في المستدرك ۲ / ۷۳ ٠»‏ كتاب الجهاد » باب DE‏ كغزوة واللفظ لهم » وقال : 
er)‏ عل قرط مسلم) gee‏ قوله : ١‏ قفلة » من القفول وهو الرجوع من سفره » وفيه وجوه : 
أحدها أن أجر المجاهد في انصرافه كأجره في إقباله . 

(oy.‏ أخرجه من رواية عبد الله بن عمرو زضي الله عنهما » أحمد في المصدر السابق » وأخرجه أبو داود في السئن 
rn / ۳‏ ۳۷ » كتاب الجهاد (8) » باب الرخصة في. أذ الجعائل (TN)‏ » الحديث (5955) واللفظ هما 
قوله :. الجاعل ٠‏ أي المعين للغازني i‏ 1 
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السنن الصغير | ج ٣‏ 
بين أهل العلم بالمغازي معروفة" . 
Ll,‏ استعانته يبود بني قينقاع » فهو في رواية الحسن بن عمارة » وهو 
متروك . ش 
PEVY‏ وني رواية صحيحة » عن أبي حميد الساعدي قال e‏ الله 
عن عليه حتى إذا حلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : « من هؤلاء ؟ » قالوا : 
قينقاع قال : « وأسلموا » قالوا : لا » قال See an es‏ 
OS edb‏ . 
۴۳ — وروي أيضاً في حديث خبيب بن يساف أن BE Goll‏ قال في بعض 
غزواته : « فإنا لانستعين بالمشركين على للشركين ) .' 
148" وني حديث عائشة في قصة بدر في مشرك 3 تبع النبي عله قال : 
« فارجع ؛ فلن أستعين بمشرك » » ثم إنه أمر » فقال » .فانطلق . 
٥‏ - وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : لعله رده رجاء إسلامه » وذلك 
واسع للإمام » وروينا عن سعد بن مالك أنه غزا بقوم من اليبود » فرضخ لهم . 


(5) عن ابن الزبير : أن صفوان أعارٌ النبي عله معة درع بأدلتها » فأمرهُ رسول الله بحملها إلى حنين » إلى أن 
رَجع النبي عه إلى الجغرانة = ر اء بين الطائف ومكة ) . 

فبينا هو يسير ينظرٌ إلى الغنائم ومعه صفوانٰ » فجّعل Jas‏ إلى شِعْب ملأى Edy Last‏ ورعاء ؛ فأدام 
Ja‏ ورسول الله يرمُمّه » فقال : ١‏ أبا وهب ء Bad‏ هذا » ؟ قال : بْعَم . قال : ٠‏ هو لك » فقال : ما 
ale‏ تفن أحد te‏ هذا » إلا نفس نبي ! أشهذ أن لا إله إلا الله ء ون Lilet‏ عبده ورسوله . عبذيب ابن 
عساكر )٤۴ : ٩(‏ 

وروی الواقدي » عن رجاله . أن AE Gat‏ استقرضَ من صفوان بن أمية بمكة خمسين ألفأ . فأقرضه . 

شيك » > عن عبد العزيز بن CB‏ عق أبن ن آي مُلّيكة » عن Hl‏ بن صفوان » عن أبيه » أن Sol‏ استعار 
axe‏ أدرعاً » فهلكَ بعضها . فقال : و إن شعت Wye do‏ » ؟ قال : لاء أنا أرغبٌ في الإسلام من ذلك . 

وأخرجه أحمد ۳ / 40٠‏ و5 / 0 وأبو داود ٤۷ / yy COT)‏ » والبببقي 5 / ۸٩‏ كلهم 
من طرق شريك ء عن عبد العزيز بن رفيع » > عن أمية بن صفوان بن أمية » عن أبيه أن رسول الله عله استعار 
منه أدراعاً يوم حنين » فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال Yo:‏ بل عارية مضمونة » وأخرجه SL‏ أيضاً 
۳ | ۸ » والببيقي ۸٩ / ٦‏ من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ين قتادة » عن عبد الرحمن بن 
جابر » عن أبيه جابر بن عبد الله أن النبى عله لما أراد المسير إلى حنين بعث رسول الله GLARE‏ صفوان بن . 
أمية » فسأله أدراعاً » مئة در ع وما يصلحها من عدتها » فقال : أغصباً يا محمد ؟ » فقال ٠٠:‏ بل عارية مضمونة 
حتى نؤديها إليك » قال الحآم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 


۳1° 


السير # باب ماعلى Sip‏ من أمر اليش 

۳ باب ماعلى الوالي من أمر الجيش 
٩‏ ^ — أخنا أبو الحسين بن بشران » أخبنا أبو جعفر الرازي » أخبينا عبد ٠‏ 
ل . 5١‏ أع الرحمن بن محمد بن منصور » أخبرنا معاذ بن هشام » أخبرنا أي » 
عن قتادة » عن أي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه › فقال 
له معقل Ue J]‏ بحديث لوا إني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله 
SE‏ » يقول : « مامن أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لحم » ولا ينصح إلا م 
يدخل معهم الجنة ١(6‏ . 
۷ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته : ألا إنما أبعث عمالي 
ليعلموع دينكم » وسنتكم ».ولا أبعئهم ليضربوا Kise‏ › ولا ليأخذوا أموالكم » ألا 
فمن رابَهُ شيءٌ من ذلك فلرفعه إليّ أقصّه منه » ثم قال : ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم > ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم , ولا تجمروهم فتفتنوهم » ولا تنزلوهم 
الغياض فتضعوهم » OD‏ . 
۸ ل أخبرنا أبو الحسن المقرىء ا الحسن بن محمد بن 
إسخاق » أخبرنا يوسف بن يعقوب » أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء » nol‏ 
مهدي بن ميمون » أخبرنا سعيد الجريري » عن أي نضة » عن ابي فراس قال : 
شهدت عمر بن الخطاب » وهو يخطب الناس » فذكره في حديث طويل . 
6 - وروينا عن ابن كعب قال : كان عمر يعقب الجيوش في كل عام » 
فشغل عنهم عمر » فذكر الحديث في فقوم » وقولهم : ياعمر إنك غفلت عنا » 
رتركت فينا الذي أمر به النبيّ ME‏ من أعقاب بعض الغزية بعضاً » . 
۰ لب وروينا عنه أنه قال لحفصة : ك أكار ما تصبر AM‏ عن زوجها غ7 
فقالت : ستة » أو أربعة أشهر » قال عمر : لا أحبس الجيش أكثر من هذا ON‏ 


)1( رواه gt ea‏ من AS‏ المغازي » باب « فضيلة الإمام العادل » وعقوبة ة الجائر » » » وموقعه في السنن 
الكبرى ٩(‏ : 

8 2.00 رواه أبو 0 في الديات اح )٤9۳۷(‏ » باب و القود من الضربة » وقص الأمير من نفسه 6 6 ص 
(4 : 188) » وبعضه عند )۳٤ : A) Glatt‏ » وموقعه في السنن ٤۲ : 9( GSU‏ 

)1( مصنف عبد الرزاق (7 : tally » )٠١١‏ (7 : ۳۱) » وموقعه في السنن الكبرئ ٩(‏ : ۲۹) . 


۳٦ 


1 السنن الصغير | جم 
١‏ 79 وروينا عن عمر في نبيه عن حمل المسلمين على مهلكة : والذي تفسي 
بيده مايسرني أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضميع رجل مسام () , 
eee PEAY‏ عن عمر في الرجل الذي استعمله » فقال لعمر + اا 
— يعني ولده  DIG‏ ولدأ قط ! فقال عمر : ee‏ 
عهدنا ألا تعمل لي عملاً COE‏ 

وذكر الشافعي فيما يجب على UM‏ الغزو بنفسه » أو بسراياه في كل عام 
على حسن النظر للمسلمين حتى SY‏ الجهاد معطلاً ل . ٠٠‏ بع في عام إلا 
من عذر ؛ كر یسن نأ هاده قر تال فل الا الین بكم من الكقار ) 
١‏ التوبة : ١١٣‏ ). 
لمعم ثم قال : فإن كان ا » أو أخوف Sods‏ بالأحوف 5 
وإن كانت داره أبعد » واحتج بغزوة الحارث بن أي ضرار حين بلغه أنه جمع له » 


٠‏ وإرساله ابن انيس إلى حالد بن olin‏ بن نبيح حين بلغه يجمع له » وقربه عدو 


3-3 


وذكر الشافعي فيما يبدأ به الامام سد أطراف المسلمين بالرجال » ثم ee‏ 
من الحصون 1 والخنادق ( وكل أم ر وقع العدو قبل إتيانه 3 
4 — وروینا في . الرباط » عن سلمان الفارسي أن رسول الله 2 BE‏ قال : 
رابط lags‏ وليلة 4 SENE‏ صيام شهر وقيامه » ومن مات ae‏ 
له مثل VI‏ ر » وأجرى عليه !١‏ لرزق » وام OG SEB Sy‏ 
Lol YEA‏ على بر ن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد 6 Grol‏ هشام 


eee mee‏ ا بن موسى ٠١‏ عن 
مكحول 6 عن شرحبيل »> عن holes‏ الفارسى 3 فذكره : 


.() خراج al‏ يوسف : (VEN)‏ 
(ه) السنن الكبرئ )5١ EY)‏ . 
ay‏ أخرجه مسلم في الصحيح ع/ ٠۲۰‏ كتاب الامارة(**) » باب فضل الرباط ... )٠١(‏ » الحديث 
٠ 0۹١١ / ١١(‏ قوله : « وأمن OLB‏ » بفتخ الفاء وتشديد التاء » أي عذاب القبر وفتنته . 
ورواه النسائي في الجهاد ‏ باب ٠‏ فضل الرباط » ؛ وموقعه في السئن الكبرق ٩(‏ : ۳۸) . 


نض 


انوت foley‏ الأ ن ار Let‏ 

وروينا في الخندق قصة حفر رسول الله EF‏ التددق حول المدينة . 
5 - وأما من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحستيين » فقد قال 
الشافعی : قد بورز بين يدي رسول الله BE‏ وحمل رجل من الأنصار حاسراً على 
جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي REE‏ إياه بما في ذلك من الخية » فقتل . قال 
الشيخ : هو عوف بن عفيراء فيما ذكر ابن إسحاق » عن عاصم بن عمرا بن 
قنادة ؛ والآحاديث في معناه كثية » وقوله ‏ عز وجل : ل وآنفقوا في سبيل 
1 ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 ( البقرة : ٠١‏ ) » ورد في ترك النفقة في 
سبيل الله عز وجل هكذا قال حذيفة بن امان . 
Gaye ۷‏ عن ابن عباس » وروينا عن Gl‏ أيوب الأنصاري' فى رجل من 
المسلمين حمل على الروم حتى دخل ced‏ > ثم حرج » فقال الناس : سبحان الله | 
ألقى بيده إلى التبلكة » فقال : إنما أنزلت فينا معشر الأنصار » قلنا . ھا ا ا 
إن أموالنا قد ضاعت » فلو أقمنا فيها » “فأضلحنا + فال الله عز وجل .هذه a‏ 
. فككانت التبلكة في الإقامة التي (bat‏ | | 
bel Pr. y.J]— EAA‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبزا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب ‏ أخبرنا إبراهيم بن مرزوق inthe‏ سعيد بن عامر » عن شعبة » عن أني 
إسحاق قال : قال رجل للبراء : أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف من التهلكة 
ذاك ؟ » قال : لا إنما التبلكة أن يذنب الرجل الذنب » ثم يلقي بيده » فيقول : 
لايغفر لي ٠‏ 


۹ — وروينا ي رجل شرى نفسه » فزعم ناس أنه a‏ بيده إلى SYS‏ 6 
فقال عمر : كذب HT‏ هو من الذين آشتروا الآخرة بالدنيا » . 

٠‏ قال الشافعي : والاختيار أن jee‏ »> وذكر ديه الا ا 
الي مَل ظاهر يوم أحد بين درعين 
0١‏ تن ys‏ ذلك عن السائب » عن رجل من بني تيم » عن طلحة بن عييد 
الله أن النبي AF‏ ظاهر بين درعين يوم أخد . 1 


lice bays - 5‏ عباس في قصة بدر أن النبيّ عله َه خرج يعني من ق ۽ 
وهو في الدرع . 


۳A 


› باب النفير‎ — ٤ 


قال الله عز وجل 


الضرر » والمجاهدون في 
بامواهم « وأنفسهم على 


.] ٥ 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
ومايستدل به على أن الجهاد فرض a‏ الكفاية 


tee‏ الله 5 ا > فضل in‏ اد 
القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى * [ النساء : 


۴۳ _- روينا عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 9 إلا تنفروا يعذبكم عذابا 


uel‏ 4 ر التوبة : ٠۹‏ ] ل 


ما كان All JN‏ ومتسن جر من le‏ أن 


يتخلفوا عن رسول الله * [ التوبة ع الآية نسختها الأية التي تليها : [٠‏ وما كان 


4 لينفروا كافة‎ Ogee fl 
pike 


طائفة مع رسول الله عا 
الذين يتفقهون في الدين » وينذرون قومهم إذا رجعوا إلمهم 


روث 3 


[ التوبة : dy ] ٠۲١‏ رواية أخرى عن ابن عباس قال : فتغزوا 
» وتقم طائفة قال : فالماكثون مع رسول الله es‏ 
من الغزو » ولعلهم 


٤‏ ل yt Gel‏ عبد الله الحافظ » Geol‏ الحسن بن حلم » Gel‏ أبو 


اموجه ازا عبدان 3 j‏ 


peel <a ن وه إن‎ Gl ale GS 


ان RENEE‏ > عن اي the‏ > عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول 


الله ونال : « من مات 
النفاق )(20) . 


, من‎ BB بالغزو مات على‎ as SE ولم‎ » By 


۳440 ب ورواه Pe‏ ربيغة فهد بن عوف »> عن وهيب 6 وقال في الحديث yy:‏ مامن 


pi‏ بی 10ل 


۲ ب 


] يغز » أو لم ججهزوا غازيا لم يموتوا حتى تصيبهم قارعة » . 


Aye fe ol أو‎ » Bia مَنْ‎ ) : Cell ورواه أبو أمامة » عن‎ WENN 


أو Ge GLY‏ في أَمْلِه 


: ©( BLY مسلم في‎ oly (1) 
.)44:95( 

(۲) احرجه الدارمي في السئن ۲ 
السنن ۳ / vy‏ كتاب الجهاد ( 


بخير Gel‏ بقارعة يوم القيامة » (') . 
(OW‏ » باب « ذم من مات és‏ يَعْرْ 


...)© وموقعه في السئن الكبى 


8 ؛ OLS‏ الجهاد » باب في فضل Ct‏ جهز غازياً » وأخرجه gl‏ داود في 


۲ » باب كراهية ترك الغزو (VA)‏ » الحديث (Your)‏ » وأخرجه ابن ماجه 


في السنن ly‏ ۳ » کتاب الجهاد CY)‏ » باب التغليظ a‏ ترك الجهاد (ه) » الحديث (YVAY)‏ واللفظ هم 


۳1۹ 


باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان 


Br oF 


Be مَنْ‎ « BE وروينا في مامضى عن زيد بن خالد » عن رسول الله‎ - PEW 

em ea ee‏ ا 

Sey rani‏ ا 

الحارث » عن يزيد ب بن أى eae‏ فن daze‏ بن أي سيد مون المهري » عن أبيه » 

عن Ul‏ سعيد الخدري أن رسول الله REE‏ بعث إلى بني الحيان وقال : « ليخرج من 

كل رجلين رجل » » ثم قال للقاعد : « أيكم خلف الخارج في أهله وماله ch‏ 

: كان له نصف أجر 00 Kor‏ 

| — باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان 
000 > فإذا انسلخ الأشهر الحرم » فاقتلوا المشركين 

حيث وجدتوهم ‏ .... إلى آخر الآيتين [ التوبة : ه ‏ 5 ] . 

6 7 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرني أبو النضر الفقيه » أخبرنا علي 

بن محمد بن عيسى » Gel‏ أبو coll‏ أخبرني شعيب 1 > عن الزهري » أخبرني 

etka‏ ایی أن اا شروة انو ان روسل ا قال : « أمرت أن أقاتل 

الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال لا إله إلا الله » فقد عصم مني نفسه › 

وماله إلا بحقه » وحسابه على الله OG‏ 

ورو العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أي هريرة » عن رسول الله 

عله » قال : « أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي » وبما جت 

به » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم » وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على 

الله ) . 7 . 1 

جميعاً » وأخرجه البيبقي من طريق ابي داود في السنن الكبرى OLS » 4۸ / ٩‏ السير » باب النفيز ... » قوله 

« بقارعة » أي sty‏ من الشدائد . 

)1( انظر فهرس الأطراف . ش 

mex iy EAN dade) مر يات لفحل‎ Y) BLY مسلم في‎ oly) (£) 

(۱) متفق عليه » | a‏ : : البخاري 3 الصحيح \ | Yo‏ » كتاب الإيمان زفة « باب © فإن تأبوا وأَقامُوا 

الصلاة واتوا الزكاة place WES‏ [ التوبة )4( الآية (5) ] (AY)‏ »ع الحديث (YO)‏ . ومسلم في الصحيح 

» (A) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ » )١( OY كتاب‎ » ه٣‎ / ١ 

. )۲۲ / ety الحديث‎ 


YY: 


السئن shall‏ | ج " 


gf GST _ ١‏ عبد الله الحافظ » أخبزا gf‏ محمد عبد الله بن أحمد بن سعد 
الحافظ » أخبينا محمد بن إبراهم البوشنجي » أخبرنا أمية بن بسطام » أخبرنا يزيد 
بن زريع » أخبرنا روح بن القاسم . عن العلاء » فذكره . 
5 باب السيرة في أهل الكتاب 

قال الله عز وجل : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله › ولا باليوم[ ل . ۴۳ أ ] 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله »> ورسوله > ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن oy‏ وهم صاغرون 4 [ التوبة : ۲۹ ] . 
row‏ س أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخينا yf‏ العباس محمد بن يعقوب » أخبزا 
gp A‏ بن عل “ين عفان + أخرنا gh‏ +« بن pal‏ » أخبرنا سفيان » عن علقمة بن 
مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه قال : كان رسول الله BE‏ إذا Eas‏ أمرا 
على جيش أوصاه في خاصة نفسيه يتقوى الله » ومن معه من المسلمين het‏ » ثم 
قال : « اغزوا بسم الله By‏ سبيل الله » قاتلوا مَنْ FAT‏ بالل » By WET‏ ولا 
دروا » ولا OUESS‏ ولا تقتلوا ونيداً » فإذا لقت Bylo‏ من المشركين » فأدمُهم 
إلى إحدى ثلاث خصال » أو خلال » فأيتهم أجابوك » فاقبل م منهم » وكف عنهم » 
ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن ا اه > تم ادعهم إلى 
التخول من دارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم | نهم إذا فعلوا ذلك » فلهم ما 
للمهاجرين » وعليهم ماعل المهاجرين » فإن هم بوا أن et‏ من دارهم إلى دار 
المهاجرين » فأخبرهم eel‏ يكرنيق كاغزات السلمين GA‏ علديع كم الله الذي 
يجري على العرب » ولا يكون هم من الفيء › ولا من الغنيمة Sgt‏ إلا أن يُبَاهِدوا 
مع المسلمين « فإن أب » سهم إعطاء الجزية » فإن فعلوا فك عنهم » 'فإن هم 
فاستعن بل » ely‏ ران حاصرت jal‏ حصن » فأرادوك أن نرهم على 
حكم الله فلا تلهم » EEG‏ لا تدري أتصيب حكم الله أم OO‏ 


: )1( تمثلوا : تقطعوا الأطراف . 
oly (‘)‏ مسل في الجهاد والسير (5 : (ITOV‏ » باب م jal‏ الإمام الأمراء )ع وموقعه في السنن الكبرى 
424( ~ 


۳۷۱ 


السير ‏ باب السيرة في آهل الكتاب 
۾ قال الشيخ : زاد فيه وكيع عن سفيان » لکن eal‏ على حکمهم » « é‏ 
اقضوا فيہم بعد ماشئتم . | 
وني حديث ابن عمر في إغارة النبيّ RE‏ على بني المصطلق » وهم 
غارون . ds‏ حديث الصعب في التبييت دلالة على جواز ترك cles‏ من بلغته 
الدعوة » وأما التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » فقد خيرهم بينه » وبين المقام . 
yo.‏ س قال الشافعي : وليس يخيرهم إلا فيما يحل لحم » وهذا لمن لا يخاف الفتنة 
في الإقامة بدار الشرك » وفي هذا المعنى إذنه RE‏ » للعباس بن عبد المطلب › 
وغيو في الإقامة بمكة بعد إسلامهم إذا لم يخف [ل. ۴۳ بع الفتنة » فإذا 
خافوها « وقدروا على الهجرة فعليهم الهجرة » فإذا لم يباجروا حتى ماتوا » فقد قال الله 
عز وجل » wre‏ : ل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم Las‏ 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا ٠‏ 
فا › فاولتك . ٠‏ © الآية [ النساء : ٩۷‏ ] . 
4 س قال ابن عباس : إن Leb‏ من المسلمين كاتا مع المشركين يكارون سواد 
لتكت غل don‏ ۵ کے دای cena yin por‏ انی ورا 
يضرب » فيقتل » فأنزل الله عز وجل » هذه الآية » وأما قول الي مله : ولا 
هجرة بعد الفتح » » فإنما أراد لا هجرة وجوباً على من أسلم من أهل مكة بعد 
فتحها » فإنها قد صارت دار إسلام » وأمن » وهكذا غير fal‏ مكة إذا صارت دارهم 
bak PLL‏ عن دهمي تامهم فإذا VS‏ ودرا عل مجر ا 
ار 
Tove‏ — وروينا عن عبد الله بن السعدي أنه قال لرسول الله RE‏ : حاجتي أن 
. تخبرني انقطعت المجرة ؟ قال : « لا تنقطع الهجرة ماقوتل العدو OG‏ 
5 — وني حديث معاوية » عن النبيّ  : BE‏ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع. 
التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها OG‏ 
(۳) السئن الكبرى )4 : ۷) . . 
(4) أخرجه من رواية معاوية رضي الله cae‏ أحمد في المسند 4 / ۹4> وأحرجه ula‏ في السنن 


؟. /759 2 Vee‏ كتاب السير » باب أن الهجرة لا تنقطع » وأخرجه أبو داود في السنن ۴ | ۷ » ۸ = 


YY 


انس a‏ 
۷ باب السلب للقاتل 

wow‏ أخبزا yf‏ عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا عبد الله بن وهب قال : وسمعت مالك بن 
أنس يقول : حدثني يحيى بن سعيد » عن عمر بن كثير بن أفلح » عن أي محمد 
مول Ut‏ قتادة » عن أي قتادة قال : حرجنا مع رسول الله BEE‏ عام «on‏ فلما 
التقيّنا كانت للمسلمينَ جولة » Cala‏ رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين 
فاستدرت حتى أتيته من ورائه » Grab‏ على حَبْل عانق فأقبل علي (acd ٠‏ ضمة 
وجدت منها رج اموت » isl‏ » فلحقثٌ عمر بن الخطاب » فقال : ما للناس 
فقلت : مر الله » ثم إن الاس رجعوا » فجلس رسول الله REE‏ فقال  :‏ من JB‏ 
قتيلاً له عليه يَينَهَ » فله eM‏ قال : فقلت : من يَشْهَدُ لي J)‏ 55 أع ثم 
Ee‏ » ثم قال مثل ذلك » فقمت › ففلت : من SAGE‏ » ثم جلست › ثم 
قال مثل ذلك الثالئة » فقمتٌ » فقال لي رسول الله AEE‏ : « مالك Ub‏ قتادة » » 
وقصصتٌ عليه القصة » فقال رجل من القوم : Gide‏ يارسول الله » Chey‏ ذلك 
القتيل عندي » فأزضيه من حقه . فقال أبو بكر : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من 
أسد الله يقاتل عن الله عز وجل » وعن رسوله ا 
الله عله : « صدق » فأعطه إياه » » فأعطاني قال : فبعت الدرع » فابتعت 
dU Se‏ بني سلمة » فإنه لول مال até‏ ف الإسلام . 


۸ وأخبرنا أبو عبد الله Seger eres‏ بن Gl‏ إسحاق » وغيرهما قالوا : 
أخبرنا yl‏ العباس محمد بن يعقوب 34 أخبرنا الربيع بن سليمان 34 أخبرنا الشافعي 4 
أخينا مالك فذكره باسناده ¢ ومعناه غبر أنه قال : فلحقت عمر 1 بن الخطاب ¢ 


= كتاب الجهاد (9) » باب في المجرة ... (؟) » الحديث (EVA)‏ » واللفظ لحم » وأخرجه النساني عزاه له 
لمزي في تحفة الأشراف' ۸ / tot‏ ؛ الحديث )١1404(‏ وذكر المحقق أنه في الكبرى » وذكره السيوطي في الدر 
ا منثور ٥۹ / ٣‏ » تفسير سورة الأنعام (A)‏ الأية (MOA)‏ » وزاد في عزوه إلى : عبد بن حميد . | 
(BE) (1)‏ = بستاناً . 

aly )۲(‏ البخاري في المغازي'ء ج CCAM‏ باب ١‏ قول الله تعالئ ( ويوم حنين ... ) فتح الباري 
(TO 6 ۳۲ : A)‏ ومسلم في الجهاد (۳ : CITY‏ باب « استحقاق fla)‏ سلب القتيل ) » وموقعه في 
السنن الكبرى (7 : 6558 


VY 


السير س باب السلب للقاتل 


فقلت له : مابال الاس » قال : أمر الله وزاد قال الشافعي : قال مالك : الخرف 


النخل . 

ole Ley,‏ الق ى حديت Slovo]‏ بن عبد الله بن أي طلحة » عن أنس 
eS‏ طلحة dey‏ عشرين int Sey‏ 
أسلابهم » : 
۹ ےہ وروينا عن حاطب ! بن cl‏ بلتعة أنه قتل مشركاً يوم أحد » فسلم له رسول 
الله NE‏ 


01 س وروينا كن بعد بن al‏ وقاص أنه دعا اله : تعالى أن يلقيه رجلا كنيد 
بأسه حتى يقتله » ويأخذ سلبه » وذلك يوم أحد » وفي قصة علي ب بن ul‏ طالب 
عمرو بن عبد ود » فقال عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه » وذلك في قصة 
الخنادق » وفيها قلت صفية بدت عبد المطلب يبودياً » وقوها لحسان أنسزل » 
فاستلبه ») . 

Be Sell يوم قريظة فنفله‎ Loge وروينا عن الزبير أنة قتل‎ — ١ 
بن ثابت بارز رجلا > فاصابه » وعليه‎ ag وروينا في غزوة موتة أن‎ am "657 
. فنفله إياها‎ > SEE بها رسول الله‎ GO » بيضة له فيها ياقوتة‎ 


ور + 


سلبه 3 


جاع -- 


61 -س[ل. He‏ ب ع وروينا عن محمد بن مسلمة أنه أثخن مرحب يوم خيبر » 
وخفف عليه عل ء فأغطاه رسول الله له مثلية tat‏ بن مسلمة سيّفه » ودرغه 6 
ومغفرة: » وبيضته . | | 

6 — وأخبرنا علي ؛ يادي GA) oe‏ افد bal adie‏ 

الأسفاطي > وهو العباس ب بن الفضل » أخبرنا أبو الوليد » أخبرنا عكرمة بن عمار ‏ 
Gel‏ إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله PEE‏ 
هوازن » فبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة » lady‏ ضعف إذ دخل رجل على جمل 


(۳) ما بال الناس = يعني « منبزمين » . 


تنمض 


السنن الصغير | ج ۳ 
Uae p gi «al‏ م gi‏ ار ف عه ل إل الم قله راق 
ضعفهم أطلقه » ثم أناخه » فقعد عليه » ثم خرج يركض » وأتبعه رجل من أسلم 
على ناقة ورقاء من ظهر القوم » فخرجت أعدو » فأدركته » ورأس الناقة عند ورك 
البعير » ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل alg‏ فلما صارت ركبته بالارضٍ 
اخترطت سيفي » فأضربه » فندر رأسه » etd‏ براحلته » وما عليها » فاستقبلني 
رسول الله EE‏ في الناس مقبلاً » فقال : « مز قتل الرجل ٠‏ » فقالوا : ابن 
الأكوع قال : « له السلب أجمع Oe‏ 
۴٠‏ س وروينا عن عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الوليد أن النبيّ AEE‏ 
قضى في السلب للقاتل » dy‏ يخمس في السلب . 
۴۷ — والذي روي في هذه القصة من تخميس خالد بن الوليد » وقول النبي 
BE‏ : « يا خالد لاترد عليه هل أنتم.تاركو لي أمرائي » » فيحتمل أنه عزره بذلك . ˆ 
18ه” ب والذي روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إِنَا كنا لا نخمس السلب » 
وإن سلب البراء قد بلغ مالاً » ولا أراني إلا خامسه » فقد قيل لابن سيرين نخمسه › 
فقال : لا إذ روى . 

وروينا عن خالد بن الوليد أنه بارز 1 ؛ فقتله » فنفله أبو بكر الصديق 
سلبه » فبلغت قلنسوة ة هرمز مائة ألف درهم . 
8 9 وعن شبر بن علقمة أنه قال : بارزت رجلاً وم القادسية » فقتلته » فبلغ 
سلبه اثنتي عشر ألفاً » فنفله سعد . 
۲۴ ب yf Gof‏ عبد الله الحافظ » gf Gel‏ العباس محمد بن يعقوب » . 
أخبرنا الربيع » أخبرنا الشافعي » أخبرنا ابن عيينة » عن الأسود بن قيس » عن رجل 
ب قرط E E‏ 

4 باب الوجه الثاني من النفل 


Lint 292 ۹‏ محمد بن عبد الله الحافظ › وحمد بن موسی قالا : أخبرنا أبو 


)£( رواه مسلم في الموضع السابق » وموقعه في السنن الكبرئ EV)‏ ۴۷).. 


¥vo 


السير ‏ باب السير للقاتل 
العباس محمد بن يعقوب » أخبرنا الربيع بن سليمان » أخبرنا شعيب بن الليث » 
أخبرنا الليث » عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله BE‏ بعث سرية قبل 
نجد فيهم عبد الله بن عمر » وإن سهامهم بلغ أثني عشر بعيراً : ونفلوا سوى ذلك 
بعيراً بعياً ٠‏ فلم یغیو رسول الله OBIE‏ 

قال الشيخ : وعلى هذا أيضاً تدل رواية مالك . 

dy‏ رواية ألي أيوب » وعبيد الله بن عمر » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر أن النبيّ BE‏ نفلهم . وكذلك هو في رواية 
الزهري قال : بلغني عن عبد الله بن عمر .. 

. رواية أخرى عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر‎ by 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبزا أبو النضر الفقيه » أخبينا عئان بن‎ 7 ۲ 
عن العلاء بن‎ ble سعيد الدارمي » أخبرنا عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن‎ 
BRB الحارث » عن مكحول » عن ابن جارية » عن حبيب بن مسلمة أن رسول‎ 
وينفل إذا نفل الثلث بعد‎ Sue فصل او ا‎ ۴ 
. الخمس29)‎ 
' » بس أخبينا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز‎ ۴۳ 
Get » أخبرنا حنبل بن إسحاق » أخبزا أبو نعم الفضل بن دكين » أخبزا زهير‎ 
الحكم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن‎ Bel » الحسن بن الحر‎ 
كان ينفل قبل أن تنسزل فريضة الخمس في المغنم » فلما‎ BE رسول الله‎ 
ترك‎ ) 4١ : WI) ( 4 من شىء فان لله خمسه وللرسول‎ god أنزلت الآية > أنما‎ 
CM النفل الذي كان ينفل » وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله » وسهم‎ 
أنه قال : « كان الناس يعطون النفل من‎ eel بن‎ tr عن‎ Hany کک‎ 
. ) الخمس‎ 
؛ وابن‎ ٠ وأبو داود في الجهاد  باب « فيمن قال : الخمس قبل النفل‎ ٠ )٠١١ ty أحمد.ني المسند‎ oly (1) 


ماجه في الجهاد » ح (1807). ص (۲ : (ROY ٩۱‏ » باب « النفل » » وموقعه في السئن الكبر 
(MED‏ 


rv‘ 


8 السنن الصغير | ج ٣‏ 
وبمعناه کا روي عن مالك بن اوس . 


ge fy rere‏ ارجا SUI‏ من النفل ماروي عن النبيّ عله 
ee‏ 
۳۰١. J]‏ ب ] ' في الغنيمة » وإخراج الخمس منها لمن ساهم » والله أعلم . 


٩‏ باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة» وقسمة الباق بين من حضر 
القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار. 


قال الله عز وجل Bs‏ واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه . وللرسول › 
ولذي القربى » واليتامى › والمساكين ٠‏ وابن ن اللسييل 4 [ الأنفال O‏ 


wort‏ سأخبرنا yf‏ عبد الله الحافظ Gel‏ أحمد بن محمد العنزي » أخبرنا 
Ole‏ بن سعيد الدارمي 6 Gaol‏ محبوب بن موسی › اا أبو إسحاق الغزاري › 
عن عبد الله بن شوذب » حدثني عامر بن عبد الواحد » عن عبد الله بن بريدة 
عن عبد الله بن عمرو قال : کان رسول الله SEE‏ إذا أصابٌ غنيمةً jaf‏ بلالاً فنادى 
في الناس » فيجيئون بعَنَائِمِهمْ » فيخمّسها » ويقسيمها » فجاء رجل بعد ذلك يزمام 
من Ab‏ فقال : يارسول الله ! هذا فيما كنا LAT‏ من العّنيمة » قال : « أسمعت 
Yu‏ ينادى ثلاثاً ؟ » قال : نعم » قال : « فما مَتَعَكَ أن تجيءَ به » » قال : 
فاعمّذرٌَ » قال : « كن ced ET‏ به يوم القيامة » فلن UT‏ منك » . 

587 — وروينا عن عبد الله بن شقيق » عن رجل من بلقين قال : فقلت : 
| يارسول الله ماتقول في الغنيمة ؟ قال : « لله خمسها » وأربعة أخماس للجيش » » 
قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : « لا »ولا السهم تستخرجه من جنبك. 
لست أنت أحق به من أخيك المسلم » OO.‏ 


له 


(۳) السنن الکیری )۳٠١ A)‏ . 
oly (1)‏ أبو داود في الجهاد ‏ باب « الغلول إذا كان يسيرا » » وأحمد في المسند ره (TAY:‏ ومؤقعه في . 
السنن 00١7 : 9( GSI‏ . ' 1 
( زمام الشعر ) = الخطام . 

(۲) السنن الكبرى (5 : 07514 . 


VY 


السير ‏ باب إخراع الخمس من رأس الغنيمة عن لباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين 
البالغين الأحرار 
4 7 أخبزا أبو الحسن علي بن محمد امقر > أخبرنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق » أخبرنا يوسف بن يعقوب » أخبرنا مسدد » أخبرنا حماد بن زيد » عن 
بديل بن ميسرة » وخالد » والزبير بن الخريت » عن عبد الله بن شقيق » فذكره » 
وإنما أراد لله خمسهاء ولمن ذكر معه في الآية . 

pb yf Gel 8‏ الفقيه » أخبرنا yf‏ بكر القطان » أخبرنا dal‏ بن 
يوسف السلمي » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن همام بن منبه قال : هذا 
ماحدثنا yf‏ هريرة قال : قال رسول الله a Ly PEE‏ أتيتموها » وأقمتم فيا 
فسهمُكم » أظنه قال : فهي لكم » أو نحوه من الكلام ‏ وأيمّا قَْيَةَ عَصَت الله 
ووسله © فان buts‏ ولرسوله » ثم هي لكم )(" . 


ورواه أحمد بن حنبل » عن عبد الرزاق » وقال في متنه : « فأقمتم فيا [ ل . 
5ع فسهمكم فيها » هكذا رواه . 
rere‏ — وبيانه فيما. Gel‏ أبو بكر بن الحسن » Gel‏ أبو العباس الأصم › 
Gel‏ الدوري » أخبزنا قراد أبو نوح » أخبرنا المرجا بن رجاء » عن أبي سلمة » عن 
قتادة » عن Ul‏ رافع » عن Gl‏ هريرة أن رسول الله REE‏ قال : « أيما قرية افتتحها الله 
ورسوله » فهي لله ورسوله-» وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة » فخمسها لله 
ولرسوله » وبقيتها لمن قاتل عليها » . 


قال أبو الفضل الدوري » وهو عباس الدوري yl‏ سلمة هذا ف عندي 
فاته lat‏ 7 أو عاد بول stale‏ 
VO‏ — وروينا عن عفر بن المخطاب رضي الله عنه أنه قال زلا لين 
ll etal IY a‏ وان igh ob ed‏ فاخت علي Ele AE‏ 
قسم رسول الله BE‏ خير ولكن أتركها لكم جراثة . 
9 ل bel‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو الحسن بن alc ge‏ 
عثان بن سعيد » أخبرنا ابن أي ميم أن محمد بن جعفر المديني أخبرهم قال : 
أخبرني زيد بن أسلم » al ge‏ أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : فذكره . 
yory‏ س قال. الشيخ : Pr‏ المؤمنين عمر بن الخطاب روى عن النبي عله أنه 


(۳) رواه مسلم في الجهاد (۳ : )١7375‏ ياب « حكم الفيء ٠‏ » وموقعه في الكبرى' )4 (TVA:‏ 
TVA |‏ 


— السنن الصغير | ج٣‏ 

bee pied رعرع‎ Wie ES Ca ae 
» فلم نغنم ذهباً » ولا فضة إنما غنمنا الإيل » والبقر » والحوائط يعني مافتحوه عنوة‎ 
oe ا‎ ee 
نصفين‎ pt BE ولذلك قال سهل بن أني خشمة قسم رسول الله‎ — ٤ 
ثم‎ Lager عشر‎ le لنوايبه وحاجته » ونصفاً بين المسلمين » فقسمها بينهم.على‎ 
إن أمير المؤمنين عمر حين افتتح العراق » وقسمت أراضيها بين الغامين رأى من‎ 
المضلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال » ثم يدفعها‎ 
ل ا‎ A ا‎ Pee 
سبي هوازن » ثم استطاب أنفس الغائمين حتى ردوا‎ BE وهو کا قسم رسول الله‎ 
ْ . السبايا على أهلها‎ 
» ب ] بما أخبينا أبو سعيد بن ألي عمرو‎ . ۲۰٦ . واحتج الشافعي [ ل‎ were 
الشافعي » أخبنا الثقة » عن‎ trl » أخبرنا أبو العباس الأضم › أخبرنا الربيع‎ 
إسماعيل بن ابي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله قال : كانت‎ 
بجيلة ربع الناس » فقسم لهم ربع السواد » فاستغلوه ثلاثاً » أو أربع سنين , ثم قدمت‎ 
على عمر بن الخطاب » ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم سماها غير الشافعي أم‎ 
» كرز » فقال عمر بن الخطاب : للا إني قاسم مسكول لتركتم على ماقسم لكم‎ 
ولكني أرى أن تردوا على الناس  قال الشافعي : وكان في حديثه : وعاضنى من‎ ٠ 
. حقي فيه نيفاً » ثمانين ديناراً‎ 

وفي bby‏ غير الشافعي » ثمانين د ge 8s‏ القادسية 
وثبت سهمه » ولا أسلمه حتى تعطيني كذا » وتعطيني «WS‏ فأعطاها إياه . 
POM‏ توفي رواية هشم » عن ٳسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أل حازم 
قال : كانت امرأة من ale‏ يقال ها : أم كرز » فقالت لعمر :.إن أي هلك 
وسهمه ثابت في السواد » وري لم أسلم » فقال لها : ياأم كرز إن قومك قد صنعوا 
ماعلمت قالت : إن كانوا صنعوا ماصنعوا » فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة 
ذلول « وعليها قطيفة حمراء » ولا كفي ذهباً » ففعل US‏ فكانت الدنائير نحو 
من ثمانين ديناراً . | o‏ | 


۳۷۹ 


السير ‏ باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة » وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين 
البالغين الأحرار سسس 


۷ — وروينا عن نافع » andy‏ قالوا : أصحاب الناس فتح بالشام ead‏ بلال . 
فكتبوا إلى عمر في قسمته ينهم کا صنع رسول الله EE‏ 
۸ — وروينا عن الزبير أنه طلب هذه القسمة خين فتحوا مصر ء واحتج 


بقسمة خيير . 


آخر الجزء الرابع عشر يتلوه في الخامس عشر ‏ إن شاء الله باب مايفعل 
بالرجال البالغين من أهل الحرب . 


As 


var as 
«pall باب مأيفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد‎ — 1 
في قتل النساء . والصبيان » ومن لا قتال فيه‎ cle وما‎ 


قال الله عز وجل :ل فإذا لقيتم الذين كفروا ی 
أثخنتموهم فشدوا الوثاق فامادمنياالمعفد Lyf‏ فداء حتى تضع الحرب أوزارها 4 
[ محمد: ٤‏ ] . 


يعني والله أعلم حتى ينزل عيسى بن مرم هكذا قال سعيد بن جبیر » 
وجاهد » وروى عن عائشة » وأبي هرية Sale‏ على ذلك . ۰ 
Gel 7 ۹‏ أبو عبد الله الحافظ . أحبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا بحر بن نصر قال : قرئ على شعيب بن الليث » أخبك أبوك عن سعيد بن 
أي المقبري , أنه سمع أبا هربة يقول : بعث رسول الله عله خيلا قب تجار 
فجاءت برجي من بني حنيفة يقال له ate‏ بن Su‏ سيد أهل العامة فرطو با 
من سوارى المسجد» فخرجٌ إليه رسول الله RE‏ فقال : « ماعِنْدك 
Meo ULL‏ قال : عندي » FE PL‏ , إن BaF‏ تقل ذا OP po‏ وإن 
3 عم نْعِمْ على شاكر » وإن كنت ترد Sui‏ ستل LE‏ مِنْهُ ماشيت > فتركة رسول ` 
الله َه حتى كان الغد , ثم قال له : « ماعندك ياثمامة ؟ » فقال : ماقلت لك إن 
تنعم تنعم على SLA‏ » وإن تقتل تقتل ذا دم » وإن كنت ترد SUI‏ > فسل تعط منه 
ما شعت » فتركه رسول الله عله حتى كان بعد الغد » فقال : « ما عندك يانمامة ٠‏ » 
فقال : عندى ماقلت لك إن تنعم تنعم على شاكر » وإن تقتل تقتل ذا دم ¿ وإن 
کنت تید المال on‏ تعط منه ماشعت » فقال رسول الله عل : abt»‏ 


= 


)1( ماذا عندك ؟ يا ثمامة ! ) أى من الظن بى أن أفعل بك ؟ . : 
(۲) ( إن تقتل تقتل ذا دم ) اختلفوا فى معناه . فقال القاضى عياض ف المشارق » وأشار إليه فى شرح مسلم : 
معناه إن تقتل تقتل صاحب دم » لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله » ويدرك قاتاه به ثأره » أى لپاسته وفضيلته . 
وحذف هذا pe‏ يفهمونه فى عرفهم . وقال آخرون : معداه تقتل من عليه دم مطلوب به » وهو مستحق عليه . 
فلا عتب عليك في قتله . ٠‏ 
)1( ( فانطلق إلى نخل ) هكذا هو ف URS‏ ومسلم وغيرهما : نخل بالخاء المعجمة . وتقديو : انطلق إلى نخل 

فيه ماء فاغتسل منه . 


YA\ 


السير ‏ باب مايفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب 
فقال : أشهد ألا إله إلا الله » Lane Shy‏ رسول الله » يا محمد ! والله ما كان على وجه 
الأرض وجه أبغض إلي من وجهك » فقد أصبح وجهك Col‏ الوجوه كلها إلي » 
aie‏ ماکان من دين أبغضٌ 3 من دينك anol‏ دينك cot‏ الدين كله «BY‏ 

والله ماكان من ab‏ أبغض DB)‏ من بلدك [ ل rey.‏ .بع فأصبح بلدك col‏ 
البلاد إلى » وإن خيلك LET‏ » وأنا أريد العمرة » فماذا ترى ؟ opted‏ رسول الله 
oul, LE‏ أن يعتمر » فلمارقدم مكة قال له قائل :.صبِوْتَ ؟ قال : لا ولكني 
أسلمت مع محمد رسول الله عي » لله لا تأتينكم من العامة حبة حنطة ee‏ 
Yd OSL‏ رسول: الله CE) SOE‏ 

dal لأخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبزنا إسماعيل الصفار »> أخبرنا‎ woe. 
عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري  عن محمد بن جبير‎ Gel » ابن منصور‎ 
بدر : « لو كان مطعم بن عدي‎ GLY Suse الي‎ Taal ec oles ابن‎ 
7 7 لخليتهم له‎ oll حيااء ثم كلمني في هؤلاء‎ 

. أبو العباس . محمد بن يعقوب‎ Gel وأخبزا أبو عبد الله الحافظ‎ woes 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » أخبرنا يونس بن بكير » عن إسحاق قال : وكان ممن‎ 
من أسارى بدر بغير فداء المطلب بن حنطب الخزومي » وكان‎ BE ترك رسول الله‎ 
E EE وأبو عزة الجمحى‎ ff عليه رسول الله‎ Sab محتاجاً » فلم يفاد‎ 
يان ري فد رضي رون كروي احد مرو‎ 
؛ عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة‎ SU ورواه عبد الله بن‎ = ۲ 
إنه ذو نات اة وليب فكة أجل‎ doth : يوم بدر » فقال‎ pigs 
REE الى‎ ata » يفديني‎ 
KE لسان » فخرج مع الأحبيش في حرب أحد » فأسرء فلما أق به الب‎ 

فقال : أنعم de‏ » فقال : « لا يتحدث أهل مكة إنك لعبت بمحمد مرتين » فأمر 


(4) رواه البخاري في الصلاة ‏ باب « دخول المشرك المسجد » وفي الأشخاص ‏ باب ١‏ التوثق ممن SF‏ 
معرته ) » وقي المغازي ‏ باب « وفد بني خنيفة وحديث ثمامة بن أثال » 

وأخرجه مسلم في الجهاد والسير (۳ : 785١)ء‏ باب ٭ ربوا لير وحبسه وجواز المن عليه » » وأبو 
داود في الجهاد ¢ Dol‏ في الأسير يوثق ٠‏ » والنساي في الطهارة ١(‏ :)۰ باب تقديم. غسل الكافر إذا أراد 
أن يُسلم Oe‏ وفي الصلاة ‏ باب « ربط الأسير بسارية المسجد » وموقعه في « السنن الكبرق TVR : 1(٩‏ 


YAY 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
د ابل Oi‏ 

۴۳ _- أخبزاه أبو نصر بن قتادة , Gel‏ أبو الفضل بن خميرويه » أخبرنا 
أحمد بن linet » aad‏ الحسن بن الربيع ع أخيرنا ابن المبارك » فذكره في قصة 
طويلة . 

Goel - 4‏ أبو علي الروذباري » Gel‏ أبو بكر بن داسة » أخيرنا أبو داود ؛ 
أخبرنا موسى بن إسماعيل » Gel‏ حماد بن سلمة » أخبرنا ثابت » عن أنس أن 
ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه [ ل . 58 . أ] وسلم 
وصحبه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم › فأخذهم رسول الله BE‏ : 
فأعتقهم » فأنزل الله ae‏ الذي كف أيديهم عنكم › es‏ 
عنهم 4 إلى آخر الآية . و es‏ 

yin ca dak أبو کید الله‎ wae عبد الله‎ yl Lol — ٥ 
أبو‎ Gt » الشيباني إملاءً » أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحنى الشهيد‎ 
ابن‎ Geet » إسحاق إبراهم بن محمد بن عرعرة » أخبرنا أزهر .ين سعد السمان‎ 
. : الأسارى يوم بدر‎ GRRE Gel قال : ال‎ le عون » عن محمد بن عبيدة » عن‎ 
فاديتموهم » واستمتعتم بالفداء » واستشهد منكم‎ ait قتلتموهم » وإن‎ gee إن‎ « 
. بعدتهم » » فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد بالعامة‎ 

5 — وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي » الحافظ ببغداد ٤‏ 
أخبرنا gf‏ العباس محمد بن أحمد بن حمدات » أخبرنا محمد بن أيوب » أخيزنا ابن 
أي أويس » حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مول آل الزبير » عن عمه موسى بن . | 
عقبة » عن ابن شهاب › عن Gail‏ بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول 
الله SOE‏ , فقالوا : ائذن لنا يارسول الله فلنترك لابن أختنا العباس فداءه » فقال : 
لاء والله لا تذرون درهماً . 

64" 7 وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » gf Geel‏ العباس محمد بن" 
ee ae‏ ل MEP‏ 
الجيد » عن أيوب » عن أي قلابة » عن أبي المهلب » عن عمران بن حصين قال : 
أسر أصحاب رسول BE‏ رجلاً من بني عقيل « وكانت ثقيف قد أسرت رجلين 


)0( السنن الکبری (5 : 


YAY 


السير ‏ باب مايفعل بالرجال البالغين هن أهل tt‏ بعد الأر ل $$$ 
من اانه رول الله das ff‏ النبيّ BE‏ بالرجلين اللذين أستهما ثقيف . 
٠‏ ۸ س Gol‏ أبو طاهر الفقيه > Gel‏ أبو بكر القطان tel.‏ أبو الأزهر » 
yf Gol 48‏ عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » أخبرنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : وكان 
راق ede Gh‏ بن أي معط + ally‏ بن انارت 4 فلما كان رسول الله BEE‏ 
بعرق الظبية قتل عقبة بن أي معيط » فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : « النار » . 
roo.‏ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبزا أبو الحسن الطرائقي » أخبرنا 
Ole‏ بن سعيد » أخبرنا عبد الله بن صالح » أخبرنا معاوية بن صالح » عن علي بن 
أي طلحة » عن ابن عباس في قوله : 3 ماکان لنبى أن يكون له أسرى حتى يفخن 
فى الأرض 4 [ الأنفال : ٠۷‏ ع : وذلك يوم بدر » والمسلمون يومكذ قليل » فلما 
كثروا » واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل قليل » بعد هذا في الاسارى ٠‏ 
bold ®‏ منا بعد , وإما فداء » [ محمد : ؛ ] فجعل الله عز وجل النبي والمؤمنين 
بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم » وإن شاعوا استعبدوهم » Oly‏ شاءوا 
فادوهم . 

» الله عه ببني المصطلق‎ ee ii ary قال الشافعيٌ‎ — Woo! 
وهوازن » وقبائل من العرب » وأجرى عليهم الرق حتى مَنَّ عليهم » فاختلف أهل‎ 
لما أطلق سبي هوازن قال : « لو كان‎ LEE Sl العلم با مغازي » فزعم بعضهم أن‎ 
. على هؤلاء » ولكنه أسار وفداء‎ ad تاماً على أحد من العرب سبي‎ 

۲ - قال الشافعي : فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي 
بحال » وهذا قول الزهري » وابن المسيب » والشعبي . 

ويروى عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز رضي ge‏ 

Poor‏ قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن :العرب » والعجم 
سواء » وإنه يبري عايهم الرق . 1 

قال الشيخ : إنما رواه الواقدي بإسناده » وهو ضعيف . 
| وفي حديث عمران بن حصين في قصة العقيلي ذلالة على جريان الرق عليه 


. (TYE : 5( GSS السنن‎ )5( 


TA“ 


السنن الصغير / ج ٣‏ 
بعد الاسلام . 
وروينا في حديث عمران بن حصين » وسمرة » وبريدة » عن الي VEE‏ 
يغاب أنه .نين عن a‏ 
Gy _ ٤‏ حديث Ul‏ هرية » عن VRE Gol‏ يعذب بالنار إلا رها » . 
[ ل . ۳٠۹‏ .أع فإذا قتل مشركاً بعد الإسار أمر بضرب عنقه » ولا يمثل به » ولا 
يحرقه بالنار » ولا يخالف . ش 


هذا ماروينا عن أسامة بن زيد حيث آمو رسول الله BE‏ أن يحرق على ابنى 


وماروى في نصب المنجنيق على الطائف » فإنه ورد في قتال المشركين ماكانوا ِ 

معن وهكذا Y‏ باس عقر دازة مق اله فد jae‏ حنظلة بن Gl All‏ 
سفيان بن حرب يوم أحد » فأما في غير القتال , فلا يجوز عقرها » ولا يجوز قتل ماله 

روح إلا بأن يذبح مايحل أكله ليؤكل . 

6 — أخبنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي » أخبرنا عبد الله بن محمد 

a Pee ee ae gs‏ ا د 

جر › > عن أي الزيير » عن جابر قال : ہی رسول الله َيِه أن يقتل شىء من 

. صما‎ Ae 

ou ها قر حتها سأك اله عر وجل عن قله‎ te 

ee eae 
فک‎ ll بن‎ ane og Base op A لين‎ 

وإن صاروا مقعولين في التببيت من غير قصد » فلا بأص . 
reed |‏ أخبزا أبو عبد الله الحافظ » واخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » أخبرنا الربيع » أخبرنا الشافعي » أخبرنا ابن عيينة » عن الزهري » عن 
e as‏ 
RE Gl‏ عن del‏ الدار مر من المشركين يبيتون » فيصاب من نسائهم “وذراريهم ؟ 


ين 


السير ‏ باب مأيفعل بالرجال البالفين من أهل الحرب 
فقال النبى AEE‏ « هم منهم » . 
وزاد عمرو بن دينار عن الزهري : هم من آبائهم . 

ةم فا أن مد بن ois‏ اخ أبن سغيد بن الأعاق ol en‏ 
الحسن بن محمد الزعفراني » أخبرنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن [ ل . 
۹ . بع ابن كعب بن مالك » عن عمه أن رسول الله يله حين بعنه إلى ابن 
Ui‏ الحقيق ole‏ عن قتل النساء » والولدان . 

60 - قال الشافعي رحمه الله : معنى نبيه عندنا » ally‏ أعلم عن قتل النساء , 
والولدان أن يقصد قصدهم بقتل » وهم يعرفون متميزين من أمرهم بقتلهم » ومعنى 
قوله : هم منهم ا eee‏ 
.لا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار . ش 
٠۲‏ قال الشيخ : وروينا عن عائشة قصة في قتل النبي 00 
قريظة قال الشافعي عن بعض أصحابه : أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا 


رسول اله ‘gs‏ 


OVE ©‏ قال الشافعي : ويحتمل أن تكون أسلمت » وارتدت » ولحقت بقومها › 
فقتلها لذلك » ويحتمل غير ذلك . | 

ORE قال الشيخ : وروينا في حديث بباح بن الربيع » عن النبي‎ Pore 
قتل امرأة ) » وقال : « ماكانت هذه لتقاتل ) » وفيه دلالة على أنها لو‎ ١ : إنكاره‎ 
2 . قاتلت جاز قتلها‎ 


۹ أخبزاه gf‏ محمد الحسن بن علي بن المؤمل » أخبرنا Ne gl‏ عم 
AN ue‏ الس جد سام شري 
Ipoh cy ob call easly shop Wy Op GUE‏ 


YA 


ْ السنن الصغير | ج م 
الله ملك عل امرأة مقتولة ما أصاب المقدمة فوقفوا عليبا يتعجبون من خلقها حتى 
لحقهم BE)‏ على ناقته » فأفرجوا عن المرأة فوقف عليبا» ثم قال : 
و ماكانت هذه تقاتل » » ثم نظر في وجوه القوم » فقال لأحدهم : « الحق خالد بن 
الوليد » فلا تقتلن ذرية » ولا عسيفاً » . كذا في كتاب رباح .بن ربعي » By‏ سائر 
الروايات رباح بن الربيع » وقيل eal cle:‏ لحري وري ge)‏ وكام 
من لا قتال 4d‏ 

۷ = وروی أيوب السختیاني » عن رجل » عن أيه أن الي ع نمی عن 
قتل الوصفاء والعسفاء . 


۸ 7 ولي حديث ابن آي حبيبة [ ل . ۳1۰ REP EDS‏ 
E‏ عباس مرفوعاً : J):‏ له تقتلوا الولدان ¢ ولا أصحاب الصوامع » . 1 . 


dy 8‏ جديث أنس بن مالك » عن النبي Vy fe‏ تقتلوا شيخاً Lb‏ 
. بلا طقلا صغياً , ولا امرأة » . | 


۰ - وفي حديث مالك » عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث 
جيوشاً إلى الشام » فخرج يمشي مع يزيد بن al‏ سفيان » فذكر الجديث ء ثم قال : 
إنك ستجد yd‏ زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل » فذرهم وما زعموا أنهم 

حبسوا أنفسهم له » وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤوسهسم من CAEN‏ 
فاضرب مافحصوا عنه بالسيف » وإنى موصيك te‏ : لا تقتلن امرأة ». ولا 
صبياً > ولا كيراً هرما » ولا تقطعن .شجراً hate‏ » ولا تخرين عام ولا تعقرن شاة » 
وا hw‏ إلا لأكلة , ولا تحرقن نخلاً » ولا تغرقته ء ولا تغلل ولا تجين . 


Lethe أخبزا آبو أحمد المهرجاني » أخبرنا آبو بكر بن جعفر المزكى‎ row 
. مالك » فذكره‎ Gal » محمد بن إبراهم البوسجي » أخبرنا ابن بكير‎ 

وهذا عن أي بكر مرسلاً » ورواه أيضاً جماعة » فأرسلوه » وروى عن 
الزهري » عن ابن المسيب » عن أبي بكر » وهو Land‏ مرسل + ومن رأى قتل من لا 
قتال فيه حمل ماعسى مايصح من هذه الأخبار على: التحريض على قتال من فيه 
قتال » Ob‏ قتل من لا قتال فيه jhe‏ واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم. حنين » 


“FAY 


السير ‏ باب مايفعل بالرجال البالغين من اهل الحرب بعد الاسر 


وهو ابن خمسين Bly‏ » وأن Co‏ عو قتل الأعمى من بنى قريظة بعد الإسار , 
وهو الزبير بن باطا القرظي .. | 
' ۷۷ ل وحدثنا أبو عبد. الرحمن محمد بن الحسين السلمي » أخبرنا يحبى بن 
منصور القاضي . أخبرنا محمد بن عمرو الحرشي » أخبرنا oh‏ بن ot‏ » أخبرنا 
Ayla‏ » عن حجاج » عن قتادة » عن الحسن بن مرة بن جندب قال : قال رسول 
ea‏ :و DE‏ خوج المشركين + واستحيوا شوم aN‏ 
۴ س ورواه أبو داود في كتاب السنن » عن سعيد بن منظور » عن هشم » 
عن حجاج قال : أخبرنا قتادة وقال في الحديث «١‏ واستبقوا شرخهم » . 
ورواه عمرو بن عوف » عن هشم » وقال في آخره : يعني الصغار ء 
eae‏ 
٠‏ وأا لني رونا عن أي بكر في النبي عن قطع الشجر الشمر» فقد ول . 


> rs 


4 س قال 550 : إفا هو لأنه A ple‏ يخبر أن بلاد الشام 
تفتح على المسلمين » فلما كان مباحاً له أن يقطع , ويعرك اختار الشرك نظراً 
للمسلمين » « وقد قطع رسول الله َي يوم بني النضير » فلما أسرع في النخيل » 
فقيل له : قد وعدكها الله فلو اسجقيتها لنفسك » > ASS‏ القطع استبقاء لا أن القطع 
حرم » فقد قطع يبر »› > ثم قطع بالطائف . 

٥‏ _أخبزا أبو عبد الله الحافظ » واخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس هو 
dene Lapel « ol‏ ن ae‏ لله او الک اجن سد وي rel‏ 
الليث بن سعد » عن نافع » عن ابن عم رٍ أن رسول الله عه حرق نخل بسي 
. التضير »ا وقطع » وهو البويرة » فأنزل الله . عزوجل — ee‏ 
أو - قائمة على أصوها ٠‏ فيإذن الله » وليخزي الفاسقين yh‏ الحشر : ه 


wy oly‏ بن عقبة ٠‏ وغينه § عن نافع 3 وزاد فيه وها بقول حسان بن 
ثابت وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير . 


FAA 


. الشنن الصغير/ ج٣‏ 
۳0۷٦‏ س Gol‏ أبو بكر بن فورك » آخبرنا عبد الله بن جعفر » tl‏ يونس “بن 
حبيب » أخبنا أبو داو » Gel‏ صالح بن أبي الأحضر » عن الزهري » عن عروة » 
عن أسامة بن زيد قال : أمرني النبيّ مه أن أغير على: ابنا صباحاً » وأحرق . 
ov‏ واس امرك eee Ga‏ 
وروينا عن مكحول أن النبي كه نصب galt‏ على أهل الطائف 
ورويئا عن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية » ويشوق 
المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك » ولو قتله لم يكن به بأس . 
۸ - قال الشافعي ite i hos:‏ سب ع قل أيه أن 
بكر يوم أحد عن قتل ابنه . ١‏ 


۳0۹ سے قال الشيخ وروينا عن حصين بن وحوح أن طلحة بن ell‏ قال : يانبي 
الله مرني بما أحببت فقال له : « اقتل أباك » فخرج مولياً ليفعل » فدعاه فققال : 
« إني لم أبعث بقطيعة رحم ) . 


وروينا عن أبي عبيدة أنه كان يحيد عن أبيه يوم [ ل . أع بذز 6 وهو 
ينصب له الآطة » فلما كار قصده أبو عبيدة » فقتله » فأنزل الله عز وجل ن 
هذه A‏ ل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورضوله › 
ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم 4 [ المجادلة : ۲١‏ ] . 
Gel ١‏ أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
أخبرنا يعقوب بن سفيان » أخبزا الحسن بن الربيع » أخبرنا بن المبارك » عن 
إسماعيل بن ميع الحنفي 6 عن مالك بن عمير ,كان قد أدرك الجاهلية قال gle:‏ 
رجل إلى AE Sl‏ » فقال : إني لقيت العدو » ولقيت أبي فيهم » فسمعت لك 
منه مقالة قبيحة » فلم أصبر حتى طعنته بالرع » أو جتى قتلته » فسكت عنه:النبي 
مم ثم جاءه آخر» فقال : إني لقيت أي » فتركته » وأحببت أن يليه غيري » 
فسكت عنه . 


تابعه سفيان الثوري » عن إسماعيل بن ميع . 


FA4 


السير ‏ باب سهم الفارس والراجل 

۱۱ — باب سهم الفارس › والراجل 
۷ لب أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه » أخبرنا أبو حامد 
أحمد بن محمد بن oF‏ البزار ؛ أخبرنا أبو الأزهر » أخبرنا أبو أسامة » عن عبد الله 
ابن عمر (ح) Geely‏ أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري :الفقيه » وأبو 
الحسين بن بشران قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار . 


وأخبرتا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني » أخبنا أبو سعيد بن الأعراني » 
أخبرنا سعدان بن نصر » أخبنا أبو معاوية » عن عبد الله عمر ح وأخبرنا الحسن 
بن بشران » Geel‏ أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى 
القاضيٍ ابو بخديفة» el‏ سفيان ح Gel‏ علي بن أحمد بن عبدان 4 
أخينا يمان ين أخد الطراق + أ خب عاد ين عبد الله العلاق eee‏ يدبن 
أن كب as cass tanta Mabe heme el‏ 
رسول الله GATE‏ للرجل وفرسه ثلاثة أسهم » للرجل سهم » وللفرس سهمين » 
وفي رواية أي معاوية « أسهم للرجل وَلِفَرّسِهِ ثلاثة أسهم سهماً له » وسهمين 
لفرسه » )١(‏ 

وني رواية أبي أسامة : أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهماً ؛ والمعنى في 
جميعه واحد » وهذا أولى من رواية عبد الله دل . ۳١‏ . ب ع بن عمر العمري » عن 
نافع » عن ابن عمر : للفارس سهمان » وللراجل سهم لفضل حفظ أخيه عبيد الله 
ابن عمر » وثقته » وأشتهار عبد الله بسوء الحفظ ‏ وكاة الخطاً . 
امه" قال الشافعي ١‏ وكأنه مع نافعاً يقول : للفرس سهمين » وللراجل 
سهماً » فقال : للفارس سهمين » وللراجل سهما . قال : وليس يشك أحد من 
أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ . | 


والذي رواه مجمع بن يعقوب »عن أبيه » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عمه 
مجمع بن جارية في قسمة خيبر على ثمانية عشر Lge‏ قال os}:‏ الجيش taf‏ 


CAVED) باب « سهام الفارس » ء فتح الباري‎ KATY) رواه البخاري في كتاب الجهاد » حديث‎ Q) 
(TVS : 5( ومسلم في الجهاد (۳ : ۱۳۸۲) باب « كيفية قسمة الغنيمة » » وموقعه في السنن الكبرئ‎ 


۳۹۰ 


shall cou)‏ | جم 
خمسمائة سهم ثلثائة فارس فأعطى للفارس سهمين » وللراجل سهماً » فقد قال 
a‏ : مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف » فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله » وم 
نر له خباً مثله یعارضه › ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . 
See Yor‏ : والرواية في قسمة خيبر متعارضة » فإنها قسمت على أهل 
الحديبية » وكانوا في أكثر الروايات ألفاً » وأربعمائة وعلى ذلك جمع fal‏ المغازي » 
وروينا عن محمد بن إسحاق بن يسار » عن شيوخه قالوا : والخيل مائتا فرس فكان 
للفارس سهمان » ولصاحبه سهم » ولكل راجل سهم » وكذلك بمعناه قال صالح بن 
كيسان » وبشير بن يسار » وعبد الله بن اهي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ 


٤‏ - وروينا عن عطاء » عن ابن عباس أن النبيّ BEE‏ قسم لمائتي فرس يوم 
خيبر سهمين سهمين . 


وروينا في حديث ابي عمرة › وي رهم » عن النبيّ RE‏ في إعطائه الفارس 


وروی الواقدي بأسانيده عن جابر بن عبد الله » واي هريرة » وسهل بن أبي 
خيثمة » والمقداد عن SEE ll‏ معناه . قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن el‏ 
Be‏ « للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » . | 
e‏ حديث أبي كبشة الأنماري » عن النبي GEE‏ قصة ذكرها قال : 

e لا‎ ca erent ny 
mae أن النبيي عو قسم للزبير‎ pl op الله‎ ye Cyt poo 
. وسهماً له » وسهمين لفرسه‎ » Qa أ ] أسهم سهماً لأمه في‎ ۲ 
» العباس محمد بن يعقوب‎ gf عبد الله الحافظ » أخبرنا‎ yf Gel _ ۷ 
بن‎ oA هشام بن عروة » عن‎ Gl أخبرنا محمد بن إسحاق » أخبينا حاضر‎ 
. عباد » عن عبد الله بن الزبير » فذكره‎ 

وروينا في ذلك عن عمر » وعلي » والذي Gy)‏ عن مكحول » عن النبي 
of SEF‏ الزبير حضر بخيبر بفرسين » فأعطاه النبيّ ee‏ أسهم سهماً له » 
وأربعة لفرسيه » مرسل . 


. )555 EV) GS السنن‎ )۲( 


۳4۱ 


السير س باب العبيد » والنساءء والصبيان » وأهل الذمة يحضرون }5+ x‏ 
Fe‏ س وقال الشافعي لو كان 1 حدث مكحول كان ولده أعرف ds‏ » 
وأحرص على مافيه زيادته من غيرهم إن شاء الله » والذي رواه نضا مكحول أن oa‏ 
عله عرب ay‏ » وهجن المجين » » منقطع والذى وصله ضعيف . 

8 وقد yf Gel‏ عبد الله الحافظ Gel.‏ أبو بكر بن إسحاق » أخخبزا 
عمرو بن تمم الطبري « أخينا أبو نعم » Brel‏ زكرا ؛ بن Gl‏ زائدة » عن عامر » 
'عن عروة GU‏ أن النبي AE‏ قال : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
الاجر » والغنيمة ‏ قلنا » ولم يخص عربياً عربياً دون هجين . 

١‏ باب العبيد» والنساء. والصبيان » وأهل الذمة يحضرون الوقعة 


۰ ل Gel‏ أبو عبد الله الحافظ » gf Gel‏ العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا يحبى بن أي طالب » أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء » .أخبرنا جرير بن حازم » 
عن قيس بن سعد » عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 
سهم ذي القربى لمن هو , وعن اليتبم متى ينقضي يمه وعن المرأة والعبد يشهدان 
الغنيمة » وعن قتل أطفال المشركين » فقال ابن عباس : لولا أن أرده عن نتن يقع فيه 
مأجبته » فكتب إليه : إنك كتبت إليّ تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو فإنا 
كنا نراه لقرابة رسول الله BE‏ فى ذلك علينا قومنا » وعن اليتم متى ينقضي 
يتمه » قال : إذا احتلم » وأونس منه خير [ ل. ۳٠۲‏ ب ] وعن المرأة » والعبد 
يشهدان الغنيمة فلا شىء Leb‏ » ولكن هما يجذيان » ويعطيان » وعن قتل أطفال 
الشركين dono‏ الل يهم قعلهم » وأنت فلا تلهم إلا أن يعلم من مايعلم 
الخضر من .الغلام خين قتله )١(.‏ 
۱ _ ورواه محمد بن إسحاق بن يسار » عن من لا يتهم عن يزيد بن هرمز 
قال : فكتب إلبه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم » ووقع حقه في الفىء . 
۲ ب Gol,‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا gf‏ العباس محمد بن يعقوب » 
Gel‏ أحمد بن عبد ال جبار » أخبرنا حفص بن غياث » عن محمد بن يزيد » حدثني 
عمير مولى 'ألي اللحم قال : شهدت خيبر » وأنا عبد ملوك » قلت : يارسول الله !' 
اول 5 فأعطاني سبفاًء: فقال » تقلد هذا السيف 3 وأعطاني خرثي dy > gl‏ 


لق السنن-الكبرى )4 :۳ . 


۳4۲ 


السنن الصغير | ج " 
يسهم ي . 


وني حديث الحسن بن عمارة » عن الحكم بن مقسم » عن ابن عباس » وفي 


استعانة رسول الله َيه يبود بني قينقاع فرضخ لهم » وم يسهم لهم » والحسن بن 
عمارة متروك . 


وني حديث الزهري أن رسول الله عه غزا بناس من الهود » فأسهم لهم » 
وهذا منقطع » وذكره الواقدي بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله . 
۳ — باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من المقاتلة 
۴ کے pi Gel‏ علي الروذباري » أخبرنا أبو بكر بن داسة » أخبرناء 
ا يي ا ee‏ > عن محمد بن الوليد الزبيدي ۽ عن 


ت يله مث أبن سيد بن العاس على سرية من لدي ل a‏ قدم اد 


وأصحابه على رسول الله nt BEE‏ بعد أن فتحها » Oly‏ حزم خيلهم ليف » فقال 
أبان : اقسم لنا يا رسول الله » فقال أبو هريرة فقلت : لا تقسم لهم يا رسول الله > . 
مل اد لكا ورور rr.‏ در اغلينا ng‏ س ضان » فقال النبي 
هه : « اجلس يا أبان ؛ء dy‏ يقسم لهم رسول الله . 

تابعه عبد الله بن سالم » » عن الزبيدي » ورواه سعيد بن عبد العزيز » عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة . 


وكان محمد بن يحبى الذهلي يقول : الحديئان محفوظان « وكان يقول : لم يقم 
ابن عيينة متنه والحديث حديث الزبيدي . 


٠ etl موسى في قدوم جعفر » وأصحابه حين‎ Gi روي في حديث‎ Gully 
خيبر » فأسهم لهم يحتمل أنبم حضروا قبل انقطاع الحرب » أو قبل‎ AEE رسول الله‎ 
برضى الغانمين كا روي عن أي هريرة في قدومهم على‎ bed حيازة القسمة » أو أشركهم‎ 


)1( رواه البخاري في الجهاد — باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم » » وأبو داوذ في الجهاد ‏ باب « فيمن جاء 
بعد الغنيمة لا سهم له » » وموقعه في السنن الكبرئ ر(“ (TE:‏ . 


rar 


انسير ‏ باب السرية تبعث من الجيش ١‏ فتغنم 
النبي ٠‏ مه وقد فتح يبر قال ع لم Sate‏ 

dy‏ رواية أخرى « فاستأذن الناس أن يقسم لنا من الغناام » فأذنوا له » فقسم 
لنا ع . ش ش 

والذي روي في قسمته لعئان ‏ رضي الله عنه » وغيو من غنيمة بدر » 
dy‏ يحضروها » فمن ماله أعطاهم » وآية القسمة نزلت بعد بدر . 
Gol, — ٤‏ أبو الحسين نين بشران » Gel‏ إسماعيل الصفار > أخيزا 
سعدان » أخببنا وكيع » عن شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب 
قال : كتب عمر بن الخطاب أن الغنيمة لمن -شهد شهد الوقعة . 
©" — وروى Lal‏ عن أي بكر » وعلي » وغيرهما أنهم قالوا : « الغنيمة لمن 
شهد. الوقعة ش 

والذي روي عن زياد بن لبيد في إشراكه غكرمة بن أي جهل في الغنيمة » وقد 
جاءوا مدداً بعد الفتح » فقد أجاب عنه الشافعي بأنه كتب إلى أي بكر » فكتب 
أبو بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة » فكلم زياد أصحابه » فطابوا أنفساً 
` بالاشراك 


. 4 باب السرية Lad‏ من الجيش › فتغنم 

5 أخبرنا أبو “عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » أخبينا يؤنش بن بكير » عن إسحاق قال : حدثني 
عمرو بن شعيب »© عن oul‏ عن جده قال : خطب رسول لله عله 
[ ل . ۳١۳‏ . بع عام الفتح » فقال : و المسلمون يد على من سواهم يسعى re‏ 
أدناهم لدعي العام ترد سراياهم على قَعَدتهم 0 , 


)1( أخرجه أحمد في المسند ۲ / ۱۹۲ » وأخرجه أبو داود في السنن ۳ / 18 ء كتاب (Va‏ باب في 
السرية ... (168) 6 الحديث )۲۷١١(‏ » واللفظ هما , وأخرجه ابن ماجه في السئن ۲ / AS ۸٩‏ 
الديات )11( باب المسلمون تتكافاً دماؤهم (TY)‏ » الحديث (1180) » وذكره المتقي الهندي: في كنز العمال 
/١‏ 0 الحديث (. Olan RE,‏ و ا اک ا لني SARE ART‏ 
كتاب الجنايات » فيما لا.قصاص ينه .. 


۳4٤ 


السئن الصغير | جم 
yo4ay‏ سے قال ,الشافعي رهه الله قد مضت غيل السلميق + 'فغيميت: بأوطاسن 
dent‏ كنيز وأكز Sead‏ م ب AEB dyes erie path‏ 


باب القسمة في دار الحرب , 


- ۴۸ س Gel‏ أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن 
أيوب » Gel‏ إسماعيل بن قتيبة » أخبرنا يحيى بن يحيى » أخبرنا سلم بن أخضر » 
عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال » قال : فكتب : 
إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله REE‏ على بني المصطلق 6 وهم . 
غارون » وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل مقاتلتہم » وسبى سبيهم » وأصاب 
ey‏ . قال يحيى : أحسبه قال : جويرية بنت الحارث » وحدثني هذا الحديث عبد 
الله بن عمر » وكان في ذلك الجيش . 


yvo44‏ وروينا عن cal‏ سعيد الخدري أنه قال : غزونا غزوة بني المصطلق i‏ فسبينا 
كرام العرب » وطالت علينا العزبة » ورغبنا في الفداء » فأردنا أن نستمتع » ونعزل » 
فذكر الحديث في اسغذاهم رسول الله يله في ذلك » وهذا يدل على استمتاعهم 
بهن قبل رجوعهم إلى المدينة » ويكون ذلك بعد القسمة © والذي قال أبو يوسف : 
من أنها صارت دار إسلام » واحتج ببعث الوليد بن عقبة إلهم . ee.‏ » فقط : 
"6.٠‏ قال الشافعي : هذا اديه Ge‏ اما الا late,‏ بزمان Lele‏ 


بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقاً سنة عشر » وقد رجع رسول الله REE‏ » ودارهم 


دار ا : والذي يدل على صحة ماروينا عن الوليد بن عقبة أنه لما 
افتتح رسول الله AEE‏ مكة جعلوا يأتوث بصبيانهم » » فيمسح رؤوسهم »› ويدعو لهم » 
فجىء به وقد حلف > فلم يمسه » وقيل : قد كان سلح فتقذره » فكيف يبعنه 
مصندقا. حين غزاهم » وهو بعد ذلك عام الفتح كان صبياً . 
وروينا عن أنس بن مالك مادل على قسمة النبيّ RE‏ غنام خيير خيير . 
۳1٠4‏ هال الشاي : وما علمت خيبر كان فيها مسلم واحد يعني حبن 
أفتتحها > That‏ إلا الہود ؛ وهم على دينهم » وماحول خيبر كله دار حرب . 


۳40° 


pel‏ باب السية ثاخذ plaka‏ والعلف 

ورون عن أنس ما دل على قسمة al‏ صل اله عليه ر ل NE.‏ أ وسل 
٠۲‏ - قال الشافعي : وقسم رسول الله ع > غنائم بدر بسبر » شعب من 
شعاب صفراء قريب من بدر » وكانت له كلها خالضاً » وقسمها بينهم » فأدخل 
معهم ثمانية نفر » أو سبعة لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين » والأنصار( . 

١‏ — باب السرية. تأخذ الطعام « والعلف 

۴۳ س حدثنا yi‏ بكر بن فورك » Gath‏ عبد الله بن جعفر ء أخحيزا يونس بن 
حبيب » أخبرنا أبو داود » أخبرنا شعبة » وسليمان بن المغية كلاهما عن حميد بن 
هلال العدوي قال : سمعت عبد الله بن المغقل يقول : دلي جراب من شحم يوم 
خيبر » فأخذته فالتزمته » فقلت : :هذا لي لا أعطي-أحداً منه et‏ فالتفت » فإذا 
رسول الله «EE‏ فاستحيبت منه ‏ قال سليمان : في حديثه » وليس في حديث 
شعبة أن رسول الله قال : « هُرَ لَكَ OO‏ 
4 سل وروينا عن ابن عمر أنه قال : كنا نصيب في المغازي العسل » 
والفاكهة . ASU‏ ولا Obs‏ 

وفي رواية أخرى « العسل » والعنب ) 6 وفي رواية أخرى « العسل 6 
والسمن » . 
6 ۰ س وروينا عن عمر بن lh‏ رضي الله عنه أنه كتب إلى صاحب جيش 


أن دع الداس OSU‏ ويعلفون » فمن باع شيكاً بذهب » أو فضة » ففيه مس 
لويم ادنس 


. )٥۷ = ON : 9( GS السنن‎ )1( 

)1( متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح 5 / 100 كتاب فرض الخمس (OV)‏ » باب ما يُصيب من 
الطعام (۲۰) » الحديث )۳٠٠١۳(‏ » وأخرجه مسلم فى الصحيح ۳ / VTA‏ كتاب الجهاد ... TTY)‏ 
باب جواز الأكل من طعام ... (056)»ء الحديث (۷۲ / ۱۷۷۲) واللفظ له ء-قوله : ف Ue‏ ؛ بکسر الجم 6 
وعاء معروف . 

)1( أخرجه البنخاري في الصحيح ۲٠٠١ / ٦‏ » كتاب فرض الخمس (OV)‏ ما يُصيب من الطعام .. 

(۲۰) » الحديث )08 (KV‏ » وموقعه في السنن الكبرى (OVA)‏ 


ran 


. السنن الصغير | Yor‏ 
5 وروينا عن عبد الله بن عمر مرفوعاً ٠‏ كلوا » واعلفوا , ولا تحمدوا ) يعني ٠‏ 
يوم خيير . 

May‏ ¢ وإن كان رواية الواقدي بإسناده » فيؤكده ماروينا ott iS‏ أنه 
قال : غزوت مع عبد الرحمن بن Be‏ » ورجال من أصحاب النبي AS‏ عل sis‏ إذا 
صعدوا إلى الغار أكلوا من غير أن يفسدوا » أويجملوا . 

ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف » عن القاسم مولى عبد الرحمن » 
عن بعض أصحاب RE Gal‏ قال : كنا نأكل الجزر في الغزو » ولا نقسمه حتى 
إن كنا لنرجع إلى رحالنا » وأخرجتنا منه مملوءة » وقد أشار الشافعي إلى ضعف 
۷ - وروينا في حديث إل ۰ ب ] رويفع بن ثابت » عن النبي و لتر 
أنه قال عام حنين : ٠‏ من كان ومن بلله واليوم الآخر » فلا يسقين ماءه ولد cb‏ 
ومن كان يؤمن ن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من ALL‏ » فيركبها حتى إذا نقصها 
les,‏ في المغانم > ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء قلا يلبسسن شيعا من المغائم حتى 
إذا أخلقه رده في المغانم ) . 


A‏ ت أخرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنخبرنا أبو العباس محمد بن" 
يعقوب » أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري » Bel‏ ابن وهب ء 
Su E‏ 

رحا ميق اد SEs‏ 
ke‏ » فأخذ سيف al‏ جهل فضربه حتى قتله . 

وعن البراء بن مالك في ضربه رجلي حمار العامة بسيفه فكأنه أخطأه » قال : 
Cink‏ سيفه » وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته › 
وأحذت سيفي » وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورة . 


r4ay- 


السير ‏ باب تحريم الغلول في الغنيمة 
| ۷ ل باب تحريم الغلول في الغنيمة 

كوت ee gf tel‏ عبد Shell ange ox dt‏ مل ا oy dae gl‏ 
الأعراني » أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني » أخبرنا سفيان بن عيبنة » عن عمرو 
aes‏ ا بن cal‏ الجعد » عن عبد الله بن عمرو » قال : كان على ثقل 
النبي Be‏ رجحل يقال له 6355 فمات ¢ فقال رسول الله عه : ( هو في 
النار » » فذهبوا ينظرون إليه » فوجدوا عليه عباءة قد غله('2 . 

Ps‏ — وروينا في اللحديث الثابت » عن al‏ هريرة في العبد الذي أصابه سهم 
عائر » فمات » فقال له الناس : هنيئاً له الجنة » فقال رسول الله عل : « OOS‏ 
والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم لتشعل 
عليه نار ؛ » فجاء رجل بشراك » أو شراكين فقال رسول الله َيه : ٠‏ شراك من 
نار » أو شراكان من OGG‏ 


۷ 2 وني حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبّ BE‏ 
« ادوا الخياط » والخيط . فإن الغلول عار phi ٠٠١. Sy‏ ونار » وشنار يوم 
القيامة . 


والذي رواه زهير بن محمد » عن عمرو في إحراق متاع الغال » ومنعه سهمه » 
وضربه.» AB‏ روي ذلك موصولاً » وروي Mee‏ وقد : إن Iya‏ هذا مجهول , 
وليس بالمكي . 

aie es‏ او ا عر 
إحراق متاع الغال » وضربه أنكره حفاظ الحديث » قال البخاري : عامة أصحابنا 
يحتجون بهذا في الغلول » وهذا باطل ليس بشىء » قال الشيخ : وقد رواه أبو إسحاق 


CNM) ... باب القليل من الغلول‎ » Coy كتاب الجهاد‎ CAV / 5 أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
. وقيل غير ذلك‎ » AS رحله ومتاعه » وكركزة : يفتح الكافين‎ Agi قوله : 9 تقل‎ ovo ش‎ 
كتاب الأيمان والنذنور (۸۳) » باب هل يدخل في‎ » ۲ / ١ متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح‎ )۲( 
2 )1( الإيمان‎ AS. VA] واللفظ له » وأخرجه مسلم في الصحيح‎ (VV) الأيمان ... (۳۳) » الحديث‎ 
: قوله : « سهم.عائر » أي لا يدرى من رماه » قوله‎ (Wo / NAY) الحديث‎ » (LA) ... الغلول‎ of ie باب‎ 
. شراك » بكسر أوله أحد سيور النعل التي تكون على وجهه‎ « 


۳۹۸ 


السنن الصغير / ج " 
الفزارى » عن صالح قال : غزونا مع الوليد ب بن هشام » ومعنا سام بن عبد الله » فغل 
رن قلق N E it‏ 
داود : هذا أصح الحديثين . 


- ۸ - باب تحريم الفرار من الزحف . وصبر الواحد مع الاثنين 
قال الله عز وجل : يا أبها الذين آمنوا إذا لقيع الذين كفروا زحفا 
فلا تولوهم الأدبار .. 4 [ الأنفال : ٠١‏ ] وقال : لإ يا أبها النبي حرض المومنين 
على القتال i‏ & إلى قن الآيتين . [ الأنفال : We to‏ ]. 


۴ ب وني الحديث الثابت عن أي aye‏ أن النبيّ عه قال : « أجتنبوا السبع 
الموبقات » قالوا : يارسول الله » وماهن ؟ فذكرهن 6 وذكر فيبن التولي يوم 
الأرحفض() . 

64 س وأخبرنا yf‏ عبد الله الحافظ » Gel‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني » أخبرنا معاوية بن عمرو » أخبزا أبو إسحاق » 
عن موسى بن عقبة » عن سالم أني النضر مولى عم. بن عبيد الله » وكان كاتباً له » 
قال : كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية بقراءة » فإذا فيه : إن 
رسول الله عه في بعض أيامه التي لقي فيا العدو انتظر حتى مالت الشمس » ثم 
عام إلى الناس » فقال : « ياأيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا 
لقيتموهم » فاصبروا . واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » » ثم قال : « اللهم 
منزل OLS‏ » وجري السحاب » وهازم الأحزاب اهزمهم ‏ وانصرنا عليهم » . 
٥‏ _[ ل . ۳۱۰ . ب ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبينا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب » أخبزنا أحمد بن شيبان الرملي » أخبرنا سفيان بن عيينة » عن عمرو 
قال : قال ابن عباس : كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين » ثم قال : هل OW‏ 


)1( متفق عليه » أخرجه : البخاري في-الصحيح ه / rar‏ » کتاب الوصايا )00( » باب قول الله Sls‏ : 
> إن الذين يأكلون أموال اليتامى Lb‏ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا ) 1 النساء AY )٤(‏ 
(۱۰) ] (۲۳) » الحديث (7737) . ومسلم في الصحيح ٩۲ / ١‏ » كتاب الإيمان )١(‏ باب بيإن ASS‏ 
وأكبرها (YA)‏ ؛ الحديث )۸٩ / ١150(‏ . 


۳۹۹ 


L 3‏ ياب of‏ 3 
خفف الله عنكم » وعلم أن فيكم ضعفا TT‏ 
مائتين & [ الأنفال : 55 ] فخفف عنهم » وكتب عليهم ألا يفر مائة من 'مائتين 
قال سفيان : لا يجتمع غبار في سبيل الله » ودخان جهنم في جوف مؤمن . 
51 92 وروينا عن عمر قال : بعثنا رسول الله GRE‏ سرية » فلقينا العدو , 
فحاض المسلمون حيصة ء فلقينا النبي «LOE‏ فقلنا : نحن الفرارون » فقال : « بل 
أنتم الكارون » وأنا ففتكم » وفي رواية أخرى : « أنا فئة كل مسلم » . 
۷ — وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : أنه فقة كل مسلم . 


8 باب الان 
۸ ہے حدثنا er ek are a‏ 
e‏ لوك ee ee‏ : قال رسول 
لله ee‏ : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » فمن أخفر مسلماً ٠‏ فعليه 
لعنة الله والملائكة وا والناس أجمعين » لايقبل منه عدل ولا صرف » ومن ake babe Sy‏ 
إذن مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لايقبل منه صف Vy‏ 
عدل() . 


8 ل أخبرنا أب عبد الله الحافظ » أخبرنا gf‏ العباس الأصم الأموي » أخبزا 


)1( متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح ٤‏ / ۸۱ » كتاب فضائل (۲۹) » باب حرم المدينة )١(/‏ » 
الحديث (۱۸۷۰) ۲٨١ » ۲۷۹ / ٦ by‏ » كتاب الجزية والموادعة (0A)‏ » باب إثم من عاهد ثم غدر, 
(AV)‏ » الحديث (۳۱۷۹) » وفي ۱۲ / ٤۲ ۰٤۱‏ » كتاب الفرائض (A)‏ » باب Al‏ من تبراً من مواليه CTV)‏ 
الحديث (30768) , وفي 1١‏ / 578 » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (AI)‏ » باب ما يكره من التعمق 
والتناز ع والغلو في الدين والبدع )0( › الحديث (7760) » ومسلم في الصحيح ۲ / 4 ۹۹٩‏ كتاب 
الحج )10( » باب فضل المدينة («۸) » الحديث CVE / ٤1۷(‏ و OVE] ٤1۸(‏ وغير وثور جبلان . 
وقوله : « لا يقبل منه صرف ولا عدل » قيل في تفسير العدل : إنه الفريضة » .والصرف : 
الصف : الربح والزيادة وه صرف الدراهم والدنانير » وقال أبو عبيد : الصرف : التوبة » والعدل : 

وقوله : ١‏ فمن أخفر مسلماً » يريد نقض العهد ( البغوي شرع ا ا كنب العم 
باب حرم المدينة » الحديث (508) . 


اا ب اسن hah‏ | جم 
إبراهم بن مرزوق » أخبرنا سعيد بن عامز » أخبرنا شعبة » عن عاصم الأحول » عن 
فضيل بن ريد .قال : كنا مصافي العدو . فكتب عبد في سهم أماناً للمشركين » 
فرماهم به » فجاءوا » فقالوا : قد امنتمونا» قالوا : لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد »› 
فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب' رضي الله عنه » فكتب عمر : إن العبد من 
المسلمين » «ذمته ذمتهم » وأمنهم . 

لقا ل ل ل ea‏ وه 
عبد الله بت لين pa ee eae‏ 
عبد الله » عن مخرمة بن سليمان » عن كريب مولى ابن.عباس » عن عبد الله بن عباس 
أن أم هانىء بنت أي طالب حدثته أنها قالت لرسول الله REE‏ : زعم ابن أمي على 
أنه قاتل من أجرت » فقال رسول الله BE‏ « قد أجرنا من أجرت ٠‏ . 
1 وروي في رواية أخرى عن أم هانیء أنه قال : « ماکان ذلك له » وقد Leal‏ 
من آمنت » وأجرنا من أجرت » . 

۲ 2 وروينا عن زينب بنت رسول الله َه » أنها أجارت زوجها أبا العاص 
ابن الربيع » فقال النبيّ REE‏ « إنه يجير على المسلمين أدناهم » . 

۳ ب وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إذا قال الرجل 
للرجل : لاتخف فقد أمنه . وإذا قال مترس فقد أمنه » وإذا قال : لا تدهل › فقد 
aul‏ . فإن الله يعلم الألسنة . 

» إسحاق » أخبرنا أبو عبد الله .بن يعقوب‎ al و زكريا ب بن‎ ual wave ١ 
العش عن آن‎ Golo الاعات عزنا عفن تن عزن‎ as أن عمد بن‎ 
. عمر › فذكره‎ OLS وائل قال : جاءنا‎ 

9 س وروينا عن عمرو بن الحمق أن رسول الله AEE‏ قال : « إذا أمن الرجل 
الرجل على نفسه » ثم قتله » فأنا بريء من القاتل وإ 0م 


(؟) السنن الکیری (9 : 145) . 


ْ باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحرم الربا فيا‎ — ood 
وني الحديث » الصحيح عن عبد الله بن مسعود » وغيره » عن النبي‎ PW 
. 20) ع : كل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان‎ 


۲١ ٠‏ س باب إقامة الحدود في دار الحرب وتخريم الربا فيها 
۷ قال الشافعي رحمه الله : قد أقام رسول الله EE‏ الحد بالمدينة » والشرك 
قريب منها وفيها شرك كثير موادعون » وضرب الشارب بحنين » والشرك قريب منه . 
قال الشيخ : وروينا عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب 
إلى Uf‏ عبيدة بإقامة الحد على ألي جندل » وصاحبيه في شرب الخمر » وكانوا بإزاء 
العدو . | 
PAYA‏ - وروينا عن عبادة بن الصامت ء عن AE Gal‏ أنه قال : 
7 ل (١ porn.‏ أقيموا الحدود في الحضر والسفر ONG‏ 
08 وحدیث بشر ب بن آي أرطأة »> عن النبيّ ١ : BE‏ لا تقطع gall‏ 
السفر » غير ثابت وبشر بن af‏ أرطأة لم تغبت له صحبة » ولقد أساء الفعل في قتال 
أهل الحرة » ولذلك قال يحيى بن معين : بشر بن أي أرطأة رجل سوء » . 
Ns‏ ب والذي روي عن عمزو بن زيد بن ثابت : « لا تقام الحدود في دار 
الحرب » منقطع » وقول من قال : « مُخافة أن يلحق بالعدو » . 
١‏ وقد قال الشافعي : فإن GE‏ بهم » فهو أشقى له . 
۲ 7ب of Gel‏ الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر »› 
أخبرنا يعقوب بن سفيان » أخبرنا محمد بن وهب » أخبرنا محمد بن سلمة » عن . 
اي عبد الرحم حدثني منصور › عن Ul‏ يزيد. غيلان مولى كنانة » عن ابي سلام 
الحبشي » عن المقدام بن معدي. كرب عن الحارث بن معاوية » أخبرنا عبادة بن 


)1( متفق عليه من رواية أنس رضن الله عنه » أخرجه البخاري في الصحيح 5 / CAT‏ كتاب الجزية ... 
)٥۸(‏ » باب إثم الغادر .. . (۲) » TVA) GALI‏ وأخرجه مسلم في الجهاد TU / ry‏ الحديث 
(15 / ۷۳۷ واللفظ ما . 


: ٩( الكبرئ‎ cell )١( 


ا شح ا السدن الضغين coi‏ 7 
الصضامت » وعندم أبو الدرداء أن النبي RE‏ إلى بعير من المغنم » فلما فرغ من 
صلاته أخذ منه قردة بين إصبعيه » وهي في دبرة » فقال : « ألا إن هذا من 
غنائمكم » وليس لي منه إلا الخمس » والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط » 
والخيط » وأصغر من ذلك » وأكبر » فإن الغلول عار على أهله في الدنيا ء والآخرة » 
وجاهدوا الناس في الله القريب منهم والبعيد » ولا يأحذك في الله لومة لاثم » وأقيموا 
حدود الله في الحضر ء والسفر » وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة عظم 
ينجي الله به من الهم والغم » . 

۴ س قال الشيخ : والكتاب » ثم السنة » ثم في تحريم الربا لا يفرق بين دار 
الإسلام » ودار Most‏ 


وحديث مكحول منقطع لا يحتج بمثله . 


› باب ما أحرزه المشركون على المسلمين‎ YN 
والمشرك يسلم قبل أن يؤسر‎ 

› بن الحسن‎ dal س أخبرنا أبو زكريا بن أي إسحاق » وأبو بكر‎ ٤ 
ee 
سليمان » أخبرنا الشافعي » أخبرنا سفيان » وعبد الوهاب بن عبد المجيد » عن‎ 
أ.] عمران بن حصين أن‎ . ۳٠۷ قلابة » عن أبي المهلب › عن [ ل.‎ Ul أيوب » عن‎ 
فكانت المرأة والناقة‎ AE Gall غاروا » فأصابوا امرأة من الأنصار › وناقة‎ Ly’ 
AE عندهم 6 > ثم انقلبت المرأة » فركبت الناقة » فأتت المدينة » فعرفت ناقة قة النبي‎ 
فقالت : : إني نذرت لعن نجاني الله عليها لأنحرنها » فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا‎ 
أن تنحريها لا نذر في‎ tale فقال : « بعس ماجزيتها ! إن نجاك الله‎ BEG ذلك‎ 

معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن pal‏ » » وقالا كم ل 
وأخذ RE Gl‏ ناقته ٠(٠‏ . 
(۲) السنن الكبرئ )٠05 : ٩(‏ . 


(1) رواه مسلم في الأدب س باب « التبي عن لعن الدواب وغييها ٠‏ ء وأيو داود في الجهاد _ باب « النهي عن 
لعن البهيمة وغيها ٠‏ » وموقعه في السنن الكبرئ ره Oo‏ ع١1).‏ 


ا 


السير ‏ باب ماأحرزه المشركون على المسلمين والمشرك يسلم قبل أن بوسر سنس 
قال الشيخ : ورواه علي بن عاصم » عن خالد الحذاء » عن Cal‏ قلابة » وقال 
فيه أيضاً : وقبض رسول AG‏ نقته » dy‏ عن اله . | 
۴٠١‏ _ قال الشافعي رحمه الله : فأخذ النبي AE‏ ناقته بعد ما أحرزها المشركون 
وأحرزتها الأنصارية على المشركين . 
ee‏ أخبنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد » 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » أخبرنا سعدان بن نصر » أخبرنا أبو معاوية.» عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أن غلاماً له لحق بالعدو على فرس له » 
فظهر عليها خالد بن الوليد » فردهما عليه . 
ورواه عبد الله بن مير » عن عبيد الله بن عمر » فبين في الحديث رد الفرس 
عليه في زمن رسول AE‏ ورد العبد عليه بعد النبيّ AE‏ 
وروينا عن أي بكر الصديق » وعلي بن أي طالب » وسعد بن أي وقاص 
رضي الله عنهم مادل على أن مالكيه Gol‏ به قبل القسم » وبعده : 
PAY .‏ وأما الذي رواه الحسن بن عمارة » عن عبد الملك الرزاز » عن طاوس » 
| عن ابن عباس » عن النبيّ REE‏ « إن وجدت بعبرك قبل أن يقسم فخذه » وإن 
وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته » OB‏ الحسن بن عمارة متروك » 
والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ¢ وأما الرواية في معناه عن تمم بن طرفة » عن النبي 
عه مرسلاً » والذي روي فيه عن عمر مرسل » WIS‏ ل . ۳۷ . ب ] عن زيد 
ابن ثابت . 
Ll, _ ۸‏ حديث عروة بن ألي مليكة » عن النبيّ BE‏ « من أسلم على 
شيء » فهو له » فهو مرسل »› وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات » فاسنده من 
وجه آخر » وليس بشيء » والمراد.به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه › 
فهو ملكه » وهو كحديث : 
54 - ليث بن ألي سلم » عن علقمة » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه » 
عن EE Sal‏ أنه كان يقول في أهل الذمة : « لهم ما أسلموا عليه من أموالهم › 
وعبيدهم » وديارهم » وأرضهم وما شيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة » . 


fof 


ا سس ا س السنن الصغير | جم 
۰ س Grol‏ أبو عبد الله الحافظ « Linst‏ أبو العباس حمد بن يعقوب » 


a 0‏ بن محمذ الدوري » أخبرنا أبو > شيخ الحراني » أخبرنا or‏ بن أعين » 
بن أبي سلم »› فذكره . : 
ee‏ 0000 
إن الوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم » وأموالهم » » وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه 
في الأسر » وفي معنى هذا قصة بني شعبة » فإنهما أسلما » ورسول اله AE‏ 
pole‏ بني قريظة » فأحرز لما إسلامهما أنفسهما » وأموالهما من النخل والارض 
وغيرها ٩‏ . 
۲ 2 وفي معنى هذا حديث ابن عباس قال : لقى ناس من المسلمين رجلا في 
غنيمة له » فقال : السلام عليكم » فأخذوه » وقتلوه » وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت : 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مما [ الساء : 34 ] وقرأها ابن 
عباس : السام . ش 
۴۳ لس أخبرناه ا الحافظ » أخبرنا أبو الفضل بن إبراهم » أخبرنا 
أحمد بن سلمة » أخبرنا إسحاق بن إبراهم » أخبرنا سفيان » عن عمرو » عن 
عطاء » عن ابن عباس » فذكره . 


2 باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحاً , 
aly‏ يجوز بيع رباعها » وكراؤها 


nl €‏ أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري » pl Gel‏ بكر ابن 
داسة » أخبرنا أبو داود » أنخبرنا محمد بن عمرو الرزاز » أخبرنا سلمة بن الفضل » 
عن محمد بن إسحاق » عن العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض 
أهله » عن ابن عباس قال : لما نزل رسول الله SEE‏ 7 ل. ۸ جر بمر الظهران ء 
قال العباس : قلت : والله لمن دخل رسول الله َيه مكة عنوة قبل أن تأتوه 
لحار زرك زر ليت عر جلا روا Eee‏ : لعلي أجد 
ذا حاجة ياي 1S Jl‏ ¢ ديعم Spry OK‏ :الله SOF‏ ليخرجوا إليه » 
فيستأمنونه » فإني jon‏ معت كلام الي سفيان وبديل بن ورقاء 6 فقلت : Ui‏ 


£.0 


السبر ‏ باب مايستدل به على أن مكة فتحت صلحاً › وأنه يجوز بيع رباعها وكراؤها 

حنظلة » فعوف صوتي قال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم » قال : مالك فداك ألي 
وأمي » قلت : هذا رسول الله BEE‏ والناس قال : فما الحيلة ؟ قلت : فاركب » 
فركب حلفي » ورجع صاحبه » فلما أصبح غدوت به على رسول الله AE‏ 
فأسلم قلت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيعا » 
قال : « نعم » من دخل دار اي سفيان فهو امن » ومن ع أغلق عليه داره فهو امن ». 
ومن دخل المسجد فهو آمن » » قال : فتفرق الناس إلى دورهم » وإلى المسجد() . 


وهذا حديث مشهور فيما بين أهل المغازي » ذكره عروة بن الزيير » وموسى 
ابن عقبة » Arty‏ » ولابن إسحاق فيه مسانيد منها ماذكرنا » ومنها ما رواه يوسف 
القاضي » عن يوسف بن بهلول » عن عبد الله بن إدريس » عن ابن إسحاق » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » ومنها مارواه يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » عن الحسين بن عبيد الله » عن عكرمة » عن ابن عباس . 
6ه Gel)‏ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه > أخبرنا gh‏ بكر 
محمد بن الحسين القطان » أخبرنا oy tat Gaol oa yh‏ الفضل net ٠+‏ 
أسباط بن نصر قال : زعم السدي » عن مصعب بن سعد » عن أبيه قال : لما كان 
يوم فتح مكة pil‏ رسول الله YR‏ أربعة نفر ‏ وامرأتين وقال ٠.:‏ اقتلوهم , 
وإن وجدتهوهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أي جهل » وعبد الله بن خطل » 
ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أي سرح ٠»‏ فأما عبد الله بن خطل 
فأدرك » وهو متعلق بأستار. الكعبة [ ل . ۸ بع فاستبق بق إليه سعيد بن زيد › 
وعمار بن ياسر » فسبق سعيد عساراً » وكان أشب الرجلين » فقتله » وأما مقيس بن 
صبابة فأدركه الناس في السوق » فقتلوه » وأما عكرمة فركب البحر » فأصابتهم 
عاصف » فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن المتكم لا تغني 
عنكم شيعا هاهنا ٠‏ قال عكرمة : والله لعن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا 


ينجني في البر one‏ اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنه فيه أن الي 
محمدا ME‏ حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفرا كرا » قال : فجاء » فأسلم » 
وأما عبد الله بن سعد بن al‏ سرح فإنه اختبأ عند عثان بن عفان » فلما دعا رسول 


الله عله النا س إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله SEE‏ » فقال : يارسول 


.)115 : ٩( السئن الکبری‎ )١( 


السن ال Tal‏ 
له ! بايع عبد لله » قال ففع رأسه » فنظر إليه ثلاث كر ذلك يأنى » فبايعه بعد 
eS‏ : «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 

ران كففت يدي عن بيعته » فيقتله » » فقالوا : مايدرينا يارسول الله مافي 
ل ١ : Pee en‏ إنه لا ينبغي Gd‏ أن يكون له خائنة 
oe‏ 
ON‏ سو La‏ ی ی BE‏ أنه قال يوم فتح 
مكة : « أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل » ولا حرم » » فذكرهم غير 
أنه قال : ابن نقيذ بدا, عكرمة قال.: وقينتين | 
۷ ل وروينا عن سعيد بن عبادة أنه قال Leys‏ : اليوم يوم الملحمة اليوم 
تستحل الحرمة © فعزل رضول الله AE‏ 
۸ = وروينا عن وهب بن منبه أنه قال ل و ع 
شيا ؟ قال : لا . 
8 — وروينا عن أسماء ghee‏ بكر في Glia‏ قحافة أن ابنة له كانت 
تقوده يوم الفتح » فلقيتها الخيل » By‏ عنقها طوق لها من ورق فافتطقه إنسان من 
عنقها » فطلب أبو بكر طوق. أخته » فلم يجبه أحد . فقال GEIL:‏ احتسبي 
طوقك » فوالله ان الأمانة اليوم في الناس قليل » وكان ذلك بمشهد من REE‏ 
ولو دل . ۳٠۹‏ أ فتحت عنوة لكانت أخته » وما معها غنيمة » وكان أبو بكر لا 
يطلب طوقها ٠.‏ | 
٠‏ س yf Lt‏ عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب › 
أخبرنا بحر بن نصر » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب 
قال : أخبرني علي بن الحسين أن عمرو بن عفان أخبو عن أسامة بن زيد أنه قال : 
يارسول الله ! أتنزل في دارك Se‏ قال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع » أو 
دور » » وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم یرثه علي › ولا جعفر شيئا لانہما 
کانا مسلمين » وكان عقيل » وطالب كافرين . 
PVOY‏ د وروينا عن عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن فروخ قال : اشترى 
نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب . 


¥ 


اشر ان ای اي ےی 
POY‏ وف رواية أخرى عن عمرو أنه سثل عن كراء بيوت مكة » فقال : 
لابأس به الكراء مثل الشراء قد اشترى pee‏ بن الخطاب من صفوان بن i> dal‏ 
بأربعة ألف درهم . ش ْ 
وروينا عن ابن الزبير أنه اشتر eae oe‏ ا 
باع دار النلوة من معاوية . 
am ۴۳‏ والذي روى عن عبد الله ل عمو Dede‏ مكة مناخ لايباع ik‏ 
AY‏ بيزتما » لم يثبت رفعه » Bley‏ عليه في لفظه . 
WOE‏ والذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني قال انق روتنك Bs‏ 
السوائب لم تبع رباعها من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن في زمن رسول الله 
BE‏ وأني بكر » وعمر فإنما هي shel‏ عن كريم عاداعهم » والله أعلم . 


۳ ب باب المرأة تسبى مع زوجها 
٥‏ - قال الشافعي : سبى رسول الله BE‏ سبي أوطاس » وسبي بني 
المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء » وقسم السبي » فأمر ألا by‏ حامل حتى 
تضع » ولا حائل حتى fy > AF‏ يسال عن ذات زوج » ولا غبرها » ولاهل سبي 
زوج مع امرأته » ولا غيو . 
5 قال الشيخ : قد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم 
أوطاس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ل [er‏ : « لا توطأ حامل 
'حتى تضع le‏ ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » . 


)١( 1‏ رواه مسلم في الرضاع E‏ »> باب « جواز وطء المسبية بعد الاستبراء OW : £) eet.‏ 
من طبعتنا . 

ورواه أبو داود في النکاح (Tey‏ باب « في وطء السبايا » (۲ : 147) » والترمذي في النكاح (۱۱۳۲) باب 
« ما جاء في الرجل يسبي الأمة وها زوج (YA : ”( ٩»‏ » ورواه في التفسير ببعضه والنساني في النكاح (5 : (N‏ 
باب تأويل قول الله عز وجل : ف والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هوني التفسير في الكبرى ما جاء 
في التحفة (" : «(249A‏ 

ه سقط رقم 3569 . 


dle UG rev‏ : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاء العصمة بين 
١‏ اع ; 
الزوجين . 
4 ءقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز. وجل : :: والحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم # ذوات oS‏ اللاتي ملكتموهن بالسباء . 
قال الشيخ : وقد رويناه أيضا عن عبد الله بن عباس 


۴ — وقد yl Gai‏ علي 1 لروذ باري 3 Linon!‏ أبو بكر بن داسة 6 ares‏ ابو 


م“ 


due Une «ols‏ :الله بن عمر بن ميسرة » أنخبرنا يزيد بن زريع » inal‏ سعيد 
عن قتادة » gl cr‏ الخليل » عن اي علقمة lal‏ » عن al‏ سعيد 
الخدري :“أن رسول الله عل بعت يوم be cee‏ إلى أوطاس + فلقوا عدوا ع 
فقاتلوهم وظهزوا عليبم » فأصابوا لهم سبايا » فكان أناس من أصحاب رسول الله 
Be‏ تمرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين 7 so‏ 
UL‏ ل aS‏ فهن لهم حلال 


a 


(a بنى المصطلق قا داصنينا‎ a coe هذا ثم في حديث أبي‎ Gy 
فأردنا أن نعزل فذكر الحديث في‎ clad Linon ly + فاا الساء‎ Gaal من سن‎ 
السؤال » وقوله « لا عليكم ألا تفعلوا » دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل‎ 


الخروج من دار الحرب . 


VE‏ باب التفريق بين ذوي اغارم 

8 ل Gel‏ أبو عبد الله. الحافظ + Gel‏ أبو dat cull‏ بن يعقوب > 
Ut‏ عدن صانق يق أل عر خرن Gail Gadel‏ عد soph‏ حرب 6 
عن أبي خالد > عن الحكم روا ود : باع Ge‏ ففرق بين 
امرأة » وابنها: فنباه رسول لله AE‏ ورد البيع . 

» ور > عن عبد السلام > عن يزيد بن عبد الرحمن‎ Bay 
وهو أبو خالد » عن الحكم » عن ميمون بن اي شبيب » عن علي أنه فرق بين‎ 
. عن ذلك » ورد البيع‎ SE جارية » وولدها فنهاه النبي‎ 


۹ 


السير — باب بيع السي من أهل الشرك 
tet. ۳‏ أبو علي الروذباري » أخبرنا ليك be cae‏ أبو داود 6 
أخبرنا عفان بن Gt‏ شيبة » أخبرنا إسحاق بن منصور فذكره . 
رسول الله ع ينظر إلمهم » فإذا امرأة تبكي » فقال : « وما يبكيك ؟ » فقالت : 
بع ابني في عبس » فقال AVE il‏ أسيد : « لتركبن » فلتجيئن به ا بعت 
بالشمن » » فركب أبو أسيد » فجاء به . 
٥‏ — وروينا عن uf‏ أيوب الأنصاري قال : معت رسول الله BE‏ يقول : 
« من فرق بين والدة وولدها » فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . 

وروينا في النبي عن التفريق بينهما » عن عمر »› وعثان » وابن عمر . 

وروينا غن عثان في النبي عن التفريق بين الوالد » وولده في البيع . 

وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع » فروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في النبي عن ذلك » وأما عن النبيّ REE‏ فإنه لايثبت : 


Ye‏ — باب بيع السبي من أهل الشرك 

استدل الشافعي ‏ رضي الله عنه في ذلك با ذكرنا في جواز المن » 
والفداء » ثم قال : : وسبى رسول الله َيه نساء بني قريظة وذراريهم » رباعهم من 
المشركين » فاشترى gf‏ الشحم ايودي أهل بيت عجوزا | وولدها من BE Sl‏ 
وبعث النبيّ AE‏ بقي من السبي أثلاثاً : ثلثاً إلى عهامة'» وثلثاً إلى نجد » وثلثاً إلى 
طريق الشام ء فبيعوا بالخيل » والسلاح » والإبل » والمال » وفيهم الصغير › ay‏ 

gael‏ راحم oad‏ افا 
Gash = 8155‏ بو محمد الحسن بن على بن Uthat‏ أبو عفان عمرو بن 
عبد الله البصري » أخبرنا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي سنة تسع وستين 
ا لم لا ل OG‏ 
سلمة بن الأكوع » حدثني gh‏ سلمة قال : خرجنا مع ألي بكر [ ل . 
يو A ee‏ 
فعرسنا » فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة » فقتلنا على الماء من قتلنا » 


5٠ 


السنن الصغير | ج ٣‏ 
قال سلمة » ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية » والنساء فخشيت أن 
يسبقوني إلى الجبل » وأنا LET‏ في آثارهم » فرميت بسهم بينهم » وبين الجبل » فلما 
رأوا السهم وقفوا » فوقع السهم يينهم » وبين الجبل » فقاموا » فجكت بهم أسوقهم . 
إلى al‏ بكر حتى أتيته على الماء ped‏ امرأة من فزارة عليها فشر أو قشع من إدم » 

ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لا ثوباً حتى 
قدمت » ثم بت » ولم أكشف هما ثوبا » فلقيني رسول الله GE‏ السوق » فقال 
| لي : ديا سلمة هب لي الرأة » » فقلت : يارسول الله ! ad‏ أعجبتني › وما 
كشفت لا ثوباً » فسكت رسول الله عه وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني ' 
رسول الله GRE‏ السوق » فقال لي . : « ياسلمة هب لي COTM‏ فقلت : 

يارسول . الله ! لقد أعجبتني » وماكشفت ها ثوباً »> فسكت رسول الله BE‏ 
وتركني » حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله AE‏ في السوق » فقال لي : 
« ياسلمة هب لي المأة لله أبوك » قال : قلت : يارسول الله ماكشفت ها ly‏ | 
ا ee‏ 
أيديهم أساري من المسلمين ففداهم بها رسول الله BE‏ . واحتج الشافعي ‏ )2 

الله as‏ — في ذلك أيضاً بجواز صلة Jal‏ الشرك » قال : فأما الكراع ine‏ 
ذا اعم Mel‏ رح Mee‏ 


5 باب البارزة 
۷ س أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أخبرنا sat el ey Sine gl‏ 
ابن مهران ‏ أخببنا عبيد الله بن موسى » Get‏ | إمرائيل » عن أي إسحاق © هن 
حارثة بن مضرب » عن علي في قصة بدر قال : فبرز عتبة » وأخخوه. شيبة » وابنه 
الوليد بن عتبة » فقالوا : من يبارز [ ل . ۳۲۱ . أ] فخرج فتية من الأنصار 6 غقال 
عتبة : لا نريد هؤلاء » ولكن يبارزنا من بني أعمامنا بني عبد المطلب » فقال رسول 
اله : « قم ياحمزة » قم ياعبيدة » قم ياعلي ٠‏ » فبرز حمزة لعتبة > وعبيدة لشيبة » 
. وعلي للوليد Sa‏ حر Be‏ وقعل عل ABI‏ + وفقل عبيدة Oded‏ وضرب Sab‏ 
رجل عبيدة فاستنقذه حمزة » Gey‏ حتى توفي بالصفراء 6 .. ْ 
۸۵ س ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ء» عن يزيد بن رومان es ine get‏ 
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السير ‏ اباب في:فضل الجهاد في سبيل الله على طريق rh‏ $$$ 
الزهري » ومحمذ بن يحبى بن حبان » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أي 
بكر » وغيرهم من غلمانهم فذكروا' قصة بدر » وذكروا خروج عتبة » وشيبة › 
والوليد بنحو ماذكرنا غير أنهم قالوا : فبارز عبيدة عتبة » فاختلفا ضربتين » كلاهما 
أثبت صاحبه » وبارز حمزة شيبة » فقتله مكانه » وبارز علي الوليد » فقتله مكانه › 
ثم كرا :على عتبة » احتملا صاحبهما فحازوه إلى الرحل . 

yf Gel "559‏ عبد الله الحافظ » أخبرنا of‏ العباس أخبرنا العطاردي » 
أخبرنا يونس » عن ابن إسحاق فذكره . | | 
١‏ قال الشافعي رضي الله عنه ‏ وبارز محمد بن مسلمة مرحب يوم 
خيبر بأمر النبى َيه » وبارز يومعذ الزبير بن العوام ياسراً » وبارز يوم SET‏ علي بن 
Gf‏ طالب عمرو بن عبد ود : وأما نقل الرؤوس : 

WN‏ فقد روينا عن أي بكر الضديق أنه أنكره » وقال : لا يحمل BL‏ رأس» 
Les‏ يكفي الكتاب . والخير . 

۴ 9 وروينا عن الزهري أنه قال : لم يحمل إلى النبيّ BE‏ رأس إلى المدينة قط 
دهن Aly Se oh‏ بادك ی ع بعلت lh‏ رازيس عيذ الاين 
الزيير . 

: العدوء فقال‎ Be لقي التي‎  ةضن‎ So Sep والڏي روي‎ PY 
برأس فله على الله ماتمنى » فهذا إن ثبت تحريض المسلمين على قتل‎ ele من‎ « 
. العدو » وليس فيه فيه نقل الرأس من بلاد الشرك ! إلى بلاد الإسلام‎ 

4 — وروينا عن ابن عباس + عن النبيّ BE‏ أنه ناهم أن يبيعوا جيفة 
1 ل . ۲ ب ] مشرك . 


۷ _ باب في فضل الجهاد في سبيل الله 
على طريق الاختصار 


قال الله je‏ وجل : > ily‏ الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب ألم ٠‏ تۇمنون بالله , ورسوله › وتجاهدون في سبيل الله م 
اقا اا [N ol‏ 
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: السنن الصغير | ج 7# 
وقال. Parry‏ القاعدون من cal‏ غير أول الضرر » والمجاهدون في سبیل 
الله بأمواهم , وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم م ... © إلى آخر 
الأية [ النساء : ٠١‏ ] . ش 
. وآيات القرآن في فضل الجهاد كثية ‏ وقال في فضل الشهادة [ ولا تحسين 

الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ‏ الآية ۰ آل عمران : 
]. 
5 س قال ابن مسعود : أما أنا قد WL‏ عن ذلك أرواحهم كطير خضر 
تسرح في الجنة » ثم تأوي | ي إل قناديل معلقة بالعرش » وفي رواية أخرى في جوف طير. 
خضر » وكذلك قاله بن عباس مرفوعاً . | 
PAN‏ ل أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار › 
أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » 
عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة ة قال : سأل رجل BEE all‏ : أى الأعمال' 
أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله » » قيل ثم ماذا ؟ قال : « ثم الجهاد في سبيل الله » » 
فقيل ثم ماذا ؟ قال : ثم حج مبرور ) . 

Gel — ۷‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » det Gel‏ بن عبيد 
الصفار » أخبرنا إسماعيل بن إسحاق » أخبرنا مسدد » أخبرنا عبد الواحد بن 
زياد » BLE Gol‏ بن القعقاع » عن أي زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله RE‏ انتدب الله عز وجل لمن خرج مجاهداً في سبيله » لا 
خرجه إلا bly‏ بي وتصديقاً برسولي ‘ فهو علي ضامن أن أدخله الجنة » أو ارج 
إلى. بيته الذي real‏ منه Suu‏ مانال من أجر » وغنيمة ) . 

"اس وقال رسول الله ate‏ ما مكل كوا الاي 
القيامة » وكلمه يدمي ‏ اللون لون دم » والرج Gy‏ مسك » . 

۹ وقال رسول الله BE‏ : [ل ١‏ 7077 أ ] « والذي نفسي بيده لولا أن أشق 
على أمتي ماتخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله » ولكن لا أجد ماأملهم » وا 
يجدون سعة فيتبعوني » ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي » . 

am ۰‏ وقال رسول الله َه د والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله 
fal‏ « > م أغزو Jab‏ » ثم أغزو فأقتل » . 


لق 


السير باب فى فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار 
64" ل أخبنا علي بن محمد بن بشران » أخبنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
الرزاز » Geel‏ جعفر بن محمد بن شاكر » Gel‏ عفان »> Gel‏ همام » أخبرنا 
محمد بن حجادة أن Uf‏ حصين حدثه أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة حدثه قال : جاء 
إل الي LE‏ » فقال : يارسول الله ! علمني عملاً يعدل الجهاد » قال.: 
A aera‏ ا ل تت 
لا تفتر » وتصوم لا تفطر ؟ » قال : لا أستطيع ذلك 
Ls‏ وكيا Ga‏ 
۲ 2 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » Goel‏ أبو العباس محمد بن يعقوب » 
Geel‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » Gil‏ بن وهب » Gel‏ أبو هانىء 
الخولاني عن ul‏ عبد الرحمن الحبلي » عن أي سعيد الخدري أن رسول الله AE‏ قال 
le‏ سعيد من رضي بال راء والإسلام clas‏ ومحمد نيا وجيت له UIA‏ 
قال : فعجب للا أبو سعيد » فقال : أعدها Ge‏ يارسول الله » ففعل , » ثم قال 
رسول الله BE‏ « وأخرى يرفع العبد بها مائة ة درجة في الجنة ماين كل درجتين ا 
بين السماء والأرض » » قال : وماهي يارسول الله ؟ قال :) الجهاد في سبيل الله » 
الجهاد في سبيل الله » الجهاد في سبيل الله » . 
PAY‏ حد حدم الى ان عمد ى اللي ايء أن ار اقا اه 
ابن إبراهم بن بالويه ا مركي » أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي » أخبنا عبد الرزاق 6 
أخبرنا معمر » عن همام بن منبه قال : Le Lie‏ حدتنا gol‏ هريرة فال وال رول الله 
به و كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيعتها إذا طعنت 
تفجر دما اللون لون الدم » والعرف غرف المسك » . 
64 — ورواه عبد الرحمن الأعرج » » عن أني هربرة » وزاد فيه ۽ وله أعلم cf‏ 
يكلم سیا 2 
۵٥‏ س أخبرنا gl‏ محمد بن يوسف الأصبهاني nee he:‏ أو سد بن Cale‏ 
أخبرنا سعدان بن نصر » أخبرنا أبو معاوية الضرير » عن الأعمش » عن شقيق » 
عن al‏ موسى الأشعري قال : « أ النبي BE‏ رجل » فقال : يارسول الله ! الرجل . 
يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقائل رئاءٌ » فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول 
لله & الوا لي سيره NRE‏ 
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السنن الصغير | ج لا 
0 س وقد مضى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن ARE Ball‏ 
« إنما الأعمال بالنيات ¢ وإن لكل امرىء مانوی » . 

| ۷ وفي حديث عبادة بن الصامت أن النبي عله قال : ٠‏ من غزا وهو لا 
ینوی في غزاته إلا عقالاً فله مانوى » . 

۸ 7 وذلك فيما gh Ul‏ عبد الله الحافظ » Gel‏ أبو عبد الله بن 
يعقوب » أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي » Greet‏ يزيد بن هارون » أخبرنا حماد ٠‏ 
اين سلمة » عن جبلة بن عطية » عن يحبى بن الوليد بن عبادة » عن جده عبادة بن 
الصامت فذكره . 

۹ ل أخبرنا أبو عيذ عاف ن عن بن اا السكري ببغداد » 
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » Gel‏ العباس بن عبد الله الترقفي » أخبرنا أبو 
ne IS‏ ا ¿ الحبلي » 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول BE‏ قال « مامن غازية تغزو في سبيل الله 
فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة » ويبقى لمم الثلث ء وإن لم 
موجه اح اعفاد 


0 باب إظهار دين اي يل BE‏ على الأديان. 


الربيع بن سليمان » أخبرنا الشافعي قال : قال الله جل ثنائه # هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى › ودين الحق ليظهره على الدين کله › ولو كره المشركون h‏ 
[ الصف : ٩۹‏ 


قال الشافعي : أخينا ابن عيبنة » عن الزهري » عن منعيد بن المسيب » عن 
اي هريرة أن رسول الله ater‏ : « إذا هلك كشرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي بيده لتنقضن كنوزهما في سبيل الله » . 
PAY‏ قال الشافعي ل tees‏ ا 
لله عه : ٠‏ رق ملكه » » وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب Sell‏ عاتم Ae‏ » ووضعه في 
مسك فقال النبي OE‏ و ثبت ملكه ) . 
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السير ‏ باب إظهار دين النبي BE‏ على الأديان 
قال الشافعي : ووعد رسول الله BE‏ الناس فتح فارس » والشام » SEB‏ 
أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله RUE‏ ففتح بعضها » وتم فتحها 
زمان عمر وفتح عمر الغراق » وفارس . 
Ns‏ ل Te‏ 
عه على الأديان بأن بان لكل من معه أنه الحق Calla Ley‏ من الأديان باطل » 
>«أظية Ob‏ جماع الشرك دينان دين أهلٍ الكتاب » ودين اين فهر رسال الله 
oA! ME‏ حتى دانوا بالإسلام طوعاً » وكرهاً » وقتل من أهل الكتاب » وسبى 
حتى دان بعضهم بالإسلام » وأعطى Jaw‏ الجزية صاغرين » وجرى pple‏ حكمه. 
َيه »> وهذا ظهوره على الدين كله 
۴۳ قال الشافعي : وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله 
إلا به » وذلك متى شاء الله . قال : كانت قريش تنتاب الشام انتياباً has‏ » وكان 
كثير من معاشها منها ء وتأتي العراق » فيقال : لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي 
ينه خحوفها من انقطاع معاشها بالتجازة من الشام» والعراق إذ فارقت الكفر »› 
ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام » فقال النبي 
A‏ ;0 اهلف کدی فلا كسد odes‏ 6 + فلم یکن PY‏ العراق كسرى ثبت 
له أمر بعده » وقال ب png cl‏ 6 3 وس GaN eH‏ 
pad‏ بعده » وأجابهم على ماقالوا له » > وكان کا قال هم EE‏ [ . ۲۲ ب ع وقطع 
لله الأكاسة عن العراق » وفارس » وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . 
4 _ قال الشافعي : وقال النبىّ RE‏ في كسرى « مزق ملكه » فلم يبق 
للأكاسة ملك » وقال في قيصر. : ١‏ ثبت ملكه » فثبت له ملك ببلاد الروم إلى 
اليوم » وتنحى ملكه عن الشام » وكل هذا موثق يصدق بعضه بعضاً , ولله أعلم . 


تم بحمد الله .. 
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الموضوع رقم الصفحة 
كتاب النكاح O‏ م 8 
1 باب الترغيب فى النكا oa‏ ا ال وي 
۲ باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها ee ne o‏ 0 
۳ - باب غض البصز إذا م يكن سبب يبيح النظر eas eee‏ ا WY‏ 
باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية وما يتقى من فتنة النساء eee ee‏ 
— باب لا نكاح إلا aes eee dy‏ ا ا 
1 — ياب ماجاء فى صفة eee ee ace pone Sh‏ اس اا 
uv‏ باب لا cis‏ إلا بول وشاهدى عدل ae‏ 
۸ باب ٠‏ تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبية وتزويجه ابنته الثيب ee‏ 
4 باب نكاح العبيد والإماء ..... Be Soest O aaa‏ 
۰ باب اعتبار الكفاءة RAR‏ ۳ 
١‏ — باب الكلام الذى ينعقد به SESS ee CS‏ 
WY‏ — باب فى خطبة النكاح a ee‏ سسا ال الح OY‏ 
٠١‏ — باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء ESAS ee ee‏ 
1 — ياب قول الله عز وجل 00 الزن لا ينكح إلا زاية أو مشركة 4. ane‏ 
٥‏ ب باب be pete‏ تكاج قر ا ا سيت BA‏ 
0 اد ل Ea ١‏ 
— باب تحريم الجمع بين الأختين ويون المرأة وابتتها فى الوطء بملك العين .. i.‏ 
1س باب حرم الجمع بين المرأة Lees‏ ونينها وبين خالا ......:...: ees‏ 
Bis _ 14‏ الزن لا يحرم الحلال . O‏ ود Ea a e‏ 
.6 — باب تحريم Jal she‏ الشرك دون GO ag haa a: e AS fal‏ 
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8 باب أحد الزوجين يموت ae dy‏ بها dy‏ يفرضٍ ها صداقاً 0000086 
٠‏ باب الشرط فى المهر والنكاح 1210101 Ae naa‏ 
eee‏ الذى بيده عقدة النكاح ..... NE eA‏ 
ty‏ باب الخلوة هل hay‏ المهر وتوجب العدة ب 00000 
OL — ۳‏ الولعة NO ns steely ARS Ne RS Ce E‏ 
٤٤‏ اباب الأمر باتيان الدعوة NESS SASS‏ 
٥‏ باب الامتناع من الإنجابة إذا كان فيها معصية لاطب لاسو ع BY‏ 


الموضو ع 


۸ _ باب حق المراة عل \ روچ SEAN EES‏ 


۹ س باب المرأة ترك بعض حقها لتصلح ال حال بينها وبين زوجها فلا يطلقها ... 54 


ee باب العدل بين النساء فى القسم عو اج عسي‎ — ٠ 
. باب حق العبد فى مقام الزو ج واختلاف حال البكر والثيب فى ذلك‎ — ۲ 
e ne باب القسم للنساء إذا حضر سفر‎ — ۳ 


le على الرجل س‎ alt باب نشوز‎ — of 
pce dina ده ۔ باب الحكم فى الشقاق بين الزوجين‎ 


ee O eee er الخلع والطلاق‎ wis 


. لزع 7 أفدية‎ \ \ 
Bs eect ene eee se eee hee he باب الوجه الذى حل به الفدية‎ — 


۲ ب باب من قال الخلع فسخ إذا م اد به طلاق i ce eee Ce ee‏ 


مار 


e | 


باب مايقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية 


duet ساباب طلاق المكرة .اا‎ ٠ 
eee باب طلاق السكراك ااا‎ ١ 
EE سيده‎ OS! بغير‎ tall طلاق‎ Ob — ۲ 


£14 


— باب من قال الخلع طلاق بائن . ا NN cera anataato‏ 
٤‏ س باب الختلعة لا يلحقها الطلاق aL‏ 
د ب باب لا طلاق قبل النكاح ee‏ 00000000 
tb) Ob — 5‏ الظلاق DRE‏ ا ا 152110 
اناك 'بنان لدف اللسة وطاق N‏ رو oe aiautss‏ 


۷ 
TD ER E ves aS اباب من طلق امرأته ثلاث‎ ۸ 
q 


الموضوع | | رقم الصفحة 

— باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء | 
۷ — باب الإشهاد على الرجعة tat‏ ب اما الا او و NENE‏ 
8 — باب نكاح المطلق ثلاثاً Lk ee ee a ee eT‏ 


| باب الإيلاء بزب areca‏ زد 0030323 0 EO ES‏ 
؟ ‏ باب الظهار 0 1 ذا 
r‏ باب اللعان EPP aM‏ ل مو م ا 
٤‏ — باب العدد ا اا ا 
OL o‏ تعنديق aM‏ سا ae E Ke‏ ا ا م رقا 
5 باب عدة من تباعد حيضها A Ss tet Ree staan‏ اسم اي NOW‏ 
7 باب عدة التى يئست من الحيض NSE RSS‏ 
A‏ باب عدة الحامل المطلقة ae area sk ee‏ ا BES‏ 
3 باب الحيض على الحمل ا سح ا sain heal‏ ا 
باب لا عدة إلا على الت لتى لم يدخل بها زوجها دز Males‏ 
باب العدة من الموت والطلاق وال زو ج غائب ure‏ سوسس 
٠١‏ باب عدة الأمة اس مدان تن اساي O‏ 
۳ اباب عدة الوفاة جم ل NN‏ 
15 باب عدة الحامل من الوفاة Lo) ee ee a ee E‏ 
١‏ باب مقام المطلقة فى بيتها emareta eee ee coe‏ 
٦‏ باب سكنى Gell‏ عنها زوجها OS selec ee‏ 
6 باب اجتاع العدتين TSS EN Total he ach Bese‏ 
14 باب فق اقل tt‏ واکان oo‏ ا 
باب امرأة المفقود E N TOT‏ 

0 ا‎ 20 ry الولد‎ al باب استبراء‎ - 
NN AOS E a Aa. 


الموضوع 


7 باب عدة الختلعة والمعتقة كزكد00 OY sree de‏ 
4 — باب الرضاع e‏ سطس natant‏ و وجا ا ا 
Yo‏ — باب مايحرم به RS‏ بكسي انحا rsa ie Ree‏ مه الم ةا 
5 - باب فى رضاعة الكبير ال تب لاس فساللو قو ا 
۷ — باب الشهادة فى الرضاع WIS ASSES‏ 
كتاب النفقات اي ال SNE‏ 
1 باب وجوب النفقة للزوجة 00 ز ز [ز NAE E‏ 
۲ باب الرجل لا يجد نفقة افرأته O a oy‏ 
۳ س باب المبتوتة لا نفقة GU‏ العدة إلا of‏ تكون iser courted coe. Sue‏ ا 
aaa OL — ¢‏ الال a a‏ ل 
i‏ باب نفقة الي al nit eee eect‏ امسو و leah sae a‏ ةا 
5 س باب Gt‏ الوالدين أحق بالولد : ee eS ee ene ee ers‏ | 
۷ — باب aaa‏ المماليك es aaa RA loca‏ 
4 باب FL‏ من حبس عن من ملك قوته ae emenatra‏ 00 001070000 
٩‏ باب نفقة الدواب RE SS‏ ا VARA AA‏ 
کتاب الجراح NOs esa RSE‏ 
١‏ — باب تحريم Sa pal‏ اام 
۲ باب إيجاب القصاص فى العمد 52001 ءةز ز دز CE‏ 
٣‏ س باب قل الرجل AMY‏ اح ابوب ان ساب ا و ا 
نياب ape fae Y‏ كاف nn nee ee a‏ 
— باب 21 يقتل عبدا hier i Ap diet bor aetei eat lesser aetna tien‏ 
5 باب الرجل يقتل ابنه eee O ee‏ 
۷ — باب القود بين الرجال والنساء بزب دب دز MANE casas MSE teeta‏ 
A‏ — باب النفر يقتلون الرجل aa‏ اق اشر ا 
8 باب صفة العمد الذى يجب به القصا Y\o‏ 


۲١ 


st E ص‎ 


الموضو ع . رقم الصفحة 
٠‏ باب شبه العمد الذى CF‏ به الدية المغلظة ولا يجب .به القود .. ا 


e E E Soe sy alu اتف ب‎ 
RA SESS ساباب القصاص فى مادون النفس‎ ٤ 
ae Se fee sua ce ncsaaucele باب الاستثناء بالقصاص من الجر ح والقطع‎ — \o 


\ باب ote‏ الإبل ااا فى الدية MAL‏ ا e‏ 
.۲ = عدد الإبل وأسنانها فى دية الخطاً tens eas ot‏ 1 21111 
۳٠‏ باب إعواز الإبل ا se To‏ 
٤‏ باب جماع الديات فيما دون. النفس A Ey‏ 


ه ‏ باب دية المرأة وأروش جراحها 1 00011 


؟ # باب السمع ‏ والطاعة للإمام » ومن ينوب عنه ما لم يأمر معصية 


والصبر على أذى يصيبه منه وترك الخرو ج عليه . و و ل ا لي 


۲ 


NAS E PS Dee باب كفارة القتل‎ — IY 
0007 0 کا ا باب السحر له حقيقة 0000101011 ا ا‎ 


كتاب قتال أهل البغى e O‏ 


Coe eee واحد‎ by FOLLY يصاع‎ Yad من‎ HA Ol 1 


الموضوع ٠‏ | رقم الصفحة 


7ت باب ماجاء ف قتال اهل البغى وا لخوار ج VN Sea e AS‏ 
4 باب السيرة فى قتال أهل البغى OR‏ ل و لياع 
كتاب المرتد 9ب003 0 VO E I CT‏ 
١‏ ند باب قتل من ارتد عن الإسلام ARS‏ ا و ا ف يت 
؟ ساباب esl‏ به الدم من الإسلام ا ee‏ ا ed‏ ا 
© ب باب المكره على الردة A SO‏ 
باب ماورد فى تخميس مال المرتد Es ee an ee ee‏ 
کتاب الحدود 00 ل 
\ — ات الزنا SSSR wee catalan ieee Rae‏ ا TAN Sea‏ 
¥ — باب مايستدل به على شرائط اللاحصان BN tit cane a‏ 
ES oc 1 1 ttn ae tilt! ein Mediy SM ale GL‏ 
٤‏ 9 باب الضرير فى خلقته يضيب Lh ee ee ites‏ 
ه ‏ باب الحد فى اللواط وإتيان الههائم nate ciate‏ يي ةا 
5 باب من وقع على ذات حرم aoa laa‏ ل 
لات باب ار صب نهدا E‏ 00 مس 
A‏ — باب فی المستكره ee ee‏ ا د 
8 باب فى حد المماليك E ee Ce ee‏ 
00 — باب حل القذف OT‏ ممم jennie Shania‏ و ماد eins stair aa‏ ده روا Metta‏ يوا Sa‏ 3 4901 ا herd‏ 
١١‏ — باب القطع فى السرقة er eT‏ ا ا ie OO‏ 
ww‏ تات مايجب فيه القطع a‏ 
۳ باب القطع فى كل ما له ثمن Sto‏ ا ا الوا م وار YE Meir‏ 


re eer re MUS, باب قطع العبد الآبق‎ — 1 
PY has N nen E RE باب كيف القطع‎ ٥ 


5 - باب السارق يعود ممح ل SE‏ انا واد SA‏ و NN‏ 
7 باب الاعتراف بالسرقة FWA 0 phen inc eens‏ 


شد 


٤ 


Ces!‏ رقم الصفحة 
A‏ باب ما لا قطع فيه ... TIAA e Sa‏ 
14 — باب قطاعى الطريق Ml a‏ ا IE‏ 
كتاب الأشربة Parc rs seen etn foal‏ 
ا اباب الاه a eos ee‏ لي ا ا 
OY‏ شور pt‏ آل رل EE e e lest‏ 
۳ ہ باب وخر الل فى الخمر ETN E ARS aaa altar tien‏ 
4 باب ذكر عدد الحد فى الخمر 20011 E es ne eee‏ 
ه ن باب الختان TENS E yy‏ 
5 باب صفة السوط والضرب احج teat‏ لاط N‏ ال TE‏ 
V‏ — باب التعزير TE Uh he REGS ESER hy ea Nee‏ 
م باب الحدود كفارات CERT AEM SETAE AE‏ ل 
و باب الاستتار بستر الله 0013131 0 0 0 ااا 
١‏ — ياب الستر على أهل الحدود ما لم يبلغ السلطان PEA re: ees‏ 
١‏ — باب منع الرجل نفسه وحريمه وماله الس اجا ادم فم بم 
۲ — باب مايسقط القصاص من العمد ا ا TS‏ 
6 س باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله O eee ee ee‏ 
14 باب التعدى والاطلاع 9 
٠١‏ باب الضمان على البهاتم ل ل و و 
٠5‏ باب أخذ الولى بالوى 0008 0 O a‏ 
كتاب السير heirs eden rent arts‏ 0 اا 
١‏ باب من لا يجب عليه الجهاد ومن له dan rand phe‏ 0 رسن 
؟ ‏ باب تجهيز FATE TRS Sill‏ 
۳ باب del‏ الوالى من أمر الجيش se‏ 
باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية eee‏ اس 
ه ‏ باب السية فى المشركين عبدة E a ...... OFM‏ 


tYo. 1 


الموضوع ‏ أفم الصفحة 
5 باب السيرة فى أهل الكتاب ا VS‏ 
۷ باب 58 للقاتل لماو ومنب i hee er‏ 
A‏ باب الوجه GUI‏ من النفل nate‏ ا VO ER‏ 
8 باب ae‏ لسن س راس اة e‏ سوس ام و لا 
١‏ باب مايفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر VAG SSSR‏ 

0١ .‏ س باب سهم الفارس والراجل O a ee e e‏ 
7١ '‏ — باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة يحضرون الوقعة ا ا 
٠١‏ باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ates‏ 0 0 
٤‏ — باب السرية تبعث من الجيش فتغنم 000000000 
٥‏ — باب القسمة فى دار الحرب See en ee‏ ل 
5 س باب السرية تأخذ الطعام والعلف 6 ا اا 
۷ — باب تحريم الغلول فى الغنيمة Sa aa‏ ا NON‏ 
oles NN‏ خرص الفرار مو لوطل ا Gita‏ 
E oe O ieee oe OM CL — 14‏ 
© ب باب إقامة الحدود فى دار aa‏ وتحرم الربا فيبا ated eet?‏ السو ا 
١‏ — باب ماحرزه المشركون على المسلمين CT‏ 
9 باب هايستدل ere ote‏ 
rr‏ باب المرأة تسبى مع زوجها 2110 
4 — باب التفريق بين ذوى الحارم aetna cite‏ الود ترا ام ام وي A‏ 
٥‏ — باب بيع السبى من أهل ا ane ee ee‏ 
5 باب المبارزة ا ENN iittala Ee‏ 
- ياب فى فضل لاد ف سیل ل e‏ سا 
— باب إظهار دين النبى & عل الأديان NO ee ee‏ 
الفهرس. Se‏ لا IVa OS‏ 


